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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Настоящий разговорник входит в серию русско-иностранных 
разговорников для специалистов. Он предназначен для специалис- 
тов различных строительных специальностей, работающих на строи- 
тельных объектах в СССР и за рубежом. Область использования 
разговорника — изучение языка, языковая коммуникация при дело- 
вых контактах, практика перевода. 

Разговорник выстроен по тематическому принципу, он состоит 
из 18 разделов по основным этапам проектно-сметных и строительиых 
работ. Каждый раздел включает словарь и фразы, характерные 
для профессиональной речи. 

Словарная часть разделов составлена по алфавитно-гнездовому 
принципу. Заголовочные слова расположены в порядке русского 
алфавита, в словарные гнезда включены наиболее типичные слово- 
сочетания. В тех случаях, когда лексическая единииа является 
устойчивым словосочетанием, она помещена по первому слову, на- 
пример: технические условия іесһпісаї соп@юпз, зрессайопз. 
Часть терминов, объединенная в разговорнике по тематическому 
принципу, помечена знаком ®. Синонимы в русской и английской 
части даются через запятую. Знаком г» (тильда) в русской ча- 
сти заменяется неизменяемая часть заголовочного слова в словар- 
ной статье, совпадающая со всем этим словом или отделенная ко- 
сой чертой, когда в словосочетаниях это слово приводится в изме- 
ненной форме, например: кладк/а таѕопгу, Бгіскулогк; увлажнять 
у іо тоіѕіеп Биск\огк. Пояснения к терминам заключены в 
круглые скобки и обозначены курсивом. Факультативная часть тер- 
мина дана в круглых скобках. 

Все замечания и пожелания просим направлять по адресу: 
103012, Москва, Старопанский пер., 1/5. Издательство «Русский 
язык». 


І. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ИЗДЕЛИЯ 


аглопорит 
алебастр 
алюминат натрия 
алюминий 
ЛИСТОВОЙ ~ 
профилированный г» 
алюминосиликат 
аммиак 
ЖИДКИЙ ~ 
аммони/й 
сернокислый — 
фосфорнокислый ~ 
хлористый г» 
аммонит 
патронированный — 
порошкообразный ~ 
ангидрит 
антисептик: 
ВОДНЫЙ г» 
масляный — 
антисептирование 
арболит 
поризованньй г» 


арматура 


котельная ~ 
линейная — 
осветительная гл» 


печная — 
трубопроводная г» 
электроустановочная -^ 
^— для железобетона 


армопенобетон 
армоцемент 


асбест 
ВОЛОКНИСТЬЙ г» 
листовой — 
порошкообразный г» 
хризотиловый г» 


І. ВОИ РІМа МА- 
ТЕВТАТ$ АМР” РВОР- 
ОСТ$ 


аєєїорогіїе 

аІабаѕіег, ріазіег ої Рагіѕ 
ѕойіит аіитіпаѓе 
аштіпінт 


ѕһееі ашитіпійт 
ашштіпішт зесНоп$ 


аіитіпоѕі1ісаѓе 


аттопіа 
дија аттопіа 


аттопіит 
аттопішт зиїрраїе 
аттопіит рһоѕрћаќѓе 
аттопішт сбіогіде 


аттопіїе 
зіїск рочудег аттопИе 
ромадег аттопйе 


апрудгіїе 


ууаїег-Богпе ргезегуайуе 
оЙ-Богпе ргезегуаНуе 


ргезегуаНуе ігеаїтепі 


агБое 
рогон$ агроШе 


НН тез, ассеѕѕогіеѕ. Ижшгез, 
геіпіогсетепі 
Бойег уа|уез 
Ппе ассеѕѕогіеѕ 
Шебіїпє іпеѕ, Шебіїпр Йх- 
шгеѕ 
іигпасе ассеѕѕогіеѕ 
уа|уез 
мігіпо ассеѕѕогіеѕ 
геіпіогсетепі 


геіпіогсед їоат сопсгеїе 


Нпе-тезН ҹіге-ѓаһгіс геіпіогсей 
сопсгеїе 


азрезі05 
ЯБгои$ аѕБеѕіоѕ 
зПееї азБезфюз, аѕһеѕіоѕ ѕһееі 
ршуегіхед азБез+0$ 
сһгуѕоіе аѕБеѕіоѕ 
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асбестоцемент листовой 
асбобумага 

асбозурит 

асбокартон 
асботекстолит 
асбофанера 

асбоцемент 
асидол-мылонафт 
асфальт 


я» для дорожного покрытия 
г холодной укладки 


асфальтобетон 
ацетилен 


ацетон 
баббит 
СВИНЦОВИСТЬЙ ~ 


базальт 
бакелит 


балка 

двутавровая ~ 
двутавровая широкополоч- 
ная ~ 

двухпролетная ~ 

деревянная — 

железобетоиная г» 

« железобетонная предвари- 
тельнонапряженная 7» 

. металлическая г» 
однопролетная ~ 
однотавровая — 
подкрановая ~ 
подстропильная ~~ 
подфуидаментная ~~ 
стальная ~ 


тавровая ~ 

фундаментная ~~ 
барий 

сернокислый ~ 

технический г» 
барит 

кусковой ~ 

МОЛОТЫЙ ~~ 


белила 
баритовые ~ 
густотертые — 
литопонные — 
свинцовые — 
титановые — 
цинковые ~ 


ВСПРІМС МАТЕРІА 5 АМО РВОРОСТ5 


аѕбеѕіоѕ сетепі ѕһееіѕ 

аѕђеѕіоѕ рарег 
іаіотасеоиѕ-ѕ1іса аѕбеѕіоѕ 
аѕреѕіоѕ сагаБоага, аѕбеѕіоѕ Боага 
аѕђеѕіоѕ-сіоїһ Іатіпаїе 

аѕБеѕіоѕ Боага 

аѕреѕіоѕ сетепі 

парћһіһепаїе ѕоар 


аѕрћаії 
гоад аѕрһаії, раміпє азрпаН 
со14-Іау азрпай 


аѕрћа!ї сопсгеїе 
асеїуІепе 


асеїопе 5. 
Баббії 
Іеаа Базе Баббії 


разаї! 
БаКеше 


Беат, ұігдег, јоіѕі 
1-беат, Напое Беат 
Ьгоад Напре Беат 


Беат \ИН а сепігаї ргор 
уоодеп Беат 
геіпіогсей сопсгёе Беат 
ргезёгеззе4 геіпіогсед соп- 
сгеіе Беат 
ѕіее! Беат 
ѕіпр1іе Беат 
Т-Беат 
сгапе рігдег 
Ѓооїпе Беат 
іоцпдайоп Беат 
гоПеа-ѕіееі Беат, гоНеа-ѕіее! 
іоізі 
Т-Беат 
іоипдайоп Беат, ргоипа Беат 


Багіцт 
Багіит зиїрраїе 
іпдизігіа Багіит 


Багіќе 
Іитр Багіќе 
втоипа Багіїе 

бе раіні, мбійе рієтепі 
Ыапк-йхе,  регтапепі 
раѕіе мВіїе 
ШПоропе 
мубіїе Іеай, уПИНе 16ад ран 
іапішт ме 
гіпс \ИНе, гіпс мһйе раіпі 


хубіїе 


у 
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1. ВШЕРІМС МАТЕВІАІ5 АМО РРОРрОСЕЅ 


бензин реїго!, газоНпе 
автомобильный — тобог реїгої 

бензол Бепгепе, Беп2ої, сагђоп оЙ 

бензосульфокислота Бепгепе-зиірНопіс асід 

бетон сопсгеїе 


автоклавньй ~ 

автоклавный ячеистый — 
армированный — 
архитектурно-декоративный ~ 
безусадочный — 


беспесчаный г» 


быстротвердеющий — 
водонепроницаемый г» 
воздухонепроницаемый ~ 
высокомарочный — 
высокоогиеупорный жаростой- 
КИЙ — 
высокопрочный г» 
ГВОЗДИМЫЙ 7» 
горячий ~ 
жесткий ~ 
жирный ~ 
" затвердевший ~ 

известковый ~ 
крупнозернистый г» 
легкий — 

легкий коиструкционный — 


МОНОЛИТНЬЙ г» 


неармироваииый ~ 
неотделанный ~ 
несхватившийся г» 
отделочный ~ 

песчаный — 

повторно используемый — 
сборный — 

снликатный — 
стеклофиброполимерцемент- 
ИЫЙ — 

строительный г» 
товарный — 


- тяжелый ~ 

тяжелый конструктивный — 

цементный г» 

щебеночный — 

ячеистый — 

— без воздухововлекающих 
добавок | 

~ на гравии _ 


ашюс|ауе4 сопсгеїе 
ащос!ауе аегаіей сопсгее 

геіпіогсед сопсгеїе 

їаіг-Їасей сопсгеїе 

попѕһгіпк сопсгеїе, ѕһгіпкаре 

сотрепзайпе сопсгёе 

по-Ёіпеѕ сопсгеїе, по-ѕапа соп- 

сгёе 

{251 Вагдепіпє сопсгее 

маїегіїріі сопсгеїе 

аїг-йебі сопсгеїе 

һећ-ѕігепеїћ сопсгее 

пієв-іетрегайцге геїгасіогу 

сопсгеїе 

Нієп-зігепеїй сопсгеѓе 

пайабіеє сопсгеїе 

Пої сопсгеїе 

дгу сопсгеїе 

гісћ сопсгеїе 

Вагдепей сопсгеѓе 

те сопсгеїе 

соаг5е сопсгеїе 

йебі-меїєбі сопсгеїе 
Нербі-меїррі зігисійга! соп- 
сгеїе 

са5і-іп-ріасе сопсгеїе, (саѕі-) 

іп-5ійш сопсгее 

рат сопсгёе 

гоиећ сопсгеіе 

ипзеї сопсгее 

бпіѕһіпе сопсгеѓе 

бпе сопсгеїе 

гесусіед сопсгеѓе 

ргесазі сопсгее 

іте сопсгеїе 

роіутег-тодійед в1азз-НЬге 

геіпіогсей сопсгее 

зігисійгаї сопсгеѓе 

геаду-тіх сопсгее, геаду- 

тіхеа сопсгеїе 

реауу-меїієбі сопсгеїе 
огаіпагу ѕігисінгаі сопсгеіе 

сетепі сопсгёе 

зіопе сопсгеїе 

сейніаг сопсге{е 

попаїг-епігаїпіпе сопсгеїе 


Бгахе! арргесаіе сопсгеїе 
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на котельном шлаке 
на неорганических вяжу- 
щих 

на органических вяжущих 
на песчано-гравийной 
смеси 

на портландцементе 

на щебне 

с активным заполнителем 
с воздухововлекающими до- 
бавками 

с крупным заполнителем 

с легким заполнителем 


1111 0111) 
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марка ~а 


прочность ~а 
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зар сопсгее 
штограшс-Бопате арепі соп- 
сгеїе 

огвапіс-Бопаіпе асепі сопсгеіе 
запд-апд-ртауеї сопсгее 


рогапа-сетепі сопсгеїе 
сгиѕћеа-ѕіопе сопсгеїе 
геасіїуе-арртераїе  сопсгёе 
аіг-епігаіпіпе сопсгеќе 


соагѕе сопсгёе 

Пон- мер {-арртерае соп- 
сгеїе 

сопсгеїе єгаде, сопсгеїе 
ѕігепеїћ, фуре ої сопсгеіе 
сопсгее 5ігепріП 


сопсгее сотроѕіїіоп 


зодішт Біѕшрһаќѓе 
іпдизігіа| зодішт Біѕиірһаѓе 


состав ~а 
бисульфат натрия 
технический 7» 


битум Ьйитеп 


быстровысыхающий разжи- 
женный ~ 

вязкий ~ 

дорожный ~ 


жидкий ~ 
искусственный — 
кровельный ~~ 
кусковой ~» 
природный ~ 


сланцевый ~ 
строительный ~ 
твердый о» 


твердый молотый ~~ 
твердый порошковый ~ 
эмульгированный г» 
— для ИЗОЛЯЦИИ 
водов 
~ для укладки паркета 


трубопро- 


гарід-сигіпє азрвай 


азрраїй сетепі, һеауу аѕрһаії 
гоай азрбаїі, гоад ойї, рахіпе 
Ьйштеп 
Паша Біїштеп 
агіййїсіаї Бйитеп 
гооїїпє аѕрћаії 
Іитр бійштеп 
госК азрваЙ, пашга! БЁйитеп, 
паига! азрпай 
зВоге Біїштеп 
Ьйитеп 
Вага БЦитеп, һага азрВа!, $01- 
14 Біїитеп 
роҹегей аѕрһа!{ 
ром дегедй аѕрһаІ& 
тиѕеаі 
ЬНитеп ог ріре соайпе 


рагдиеі Біїитеп 


~ с высокой температурой Пієв-теніпе роіпі азрна! 
размягчения 
— с минеральным наполни- НШед Бійштеп 
телем 
битумовермикулит Ьйитеп уегписиШе. 
битумокерамзит ЬНйитеп ехрапдеа сіау 
битумоперлит Ьйитеп регійе 


Ыоск 
аѕБеѕіоѕ сетепі Боск 
7 аѕрћаії Ыоск 


блок 
асбестоцементный г» 
асфальтобетонный штучный ~~ 
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|. ВОНОРІМО МАТЕВ1А!Т$ АМО РВОРОСТ5 


бетонный ~ 
бетонный фасонный г» 
гипсовый ^— 
дверной — 
наружный дверной — 
железобетонный 7» 
керамический — 
керамический — для внут- 
ренней облицовки стен 
керамический г» с горизон- 
тальными пустотами 
керамический пустотелый — 
керамический пустотелый — 
для внутренних перегородок 
крупный ~ 
мелкий — 
облицованный (бетонный) ~ 
ОКОННЫЙ ~~ 
пенопластовьй ~» 
пустотелый — 
пустотелый бетонный г» 


пустотелый фасонный кера- 
мический ~ (для кладки 
сводов} 

стеклянный ^— 

цементнопесчаный ~ 

— из известняка 

— из пеностекла 

— из туфа 

~ пазогребневой конструкции 

~~ стен подвалов 


болт 


анкерный ~ 
анкерный заершенный ~ 
затяжной ~ 
монтажный ~ 
оцинкованный — 
путевой — 
стальной ~ 
строительный — 
стыковой 2» 
черный ~ 


О-образньй а» 

с гайкой 

с кольцом 

с крюком на конце 

с проушиной 

с разрезной распорной 
ГИЛЬЗОЙ 

с расширенным концом 
с рымом 

с чекой 


11111 


111 


сопсгеіе Боск 
оНзеё Ыоск 
бурѕшт Боск 
оог аѕѕетЫу, фоог Біоск 
ехіегпаї доог Ыоск 
геіпѓогсеа сопсгее Біоск 
сіау Быйдте Ше 
Ғиггіпе Не 


погігопіаї сей! {Не 


е 
рагііоп Не 


Іагре-ѕіғей Ыоск 
эта|-$12е4 Ыоск 
{асе Ы̇оск 
міпдом ипй, міпдом Моск 
їоатеа р1Іаѕіісѕ Ыоск 
А-БіосК, саміїу Ыоск 
сауйу сопсгеїе Моск, ВоПо\ 
Моск 
уашіпе Ше 


Е1аѕѕ БіосК, е1а55 Ьгіск 
ѕапа-сетепі Боск 

те ѕіопе Моск 
Їоатұ1аѕѕ Боск 

іші(Ї) Ыоск. ішіа Ыоск 
іопрне-апд-ртооуе Боск 
ма Ыоск Гог Баѕетепі 


Бой 


апсрог Бо“, іоипдабоп Бой 
гар-рої! 

гам Бої» 

егесйоп Бої, аѕѕетЫіпе Бой 

єаїуапігей Бої 

їгаск Бой, НзВ Бої! 

5іее! Бо! 

соп5ігисйїоп Бой 

їгасК Бой, їз Бой 

гоцеб Бой, ипіїпізбед Бої, 

Ь аск Бой 

О-роїі 

пи! Бой 

еуербої! 

Поок Бой 

ѕігар Бої 

ехрапѕіоп-ѕһе!1 Бой 


гав-Бо{ 
еуебоІі 
Кеу Бой 
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болт-заклепка 

болт-скоба 

бордюр 
бетонный ~~ 
гранитный — 
дорожный г» 
тротуарный г» 

бревно 

бризол 


брус 
деревянный пропитанный г» 
МОСТОВОЙ 7» 
обрезной ~~ 
— твердых лиственных пород 
— хвойных пород 


брусок 


брусчатка 
каменная г» 


бумага 
асбестовая ~~ 
водоизолирующая г», армиро- 
ванная стекловолокном 
гидроизоляционная г» 
кабельная г» 
крепированная ~ 
листовая ^ 
наждачная ~ 
обойная г» 
прокладочная ~ (исключаю- 
щая прилипание) 
рулонная о» 
телефонная г» 
теплоизоляционная г» 

бура 
техническая г» 

бут 
— для бутобетона 


бутобетон 


вазелин 
технический г» 


вата 
минеральная ~ 
минеральная гранулирован- 
ная ~ 
обыкновенная ^ 
рулоиированная — 
стеклянная г» 
шлаковая ~ 


веревка 
пеньковая о» 


Іоск Бой 
О-Бон 


КегЬ, Богдег ѕіопе 
сопсгеїе КегЬ 
эгапйе Кегб 
КегЬ 
ейсе ої рауетепі, КегЬ 


Іор 
ЬНитеп гиББег-аѕБбеѕіоѕ гоПей іп- 
ѕшайоп таїегіа! 


Беат, Баг, сапі 
ітргерпаїед Беат 
Базе Беат 
ейре-ѕигѓасей Беат 
һагамооа Беат 
зоН\оо4 Беат 


Баг 


рауіпе Боск 

ѕіопе Боск, рауіпе ѕіопе 
рарег 

аѕБеѕіоѕ рарег 

21азз геіпіогсеӣ  маїегргоої 

рарег і 

м аїегргоої рарег 

сабіе іпѕшайпе рарег 

сгере рарег 

зНее{ рарег 

абгаѕіуе рарег 

м аПрарег 

апііѕііск рарег 


гої рарег 
їеІерһопе сабіе рарег 
Веа{ іпзшайіпеє рарег 


рогах, 5одіцт іеїгабогаїе 
іпацѕігіаі Богах 


диагту 5іопе, гиБЫе (зюпе) 
15 р!асег 


гибЫе сопсгеїе 


реїгоїецт јеПу, реігоіаїит 
іесппісаї реёго!еит јеПу 


соноп (\700Г), моді 
ттега| моді 
реПеѓей тіпегаї мооі 


соттоп \001 

гоПеа жоо] 

2[а$$ моді 

зіар моді - 
горе, сога, ѕігіпе 

һетр сога 


сю ‘ 
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1. ВІЛІБІМО МАТЕВІАІ5 АМО РВОРОСТЅ 
вермикулит егтісиійе 
ветошь сігвпіпо сіоїћ 
винипласт гієїд-уїпу! рІаѕііс, гіріа РУС 
листовой 7» гіріа РУС ѕһееі 
винт 5сгем 
зажимной ~ сіатріпє ѕсгечу 
стальной — ѕіееі 5сгем/ 
вода (см. 4.) маїег 
горячая — һоЁ маїег 
кондеисационная ~ сопдепзайоп угаїег 
морская — ѕеа маїег 
мигкая ~ 50Й маег 
питьевая г» дгіпКіпє маїег, роќаЫе маїег 
полировочная — ађгаѕіме маїег 
речная — гіуег маїег 
техническая г» зегуісе хаег 
холодная ~ соіа маїег 
— для дорожных работ хуаќег Їог гоад угогК5 
— для озеленения маїег юг ігее5 апа ѕһгиБѕ 
— для поливки угаїег юг тоіѕіепіпе, маїег юг 
датріпе 
— для промывки Низбіпє маїег, уаѕһіпе маїег 
— для строительных работ чаїег юг сопзігисіїоп могК 
войлок ей 
<троительный ~~ фиПате Ее! 
— из минеральной ваты тіпегаї мооі іеї 
— на битумной связке Ыштеп Ёей 
- воск мах 
натуральный ~ пафига!| мах 
вяжущее біпдег, Біпдіпє арепі 
битумно-дегтевое г» ЬНитеп-іаг Ыпаег 
битумно-полимерное г» роїутегіс-Бйштеп Біпдег 
битумно-резиновоє — Ьнцтеп-гибБег Біпдег 
высокопрочное ~ Һіећ-ѕігепеіћ біпдег 
гидравлическое ~~ А һуагашіс сетепі 
гипсовое — бурѕит Ыпдег 
дегтебитумное — іаг-Бйштеп Біпдег 
известковое — Нте сетепі 
магнезиальное — тарпеѕіа сетепі, Зогеї сетепі 
неорганическое — сетепі 
пекобитумноє — рійср-Бййитеп Біпдег 
эпоксидно-битумное г» ероху-Біїштеп таїегіаї 
эпоксидное — ероху Ыпаег 
габбро ваБЬго 
газ 5а$ 
природный — пафига! раз 
сжиженный г» ПаиеНей газ 
газобетон аегаіеӣ сопсгеіе, раз “сопсгейе 
газозолобетон Е ваз-азН сопсгее 
газошлакобетон раз-5іає сопсгеіе 


гайк/а . пи 
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1. ВО ОС МАТЕВІАІ. 5 АМО РКОБИСГЬ 


винтовая ~ 
зажимная — 
накидная ~ 
соединительная 7» 
стопорная ~ 
зажимать —ой 
законтривать —у 
затягивать ~~у 
отпускать ~~у 
гарнитура 
гвозд/ь 
ГОНТОВЫЙ 7» 
заершенный ~ 
кровельный — 
обойный ~ 
оцинкованный г» 
паркетный г» 
проволочный ~ 
реечный ~ 
строительный 7» 
толевый ~ 
черный ~ 
штукатурный — 
для бетона 
для деревянных полов 
для кирпичной кладки 
для шиферных работ 
с конусной головкой 
с плоской шляпкой 
забивка —ей 
прибивать —ями 


гексаметилендиамин 
технический г» 


1111011 


герметик 


нетвердеющий ~ 
гетинакс 


гидроизол 


„гипс 
архитектурно-отделочный ~ 
ВОДОСТОЙКИЙ ~~ 
обож женный 7» 
полуводный — 

полуводный строительный — 
строительный ~ 
формовочный ~ 
штукатурный ~ 


глет свинцовый 
глина 


ѕсгеҹ пи 
ІосК-пиї, ІосКіпе пиї 
сопріїпр пиї 
соНаг пці, соппесііпе пиї 
ІосК пы, ІосКкіпє пиї 
іо Їоск зп міїб а пиі 
їо Іоск Ше пні 
їо йебріеп ће пиї 
їо еаѕе ой Ше пні 
Вт 9$ 
паї, ѕріке 
зЫпее паі, БаНеп паї! 
БагБеа паі 
гооѓіпе пай 
соаї паі! 
ваіуапіғхей паї! 
ргад 
уге іаск 
БаНеп пайї, ѕһіпе1е пай 
паї! 
гооїїпе іеї паї! 
гоиећ пай 
ріазіег паЙ 
сопсгеїе паї! 
Ноогтя пай 
сопсгеїе паї! 
5Јаііпе пай 
сопе-Пеадед пай 
Наї-пеадед паї! 
паііпе 
їо пай 
ћһехатєіһуІепе діатіпе 


їесһпісаі һехатеіһуІепе йіа- 
тіпе 
зеаїапі, іоіпі # ег, јоіпііпе те- 
діцт, рийу 


поп-ѕ01іаіѓуіпе зеаїапі 


рарег-Базед Іатіпаїе, зупіПебіс- 
гезіп Бопӣеа рарег Іатіпаїе 


азБезюз-Базе азрнаН іеі, аѕбеѕіоѕ- 
Базе аѕрһаІї рарег 


вурзит 
Зиссо 


уаїег-геѕіѕіапі рурѕит 
рІаѕќег ої Рагіѕ, Бигпі зурзит 
саїсіпед вурзит 

ретіруагаїе рІаѕіег 
вурзит, рІаѕќег, Зиссо 
тоша ріазіег 
рІаѕќег 


ІйНагее 
сау 





« 
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1. ВИП.О1МС МАТЕЕКАІ5 АМО РВОРОСТ$ 


комовая ~ 
красная — 
обыкновенная г» 


глухари (винты для дерева) 


горбыль 
горючее н смазочные материалы 
гравий 

дробленый ~ 

керамзитовый — 


мытый (немытый) т» 
строительный — 
графит 
кристаллический — 
грунтовка 
антикоррозийная г» 
битумная — 
глифталевая — 
кислотоупорная ~ 
клеевая — 
перхлорвиниловая ~~ 


полиакриловая ~ 
фасадная ~ 
фенольная ~ 
гудрон 
даммара 
дверь 
входная ~ 
двойная ~ 
двупольная ~ 
наружная ~ 
однопольная г» 
остеклеиная — 
щитовая — 
деготь 
декстрин 
дерматин 


детал/ь 
закладиые —и 
комплектующая ~~ 
крепежная — 
переходная — 
погонажная г» 


погонажная плоская — 
‘погонажные архитектурные 
профильные ~~и 

соединительные —и 


1итр «ау 
гей сіау 
ау 


соасһ Бої, Іає Бой, Іає зсгем, 
№004 зсгем, сир-здиаге Бо! 
зіаб, Баїї Іоє, Н_сь 
џеІѕ апа 05 
єгауеї 
сгизпед етауе1 
ехрапдеӣ ѕһаІе аретераїе, 
ехрапдед сіау єгауеї 
Єтамеї ҹаѕһ, (ипууазрей ртамеї) 
сопѕігисііоп вгауе! 


єгарійе, ЫасКеад, р!итБаго 
сгуѕіаіпе ртарбіїе 
ргітег 


апі-соггоѕіуе ргітег 
Ьнитеп ргітег 
ура! ргітег 
асід-гезізіапі ргітег 
Б1ие ргітег 
сПогіпаіеа 
ргітег 
роїуаєту! ргітег 
Ғасайе ргітег 
рбепої ргітег 
гезідиа! аѕрһаІї, роиагоп, ої! фаг 
дат (т) аг 
доог 
ітопі доог 
рат ої доог5 
імо-Ісаїед доог 
ежегпа! доог 
зіпріе-Іеаї 4оог 
В1агед доог, єЇаз5 доог 
501іа доог 


роїухіпуісбіогіде 


аг, ріїсһ 
дехігіп, ѕіагсһ вит 
ітіїайоп Іеаіһегеііе, ітііаноп- 


Іеафһег со 
Нет, деїаїії, рагі 
Биїн-іп йеп, іпѕегіѕ 
ассеѕѕогу, сотропепі 
Іазієпег, ѓаѕіепіпе ріесе 
гедисег 
тошШате, юпа ѕігисіџга! еіе- 
тепі, тошаей ѕігір 
Бапа 
тоиідіпеє8 


Ғаѕіепегѕ 
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строительная — 
парные строительные —и 


диаммофос 


диатомит 
КОМОВЬЙ г» 
МОЛОТЫЙ ~ 


диафрагма 
~ жесткости 


дибутилфталат 
технический — 


динитрофенол 
пропиточный — 


диоксид титана 
дихлорэтан 
технический ~ 


добавка 
активная ~ 
воздухововлекающая ~ 
вспучивающая ~ 
газообразующая ~ 
гидрофобизирующая ~ 
микропенообразующая поли- 

мерная ~ 

пенообразующая ~ 

пластифицирующая — 

поверхностно-активная ~ 

природная — 

пуццолановая 7» 

— для улучшения удобоукла- 

дываемости бетона 

к бетону 


2 


к цементному раствору 

к цементу 

‚ повышающая адгезию 

‚ повышающая прилипание 

‚ снижающая водопроницае- 
мость 

—, снижающая содержание 
воздуха 

‚ улучшающая сцепление 

‚ уменьшающая водопо- 
требность 

~, ускоряющая схватывание 

~, ускоряющая твердение 


11111 


дозировка 


~ материалов 
> 
^— составляющих 


зігисіига! @етеп{ 
јиптегѕ 


ФатторНоз, діаттопіцт рһо- 
ѕрһаќе 


Фаютйе,  діаїотасеоця 
тр діаіотіќе 
Фафотйе ромаег 

діарһгает 
діарргаєт 

дібиіу! рћёћа1аќе 
іпдизігіа! диф 


діпіїгорћепо! 
ітргерпайоп діпіігорћепо! 


{Цапит діохіде 
аісһогоеіћапе 
іпаиѕігіаі дісҺогоеіһапе 


аддїйме, арепі е 
аєепі, асНуе айтіхіиге 
аіг-епігаіпіпе аатіхіцге 
ехрапѕіоп арепі 
Баѕ-срепегаійпе арепі 
маїег-герейпє акепі, маег- 
гереіпе айтіхіиге 
іоат-епігаїпіпє адтіхіцге 


еагіһ 


р|па!а{е 


Ғоатіпе арепі 

ріаѕіісігег 

ѕигЃасіапі аатіхіиге 

паѓига! адтіхіиге 

ро2201апіс таега|$ 
уогкаЫШу аатіхіиге, \огК- 
абійу арепі 
сопсгеїє  аддійме, 
адтіхійге 

тогіаг аддійує 
сетепі адаїііуе 
адһеѕіоп арепі 
адһеѕіоп арепі 
регтеабіїйу-гедисіпр. 
фиге 

аіг-деїгаїпіпе адтіхійге 


сопсгёе 


адтіх- 


Бопатя адтіхіиге 
уаїег-гедисіпеє адпижиге, 
маїег-гедисіпе арепі 
ассеїегайнр адлижиге 
Нагдепіпе ассеїегаїіпеє айтіх- 
іиге, Вагдепіпеє ассеіегаїог 


дозаєе, теаѕигіпе, уеірбіпр-оиї, 
ргорогНопіпе 
ргорогіїопіпє ої таїегіа!я 
ргорогіїопіпє ої іпртедіепіѕ 


Ж 


Ў 
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доломит 
комовый 7» 
обожженный — 
сырой — 

дорожка 
резиновая ~~ 


доска 
гибкая ~~ 
гипсовая ~ 

гипсовая армированная — 

длинная ~ 
необрезная ~ 
нестроганая ~ 
обрезная ~ 
обшивочная ~ 
паркетная ~ 
половая ~ 
полуобрезная ~ 
потолочная ~ 
профильная ~ 
смолянистая ~ 
строганая ~ 
сучковатая ~ 
узкая — 
укороченная г» 
фасонная ~ 
чистообрезная ~ 
шпунтованная ~ 


дрань 
штукатурная ~ 

древесина 
березовая ~ 
гнилая ~ 
деловая — 


дубовая ~ 
еловая г» 
здоровая — 
клееная — 
невьдержанная ~ 
пропитанная ~ 
смолистая — 
хвойная г» 
— лиственных пород 
— мягких пород 
~ твердых пород 
~ цеиных пород 
дробь 
стальная буровая ~ 
чугунная — 
дрова 
дюбель 


2-116 


доотйе, реагі зраг 
Іитр доіотііе 
саісіпаіеа доотйе 
гам доіотііе 


сагреї ѕігір 
гиБбег сагреї 5ігір / 


Боага, ріапк 
Пехібіе Боага 
гурзит ріапк 

Бурѕит-ѕіееі ріапк 

Іопе Боага 
ипедєед Боага 
гоиећ Боага 
едеед Боага 
доцЬ тя ріапк 
рагдиеі ѕігір, рагдиеё ріапк 
Поогіпе Боага 
ощег ріапк 
сеШіпе Боага 
раНегпей Іштбег 
геѕіпоиѕ роагі 
ѕигѓасей Інтђег 
Кпойу Боага 
зігір Боага 
зрог{епей Боаг@ 
тоцідед Боага 
ѕдиаге Боагӣ, ейре Боага 
таісһед Боага 


ТаїВ, зіаї 
ріазіегег'я Іаїһ, ріаѕіегег”ѕ зіаї 


\004, ЯтБег 
ЫгсН мові 
зрипк 
іпбиѕігіаї оо, соптегсіаї! 
Нтег 
оак моод 
зргисе НтБег 
ѕоипа моод 
ие уоод, Іатіпаіей зоо 
ипѕеаѕопей моо 
ітргерпаїей моо 
Һірһіу геѕіпоиѕ мод 
зоїї моо 
Ісаї моод 
зо мооі 
ВБагдмоод 
ійпемооа 


зпої 
8їее! агШіпе ѕһої 
ігоп $Ноф 


йгемоод 


доме, ехрапзіоп Бої, ехрапзіоп 
апсПог 5іці 
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1. ВОИ рІМС МАТЕВІАІ.5 АМО РЕОРОСТ8 


дюбель-гвоздь 


дюралюминий 
листовой 77 


ерш (зазибренный гвоздь) 


жгут - 
теплоизоляционный гу 
желатин 
технический ~ 


железо 
балочное ~ 
болтовое ~ 
гофрированное 7»! 
кованое — 
кровельное — 
листовое 7» 
оцинкованное ~ 
полосовое ^— 
прокатное — 
профильное ~ 
сварочное ~ 
швеллерное — 
железобетон 
жердь 
бессортная ~ 
окоренная ~ 
жесть 
белая ~ 
кровельная ~ 
оцинкованная 7» 
черная ~ 


жидкость 
гидрофобизирующая кремний- 
органическая 7» 
полировочная — 


заклепка 
монтажная ~ ` 
полая ~ 
потайная ~ 


стальная ~ 
— с круглой головкой 
— с плоской головкой 


закрепы 
замазка 


битумная ~ 
вакуумная — 
герметизирующая г» 
железосуриковая ~ 
кислотоустойчивая — 
масляная г» 


сопсгеїе пай, за 


дигаїштіп 
дигаїитіп ѕһееі 


БагЬе пай, гає Бой 


Бгаа 

Веа{-пзшШа пе Бапа 
сеайп (е) 

їесһпісаї сеайп (е) 
ігоп 

сігдег 8іее! 

5сгем 5іееї 

гіїНед зіееї 

Гогре зіееі, Їогре гоп 

гооїїпе топ, гоойпе ѕһееіѕ 

ѕіееІ ре, ѕіее! ѕһееі 

раіуапігей гоп 

Паї ѕіееІ, Бапа 5ієе! 

гоПеа ее! 

зесНоп ѕїееі, 5есіїоп5 

уе! Чтв ігоп 

спаппеї зієеі, У-з{ее1 


геіпіогсед сопсгеїе 


рое, гаййіе, Багіїпе 
оїї-ргаде рые 
Багкей рае 


ѕһееі теѓа! 
п, їп рае 
ѕһееі ѕіее! 
раіуапігеа ѕһееі 
зНнее{ ѕіееІ, Біаск ріаїе 


наша, Пша 
$Шсопе ідиіа Гог гепдегіпе уа- 
іег-гереПепі . 
роїзніпе Иша 

гіуеї 
Не! д гіуеї 
роПом/ гіуеі, іиБшаг гіуеї 
Наї-іор соипіегзипк-Пеад гімеї, 
зипК Тімеї 
Зее! гіуеі 
Ьційоп-Пеад гіуеї 
Наї-реаа гімеї 


іазіепег5 


рибку, раѕіе, 

сотроцпі 
Ьйитіпоц5 тазіїс 
уасицт сетепі 
ѕеаіапі 
топ рийу 
асій-геѕіѕііпе рийу 
мћійпе рийу 


сетепі, адһеѕіуе 
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1. ВИП.ОМС МАТЕВІАІ.5 АМО РЕОРИСТ5 


меловая ~ 
противокоррозионная — 
свинцовосуриковая — 
стекольная ~ 
тиоколовая ~ 

— на олифе 


замедлитель 
клеевой ~ 
~ схватывания 


замок врезной 


заполнитель 
гранулированный перлитовый — 
инертный — 
искусственный ~ 
крупный ~ 
легкий — 
мелкий — 
минеральный ~ 
неокатанный ^^ 
пемзовый — 
пластмассовый ~ 
‚пористый ~ 
природный ~ 
специально | изготовленный 
(искусственный) г» 
тяжелый я 
— для бетона 


зеленый хром 


зеркало 
полированное ~ 


зола-унос 
известняк 


МОЛОТЫЙ 7» 
ПЛОТНЫЙ 7» 


пористый ~ 
ракушечный — 


известь 
воздушная — 
гашеная ~, 
гидравлическая ^^ 
гидратная г» 
комовая г» 
молотая ~ 
негашеная — 
строительная 
хлорная 
известь-кипелка 
известь-пушонка 


издели/е 
асбестоцементные —я 


убійпр рийу 
апісоггоѕіуе рийу 
гед-Іеад рийу 
єЇагіег'я рийу 
{ШоКко! рийіу 
Низеей-ой риНу 

іпрібійог 

< віце іпвібйог 
зеніпє геѓагдег 

тогйзе Іоск 


аєєтераїе, НИте таїегіа!, # ег 
єгапиіїаїедй регійе авртебае 
іпегі арртеваїе 
тапиќѓасіигей аєртераїе 
соагѕе арргераїе 
ећі-меісћі аротесаіе 
Нпе аєртераїе, Нпез 
тіпегаї пе таена!| 
аношаг аєртераїе 
ритісе авегераіе 
ріазіїс асртесае 
рогоцѕ арртераїе 
паига! арргераїе 
тапиїасішгей арртераїе 


Веауу арргесаїе 
арегераїе, сопсгеіе арєтераїе 


сһготе єгееп 


тіггог 
ройзНей тіггог 


Пу азВ 


ітеѕіопе 
Поиг Нтезфопе 
сотрасі Іітеѕіопе, депзе 
|тезюпе 
рогоиѕ Штезюпе 
Ве! Птезіопе 
Нте 
соттоп Нте, диїсКіїте 
зіакей Ите 
Вудгашіс іте 
Будгаїей Ите 
штр бте 
етоцпа іте 
ип51акеа те, диіскііте 
сопѕігисіоп Ите 
сҺогіпаѓеа Ите 


диісКіте, штр сиісКііте 
Будгаей те, ромдегед те, 
Закей Ите 


ргодцсі, агіїсіе, Нет 
аѕђеѕіоѕ-сетепі ргойисіѕ 
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1. ВИНОМ С МАТЕК!А!Т$ АМО РЕОРЮСТ8 


погонажные асбестоцемент- 
ные —я 
бетонные ^—я 
железоскобяные —я 
керамические —я 
керамические санитарные 
—я 
конструкционно-теплбизоляци- 
онные Я 
мозаичные облицовочные —я 
погонажные ^~я 
накладные погонажные ^я 
поливинилхлоридные  пого- 
нажнье ~я 
профильно-погонажные ^—я 
санитарно-технические —я 
сборные железобетонные —я 


скобяные ~~я 

столярные —я 

строительные —я 
строительные —я из стекла 
строительные погонажные 
—я для оформления углов 
строительные скобяные —я 


фаянсовые строительные —я 


изол 


изразец 
глазурованный ~ 
печной — 
рядовой — 
фасоиный ~ 


ингибитор 
кабель (см. 17.) 


каболка 
кали 
едкое кали 


калий 
ЖИДКИЙ 7» 
твердый ~ 
технический — 

кальци/й 

- обезвоженный г» 
технический ~ 
хлористый 7» 
карбид —я 


камень 
андезитовый о» 
бетонный ^— 


бордюрный — 


Іопе аѕбеѕіоѕ-сетепі ѕіги- 
сшга! еіетепіѕ 

сопсгее ргойисіѕ 

ігопуаге, Вага\аге 

сіаумаге 
ѕапіїагу 5іопемаге 


зігисішга! апа һеаї іпѕшайпе 
еіетепіѕ 
тоѕаіс іасіпє ргойисіѕ 
тошііпеѕ, Ниеаг агіісІеѕ 
Іаїдф-оп тоиіаіпеѕ 
роїууіпуісбіогіде (РУС) 
тои 1іпеѕ 
ѕһареа апа Ііпеаг агіісІеѕ 
запіїагу маге 
ргесазі сопсгеїе ргодисів, геіп- 
іогсед сопсгеїе ргойисіѕ 
ігоп-топрегу 
тіймогк 
рийдіпе ргодисіз 
зігисіита! 81а$$ 
ейее ѕігірѕ 
БиЙ4ег’з Ёпіѕ$п  Нагдмаге, 
Ніпеѕ 
іаіепсе, Їаїепсе \гаге 


іпзшайоп гоНед таїегіа! 


сегатіс іе, епсаизйс 41е 
епатеей Ніе, ріагей іе 
5іоуе Ше 
соигѕе Ше 
ѕһареа #Ше 


іпбібйог 
сабіе 
Ветр уагп, уагп 
Каі 
роїаѕѕа, роїаѕѕішт һуагохійе 

рбѓіаѕѕішт 

1914 роѓаѕѕіит 

ѕона рофаззйит 

іпдизвігіаї роіаѕѕіит 


саит 
депудгаей саїсішт 
іпаиѕігіа! саісішт 
саісішт сВіогіде 
саїсішт сагбіде 


ѕіопе, госК 
апаезНе 5іопе 
саѕі зфопе, сопсгеїе БІосК, соп- 
сгеїе Бгіск 
КегЬ-зюпе, гоа@ КегЬ 
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1. ВІЛЕРІМС МАТЕВІАІ.5 АМО РВОРИСТ$ 


булыжный — 
бутовый — 
Гипсоный — 


грубооколотый — 
декоратнвный ~ 
дробленый ~ 
естественный г» 
искусственный — 
карьерный ~ 
керамический — 


кислотоупорный ~ 
кладочный ~ ‘° 
КОЛОТЫЙ г» 
крупнодробленый ~ 
лицевой тесаный — 
МОЛОТЫЙ 2» 
МЫЛЬНЫЙ ~ 
необтесаный г» 
облицовочный — 
отделочный ~ 
пиленый ~ 
ПЛИТНЯКОВЫЙ г» 
профильный ~ 
пустотелый ~ 
рядовой — 
стеновой ~ 
строительный г» 
тесаный ~ 
фасадный ~ 
фасонный — 
цементный г» 
шлакобетонный ~ 


штучный — 

~ для мощения 

— для строительных работ 
~ для укрепительных работ 
^— из изверженных пород 
~ из осадочных пород 


соБЫе зюпе 

диаггу 5іопе, гиБЫе 5іопе 
бурзит Боск, вурѕит рагйНоп 
Моск 

госК-Їасей 5іопе 
огпатепіаї ѕіопе, ігітѕіопе 
сгиѕһей ѕіопе 

пайшга! 5іопе 

тап-таде ${юпе 
гип-оѓ-#һе-диаггу ѕіопе 
зігисійга! сіау Ше, сегатіс 
зіопе 

асід-ргоої ${опе 

таѕопгу 5іопе 

5Іейрей ѕіопе 

5УІейвеа ѕіопе 

Гасе азріаг 

=гоип@ госк 

зоарзіопе 

ипіооіед ѕіопе 

їасіпе зюпе 

ігіт ѕёопе 

замп ѕіопе 

Нає зіопе 

Нригаїе ѕіопе 

роПом Ыоск 

соигѕе ѕіопе 

май ѕіопе 

Бийаіпе зюпе 
ѕигѓасе-іооіей ѕіопе 
іасаде ѕіопе 

йригаїе ѕіопе 

сетепі ѕіопе 

сіпдег БіосК, 51ае-сопсгеіе 
Ыоск 

дітепзіоп 5іопе, азМаг 
раміпе ѕіопе 

Бийаіпе ѕіопе 

зіопе Їог зігепеібепіпє могК 
ієпеоця госК ѕіопе 
зедітепіагу госк зіопе 


камышит ргеѕѕБоага, сапе-ЙБге Боаг@ 


канат горе, сабіе 
грузовой ~ 1юа@ горе 
джутовый ~ іше горе 
круглый — сігсшаг саЫе 
нераскручивающийся — поп-гобайпе горе 
оцинкованный г» раїуапігед горе 
пеньковый — Ветр горе 
проволочный — улге горе 
смоляной — іаггед горе 
стальной — (54ее!) міге горе 
— без органического сердеч- горе міїбоці огеапіс соге 

ника 
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1. ВОМС МАТЕВІАІ5 АМО РКОРОСТ5 


~ для армирования 
~~~ из проволоки 


канифоль 
сосновая ~ 

каолин 

карборунд 

картон (см. 13.) 
армированньй ~ 
асбестовый ~ 
асфальтовый — 
баритованный ^— 
битумный ~ 
гофрированный ~ 
ДВОЙНОЙ ~ 


изоляционный 77 
кровельный ~ 
МНОГОСЛОЙНЫЙ ^— 
облицовочный ~ 
однослойный ^ 
оклеечный ~ 
строительный ^— 


строительный гидроизоля- 


ЦИОННЬЙ я» 

строительный жесткий 7» 
термоизоляционный ~ 
толевый ^- 
электроизоляционный гу 


картон-прессшпан 

катанка (проволока) 

кварц 

- пылевидный ~ 

кварцит 

квасцы 
алюминиевые 7» 


алюмо-калиевые ~ 
технические — 


керамзит 


керамика строительная 
керосии 


кирпич (см. 5.) 
ГВОЗДИМЫЙ 7» 
ТЛИИЯНЫЙ ~ 
диатомовый ~ 
дырчатый ~ 


известково-песчаный — 
керамический — 
кислотоупорный ~ 
клинкерный —- 


геіпіогсетепі горе 
міге горе 

гоѕіп, соїіорпопу 
рпе-гозт 

Каосіїп 

сагрогипдит 


роага. 
геіпіогсед Боага 
аѕБеѕіоѕ Боагд 
аѕрһаќеа еі 
Багуа Боага 
гооїйпе Боага 
соггираїед Боага 
диріех сагӣБоагӣ, імо-ріу 
Боага 
іпѕшаіоп рарег 
еН рарег, гооїїпе рарег 
разіебоагд 
ілегђоага 
ѕіпр1е-ріу Боага 
Баскіпе Боага 
бийдіпе Боага, БиЙатя рарег 
маегргоойпя ей 


Беауегфоага 
{пегта! іпѕшаііпе Боага 
ей Боага 
віесігіса! іпзиіаніпр Боага 


ргеззфоага, ргеѕѕ-ѕ=раһп 
міге год, гоПед міге 


диагіє 
ромдег диаг 


диагігіїе 


ат 
аішт 
роѓаѕѕішт ашт 
іпдизігіа! ашт 


екрапдед сіау (аретераїе), 
Һауйіќе . і 


зігисіига! сегатіся | 


Кегозепе 


ргіск 
пайаЫе Бгіск 
сіау Бгіск 
. діаїотіе БгісК 
БоПом/ б-гісК, иБшаг бгіск, рег- 
іогаїед БгісК 
Шйте-апа-запд Бгіск 
сегатіс Ьгіск 
асід-ргоої Бгіск 
сійпКег Бгіск 


Ра 


КЛИНОВОЙ ^— 
клиичатый — 
красиый — 
легкий 7» 
модульный ~ 
необожженньй г» 
облицовочный — 
обожженный — 
обыкновеиный — 
огнеупориый — 
пенодиатомовый — 
полиомериый — 
полнотелый — 
пористый ~ 
прессоваиный — 
простой — 


` профильный — 
прямой — 
пустотелый — 
рядовый ~ 
силикатиый — 


стаидартный экономичный ~~ 
стеновой — 
строительный г» 


- трепельный — 
трехчетвертной — 


фасадиый — 
фасоиный ~ 
фасонный декоративный — 
цветной — 
шлаковый — 
ячеистый — 
^ пластического формования 
ту свентиляционными канала- 
ми 
^— со скошениой боковой 
гранью 
^— со скошенным углом 
^ сухого прессования 


клеенка 
клей 


асфальтовый — 
битумный — 
быстроотверждающийся — 


ВОДОСТОЙКИЙ м 
декстриновый г» 
жидкий — 
казеиновый — 
костяной — 
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1. ВИО МАТЕВТАТ$ АМО РЕОРУСТ5 


еаіћег-ейве Ъгіск 

агсһ Бгіск 

соттоп БгісК, гед Бгіск 

Небі Бгіск 

тодніаг Буск 

єгееп Ьгіск, ипбигпі БгісК 

асе Буск 

Бигпі бгісК, Боду БЬгіск 

соттоп Бгіск 

бге БгісК, геѓгасіогу Ьгіск 

Ѓоат @аютйе Ьгіск 

ШИ Бгіск 

зона Бгіск 

рогонз Бгіск 

бгідцене, ргеѕѕеа Бгіск 

геа`Бгіск, соттоп Ьгіск, огаї- 

пагу Бгіск 

зпарей Бгіск 

ѕдиаге Ьгіск 

Ппойом/ Бгіск, аїг Биск 

сонгѕе Бгіск 

Нте Бгіск, зіїїса БгісК, саїсішт- 

зШсае Ьгіск 

есопотіс бгіск 

чаї! Бгіск 

ЬийдіпЕ ігіск, 

Ьгіск 

ігіроїї Бгіск 

іШгее-днагіег раї, Нгее-днагіег 

Бгіск 

Ғасаде Бек 

ѕһареа Ыгіск, ванее@ Бек 
тоцідед Бгіск 

союонгей Ьгіск 

зіар иск 

се|шШаг Ьгіск 

5 #-тва Бгіск 

аіг Бгіск 


сопѕігисіоп 


апр1е Буск 


Кіпе сіоѕег ‘ 
агу-ргезз (ей) иск 


ої! сю 
Біне, айһеѕіуе, сетепі 


аѕрһа адһеѕіуе 

Ьйитіпоц5 сетепі 
Чшск-зетр адһеѕіүе, диісК- 
ѕеііпе зе 

маїегргоої аднезуе 

дехігіп ве 

Ни єїне 

сазет эше 

Бопе вше 
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мездровый 7» 
мочевино-формальдегидный ~ 


неводоупорный ~ 
иитроглифталевый — 
нитроцеллюлозный ^— 
порошкообразиый ^- 
резиновый — 
синтетический ~ 
столярный ~ 
универсальный ~ 
феиол-формальдегидный — 
ЗПОКСИДНЬЙ — 
~ бустилат 
~ БФ-2 
— для заполнения швов 
клепка паркетная 
кобальт 


ковер . 
ворсовьй ^— 
резииовый — 
сиитетический ^— 
— из капронового волокиа 
— из штапельного волокна 


КОКС 


колоина К 
железобетонная г» 
стальиая ~, 
~~ крестообразиого сечения 


компенсатор 
температурный ~, 


конек асбоцементный 
— обыкновениого профиля 


— усиленного профиля 


коицеитрат 
баритовый ~ 


костыль (железнодорожный) 


краска (окрасочный состав) 
алкидная — 
алюминиевая ~ 
антикоррозийная г» 
асфальтовая ~ 
азрозольная ~ 
битумная — 
битумная ~ с асбестовым 
иаполнителем 
быстросохиущая ~ 
быстротвердеющая г» 
водиая ~ 


віде оше, біде адһеѕіхе 
сагфапи4е айһеѕіче, игеа- 
іогтаїдепуде аднезуе 
маїег абзогіепі ріце 
піїговіурніа! адһеѕіуе 
пигосе|озе 5іге 
ром4ег аанезуе 
гиБЫег сетепі 
ѕупіћеііс геѕіп адһеѕіүе 
јоіпег”ѕ ше 
аі-ригроѕе айһеѕіуе 
ріепоі-Їогтаїденуде адһеѕіче 
ероху айһеѕіме 
Биѕ аё адһеѕіуе 
Ьшуаг-рћепоііс адрезіуе 
вар-НШпе р1ие 

рагаиеё зіаує 

соба 


сагреї, сомегіпє таїегіа!, та 
ийеа сагреї - 
тиббег таї 
ѕупіһейс таї 
саргоп таї 
зіаріе таї 

соке 

соіштп 
геіпіогсей сопсгее соїіштп 
ѕќееІ соіштп 
сгоѕѕ-ѕһареа соіштп 


` ехрапзіоп ріесе . 


ехрапзіоп Бепаӣ, $-Беп@ ріре 
а5безіов сетепі гійаре сарріпе 
ріесе 
огдіпагу аѕЬеѕіоѕ сетепі гійре 
сарріпе ріесе 
зігепеїпепед аѕбеѕіоѕ сетепі 
пасе сарріпе ріесе 
сопсепігаїе 
БагЦе сопсепігаїе 
ѕріке 
раіпі, соїоиг, рієтепі 
аїкуд рай 
аїштіпішт раїпі 
апіі-соггоѕіуе раїпі 
Ыќитіпоиѕ раїпі 
аегозо! раїпі 
аѕрһаі раїпі, Ббіїштазіс рам 
аѕрһа-аѕбеѕіоѕ раїпі 


ачісКіу дгуїпе соїонг 
ашсК-зе те раїпі 
ууаїег раїпі 
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водорастворимая — 
вязкая — 
глянцевая ~ 
графитовая — 
груитовочная ~~ 


густотертая ~ (готовая) 
звукопоглощающая — 
известковая — 
инсектицидная ~~ 
казеиновая г» 
кислотостойкая — 
клеевая м» 


кроющая — 
кумароно-каучуковая ~~ 
лаковая — 

масляная 2» 
масляно-алкидная — 
матовая — 
мниеральная — 
иеопреиовая ~ 
огнеупорная г» 
перхлорвиниловая — 


поливинилацетатная — 
полимерцементная ~ 
силикатная — 
сухая ~ 
теплостойкая ^— 
хлоркаучуковая г» 
цветная 7» 
цементная г» 
змалевая — 
эмульсионная — 
каучуковая эмульсионная г» 
латексиая эмульсионная — 
— вязко-текучей консистенции 
—, готовая к употреблению 
~ для внутренних работ 
— для высококачественной 
окраски 
~ для наружных работ 
г» для улучшенной окраски 


угаїег-Шіппед раїпі 

реауу-Бодіед раіпі 

61055 раїпі 

ртарһіќе раїпі 

БасК раїпіїпе, эгонп@-соа{ 

раїпі, ргітіпеє раїпі 

разіе раїпі 

зоцпі-абзогбіпе раїпі 

те маїег соЇїоиг 

іп5есіїсіда! раїпі 

саѕеіп раїпі 

асід-ргоої раїпі 

дізіетрег, зіге раїпі, ше 

соіонг 

підіпе раїпі 

ситаг-гибЪег рай 

уагпіѕћ соонг 

ої! соонг, оЙ-Базе раїпі 

ігіт рай 

тай ране 

тіпега! раїпі 

пеоргепе раїпі 

геїгасіогу раїпі 

сііогіпаїед роіууіпуісћогіде 

(РУС) раїпі 

роїууіпу/асеіаїе раїпі 

роїутег-сетепі раїпі 

ѕШсаќѓе раїпі 

агу раїпі 

һеаі-геѕіѕііпе раїпі 

сріогіпаїед гибБег раїпі 

Нпіед раїпі 

сетепі раїні 

епате! соїонг 

етиізіоп раїпі 
гиБбег-ети!ѕіоп раїпі 
гиббег-етцізіоп раіпі 

Пеауу-Бодіей ран’ 

геаду-тіх раїпі 

іпїегіог раїні 

ЧиаШу раїпіїпе раїпі 


ехіегіог раїпі 
ипргоуе рай 


крафт-бумага КгаН, сгай рарег 


крахмал "8кагсй 

креозот сгеоѕоќѓе 

крестовииа іонг-мау ріесе, ѕрійег, сгоѕѕ 
литая ~ саѕі Їонг-мау ріесе 

крошка сһірріпеѕ, сгитЬ 


диатомовая ~~ 
мраморная ~ 
обожженная г» 


діаїотііе сһірріпеѕ 
тасЫе арртераїе 
Биглі сгитЬ 
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резиновая ~ 
слюдяная ~ 
— из пеностекла 


кузбасслак 

купорос 
железный ~ 
медиый ~ 


лазурь 
железная ~ 


лак 
асфальтовый — 
бесцветный — 
битумный — 
быстросохнущий ~ 
глифталевый — 


глянцевый 7» 
защитный ~ 
звукоизоляционный ~ 
КИСЛОТОСТОЙКИЙ 7» 
масло-смоляной г» 
масляный — 
нитроцеллюлозный ~ 
паркетный — 
перхлорвиниловый су 
поливинилацетатиый ^— 
полиэфирный ^— 
спиртовой ~ 
термостойкий — 
щелочной ~ 


~ для внутренних работ 
~ для наружных работ 


— для полов 
покрывать гом 
размешивать ~ 
растворить ^— 


лакоткань 


латунь 
листовая — 


лен 


лента 

асбестовая ^— 

герметизирующая — 

изоляциониая ~ 
изоляционная бутилкаучуко- 
вая ~ 

кембриковая 2» 

липкая ^— 

оцинкованная — 

прорезинеиная г» 


гиббег сгиті 
отоипа тіса 
Ѓоатр1аѕѕ ргй 
соа|-{аг уагпіѕћ 
уйгіо! 
отееп уйгіоІ, топ уійгіо! 
Ьше уїіїгіо!, соррег уйгіоі 


агиге, зКу Ьіше 
топ Біне 


уагпіѕһ, 1асацег 

азрНай уагпіѕһћ 
со1онг!ез$ Іасдиег 
Ыєитіпоиѕ уагпіѕћ 
чиісК-дгуіпе уагпіѕћ 
БТусегу1-рһћќаІаќѓе уагпіѕћ, 
Б1урһаі, аїкуд уагпіѕћ 
61055 уагпіѕћ 

ргоесНуе уагпіѕћ 
зонпаргоойп? уагпіѕћ 
асіа-геѕіѕіапі уагпіѕћ 
оЇео-геѕіпоиѕ үуагпіѕћ 
ой уагпіѕћ 
піїгосеПиіо5е |асдиег 
раганеї магпіѕћ 
регсһогоуіпуі Іасдџег 
роїууіпуіасеїаїе Іасдиег 
роуез{ег 1асдиег 

ѕрігй уагпі5 п 
реаї-гезізіапі Іасдиег 
аїкай-ргоої уагпіѕһ, 
геѕіѕќапі уагпі5П 
іпдоог уагпіѕћ, іпіегіог уагпіѕћ 
ехіегіог уагпіѕћ, опідоог 
уагпіѕћ Е 

Поог уагпіѕћ 

іо ріуе а соаї ої уагпіѕћ 

{о ѕііг уагпіѕћ 

іо 15501уе уагпіѕћ 


аїкаїі- 


уагпіѕћеа сю 


Ьгає5 
зНее{ ђгаѕѕ 


Пах 


Бапа, фаре 
аѕђеѕіоѕ фаре 
зеаНпр аре 
іпѕшаііпе фаре 
Ьшіуї гиБбег аре 


сатћгіс фаре 
адһеѕіуе {аре 
ваїуапігед Бапа 
гцьрегігед фаре 
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смоляная ~ 
стальная ~, 
упаковочиая г» 
фторопластовая — 


лес 
круглый — 
сортовой — 


строевой ~ 


лигроин 
лимонит 
линкруст 


лииолеум 
безосиовный ^— 
глифталевый ~ 
декоративный — 
МИОГОСЛОЙНЬЙ — 
многоцветный ~» 
мраморовидный ~ 
ОДИОСЛОЙИЫЙ ~ 
одиоцветный ^— 
поливинилхлоридный ~ 
вспененный поливинилхло- ` 
ридный ~ с печатным рисун- 
ком 
поливииилхлоридный экс- 
трузионный ~ на тканевой 
подосиове с печатной плен- 
КОЙ 
промазиой поливинилхло- 
ридный ~ 
полихлорвиниловый ~ 


пробковый — 

резиновый — 
теплозвукоизолирующий ~ 
— без подосновы 

~ на войлочиой основе 

~ на ткаиевой основе 

~ на упрочняющей основе 


лист 
алюминиевый — 
асбестовый — 
асбоцементный ге 
асбоцементный волнистый г» 


асбоцементный плоский 
прессованный ~ 
асбоцементный плоский 
прессоваиный --, окрашен- 





іаггед фаре 
ее! Бапа 
раста Бапа, ѕеаііпе фаре 
Пиогоріаѕіс Бапа 

йтЬег, іштрег 
гоипа тег 
соттегсіа! Ятфег, ітепѕіоп 
штрег 
соп5ігисбїоп тег, БиЙате 
бтбег 


тоїог парћёћа, Пртоіпе 
Нтопйе, Бгомп Һетаќёіќе 


Ыпкги${а, НехЫе рарег-Баѕе 
1аттае 


іпоіешт 
ипѕиррогіеа Йоог соуегтя 
аїкуд Ноог соуегтя 
десогайуе іпоіешт 
тиш ауег Ііпоіешт 
уагіераѓей Ііпоіешт 
таг вте4 |іпоіешт 
зіпріе-Іауег Ппоент 
ріаїп Нпоеит 
РУС іпоіешт 
ісатед РУС ПНпоент \ИВ 
ргіпіеа райегп 


ехігиѕіоп РУС іпоіешт міїн 
сіоїр зиб-Базе апа ргіпіеа- 
райегп Ёт 


соаїед РУС Ппаент 


міпу! Ноог соуегіпе, РУС Поог 
соуегіпр 

Ба еѕһір іпоіешт 

гиББег 1іпоіешт 
һеаіё-ѕонпа-іпѕшаіпе (їпоіешт 
іпоіешт мійһћонё зиб-Базе 

Ғе ѕиррогіеа ііпоіешт 

сіоїв ѕиррогќеа Нпоешт 
зиррогіед Йоог соуегіпе, Іаті- 
паїед Ноог соуегіпє 


ѕһееѓ, ріаїе 

аїштіпішт зНее{ 

азБезфоз ѕһееі 

аѕЫЬеѕїоѕ-сетепі зНее{ 
азбезіов-сетепі соггира{ей 
ѕһееі 
аѕбеѕіоѕ-сетепі аі ргеѕѕеа 
зНееї 
азбезіо5-сетепі аё ргеѕѕеа 
Ѕһееі соонгей міїр зЙкае 
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ный силикатными красками 
ВОЛНИСТЬЙ — =. 
гипсокартонный г» 
гофрированный — 
кровельный ~ 
металлический — 
обшивочный ~ 
оцинкованный — 
сплошной ^— 
стеновой г» 
~ волнистого профиля 
— железа 
~ кровельного железа 
— обыкновенного профиля 
— с обрезными кромками 
~ усилеиного профиля 


литопон 


магнезит 
каустический ~ 


магнетит 


магиий 
техиический г» 
хлористый ~ 

мазут 
смазочный ~ 
ТОПОЧНЬЙ — 

марганец 

марля 

масло 
автотракторное ~ 
дизельное — 
древесно-смоляное ~ 
зеленое — 
индустриальное — 
кабельное — 
компрессорное ~ 
конденсаторное я» 
креозотовое ~ 
машинное г» 
моторное 7» 
приборное — 
соляровое ~ 
трансформаторное ~ 
цилиндровое ~ 

масса 
асбовиниловая ~~ 
заливочная г» 
футеровочная г» 


мастика (см. 14., 15.) 
антикоррозийная ~ 
асфальтовая ~ 
битумная — 


раіпіѕ 
соггираїед ѕһееѓ 
вурзит маНБоага 
соггираїед ѕһееі 
гооѓіпе тафега! ѕһееі 
теѓа! ріаїе 
соуег ѕһееї, уа Боага 
ра1уапігеа ѕһееї 
ѕЅоһіа рае | , 
чай ріаїе 
соггираїед ѕһееї 
Ѕһееі ої топ 
Ыаск зВее{ 
зіапдага ргоШе@ ѕһееі 
зНеаге4 ріаїе 
ѕігепр+һепеа зНее 


ШПоропе 


тартетіїег, тарпегішт сагбопаїе 
сацзіїс тарпегіїе 

тарпе#е 

тарпеѕішт х 
іпдиз5ігіаї тарпеѕішт 
тарпеѕішт сћІогіде 


таѕоиї, ше! ой, тағиї 
ІцЬьгісайїоп пазоці 
Іигпасе ие! ой 
тапрапезе 
сайте 
ой 
тобог ой 
діезе! ой 
мооа-геѕіп ой 
єгееп ої! 
іпдизігіа! ой 
саЫе ой 
сотргеззог ой 
сопдепзег ой! 
сгеозо{е ой 
тасһіпе ой 
тоќог ой 
іпѕігштепі ой 
зо!аг ой, гам оЙ 
ігапѕѓогтег ой 
суПпдег ой 
сотроипа 
уу! азрезіо5 сотроипа 
НШпе сотронпа 
іпіпе таїѓегіаі 
тазЯс 
апіі-соггоѕіуе таѕііс 
аѕрһаії тазііс 
Ьійштеп таѕііс, Ыёштіпоцѕ 
сетепі 
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битумио-бутилкаучуковая г» Біғштеп-Биќу! гиббег таѕііс 
битумио-каучуковая — Ъіғштіпоцѕ-гиђБег сетепі 
быстросхватывающаяся — аиісК-ѕеііпе таѕііс 
холодно быстросхваты- со14 ашсК-ѕеїіпе таз#с 
вающаяся ~ 
вяжущая ~ паша тазіїс 
герметизирующая — зеаїйпр тазіїс | и 
гидроизоляционная — Будгацііс іпѕШаіїпе тазіїс 
дегтевая ~ ріісһ тазіїс 
дегтевая кровельная — гоої фаг таѕііс 
заливочная — іоіпі сетепі 
изоляционная ~~ тазіїс сотронпа 
казеииовая — саѕеіп тазіїс 
казеино-цементная ~~ саѕеіп сетепі 
канифольная ~ соЇіорћопу тазіїс 
кислотоупорная — асід-ргоої тазііс 
клеящая ~ айһеѕіуе тазіїс 
кровельная ~ гоої таѕііс, гоойпе таз#с 
кумароно-каучуковая г» соптагопе-гибБег тазіїс 
резино-битумная — Ьйитіпоце-гцьбег сетепі 
резино-битумная уплотняю- гиббег-Біїштеп зеаНпе сот- 
щая ~ роипа 
тиоколовая м» іоко! тазіїс 
уплотнительная г» раскіпе тазіїс 
пемеитная — тазіїс сетепі 
— для герметизации швов зеат-ЙШіпе тазіїс 
~ для заделки стыков ріре-іоіпі сотронпа 
трубопроводов 
~~ для заполнения швов јоіпіпр раѕіе 
г» для крепления плиток Ше адһеѕіче 
г» для кровельиых покрытий гооїїпр гойед таќѓегіаіѕ тазііс 
— для натирки полов Поог ро!іѕћ 
~ для приклеивания лииоле- йпоієшт раз{е 
ума 
^— для приклеивания плиток е адһеѕіуе 
мат таї 
изоляционные —ы ПехіЫе шэшаНоп 
минераловатньй ~ тіпега! моо! таї 
полужесткий — ѕеті-гіріа таї 
прошивной — земп таї, ѕіійсһеа таї 
стекловатньй — 21азз$ мосі таї 
теплоизоляционный ~ | та, таїїге55 
г» с гофрированньм картоном соггираїед Боаг@ таї 
— с крафт-бумагой КгаЙ рарег тай 
ох с металлической сеткой теѓа! те5п таї 
^— со стеклотканью Б1аѕѕ со таї 
^^ с тканевой сеткой заиге пе! таї 
материал таена! 
акустический — асонѕііса! таїегіа! 
антикоррозийный — апії-соггозіує таїегіа! 
асбестовый рулонный — аѕђеѕіоѕ БіапКеї 
битумный — аѕрһаіс таїегіа!, азрраНіс 
ргодисі 
битумный дорожный а» Ышиинои$ гоай тайеца! 
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битумньй рулонный ~ 
бутовочньй ~ 
ВОЛОКНИСТЬЙ ~ 
воспламеняющьийся ~ 
вспомогательный ~ 
вяжущий ~ 


вяжущие битумииозные —ы 
вяжущий гидравлический ~ 
вяжущий гипсовый ~ 
вяжущий магнезиальиый ~ 
вяжущий минеральный — 
вяжущий органический ~ 
герметизирующий ~ 
гидроизоляционный ^- 


горючий ~ 
декоративно-отделочный ~ 


дефицитиый ~ 

долговечный ~ 

дорожно-строительный ^— 

звукоизоляционный ~ 
звукоизоляциониый намазы- 
ваемый ~ 
звукоизоляциониый напыля- 
емый — 

звукопоглощающий — 


звукопоглощающий моно- 
ЛИТНЫЙ 7» 
ИЗОЛЯЦИОННЬЙ 7» 
каучукообразньй ^- 
керамический ^— 
конструкционный ~ 


кровельный ~ 
кровельный мягкий ~ 
кровельный рулониый ~ 
лакокрасочный ~ 
ЛИСТОВОЙ ~ 
листовой ~~ с элементами 
жесткости 
МНОГОСЛОЙНЫЙ ^— 
иасыпной ^— 
невозгораемый ~ 
невоспламеняющийся ~ 
иегорючий ~ 
несущие конструктивно-изоля- 
ционные —ы 
облицовочный 7» 


обтирочиый г» 


Ышттон$ гоНед таїегіа! 
НЦег 
ИБгон$ паїегіаї 
іпйаттабіе таїегіа! 
аихШагу таїегіа! 
Ыпаіпе таќегіа1, Ыпдег, 
сетепііпе таїегіаї 
Ыитіпоиѕ сетепіѕ 
рудгаціїс Ыпаіпе таїегіа! 
аїађаѕќег ыпаше таїегіа! 
тартезіа Біпдіпр таїегіа! 
тіпега! біпдіпе таїегіа! 
ограпіс Біпдіпе таїегіа! 
ѕеаііпе таїегіа! 
рудгашіс іпѕшаіпе таїегіаі, 
маѓегргоойпе таїегіа! 
сотфизНЫе піаїегіаї! 
десогаїіує апа Ййпізніпє таѓе- 
гіаі 
ѕсагсе таїегіа! 
Чига Ме таїегіа! 
гоай-Ьціїдіпе таїегіа! 
ѕоипа-іпѕшШайпе таїегіа! 
ігомеїед-оп асоизйса|‘ та- 
Хегіа! 
зргауед-оп асоиѕііса! таќе- 
гіа! 
зоппд-абзогііпе таїегіаї, 
асоцябіса! абзогбепі, датріпе 
таїіегіаї! 
топоїйНіс зоип@-асоизйса! 
таїегіа! 
іпѕшаёоп таїегіа! 
гибБег-1іКе таїегіа! 
сегатіс таїегіа! 
зігисіига! таїегіа!, сопѕігисі- 
іоп таїегіа! 
гооїїпе таїегіа! 
вої гооѓіпе таїегіа! 
го! гооѓіпе таїегіа! 
раіпімогк таїегіа! 
5пееї таїегіаї, ріаїе таїегіа! 
гієіа з8Пееі5 : 


тиййїауег таїегіа! 

Бык таїегіа! 
поп-сотіияіїбіє таїегіа! 
поп-ПаттаЫе таїегіа! 
поп-сотфизНЫе таїегіаї! 
Ісад-Ьеагіпє ѕігисіцгаї іпѕи- 
Іайпе таќегіаіѕ 

Ѓасіпе таїегіаї, зигіасіпр та- 
ќегіаї 

міріпе таїегіаї, міріпе гар, 
міріпє сю 
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отделочный ~ 

отделочиый г» с латексной 

пленкой на бумажной под- 

основе 
поливинилхлоридный ~ 


полимерный — 
пористый — 
природный — 
прокатный — 
прокладочный ~ 


профильный — 


прутковый — 
расходные —ы 
рулонньй — 
силикатобетонный г» 
слежавшийся ~ 
смазочный ~ 
стекловолокнистый — 
стеновые —ы 
строительный — 
- возгораемые строительные 
—ы 
искусственные строительные 
ям БІ 
местине строительные —ы 
текстуровочиый — 
теплоизоляционный — 


теплоизоляционный  грану- 
лированный — 
теплоизоляционный  магне- 


зиальный — 
теплоизоляциоииый отража- 
тельный — 
тонколистовой — 
уплотиительный — 
штукатурный отделочный г» 
электроизоляционный — 
^— дли заполнения швов 
ях для защиты от коррозии 
~ для покрытия дороги 
срок годности ~ов (при хра- 
нении в контейнере) 


матрац (см. І. мат) 
медь 
листовая ~ 
мел 
кусковой — 
МОЛОТЫЙ — 
^— для побелки 





Йпізпіпе таїегіа! 
йпізпіпє таїегіаї мії (аќех 
Ніт оп рарег 5иБ-Базе 


роїіууіпуісрІогіде- (РУС) таїе- 

гіа! 

роїутегіс таїегіа! 

рогоиѕ таїегіа! 

паїига! таїегіа! 

гоПеа зіоск 

ѕеаіпе таќѓегіаі, раскіпе та- 

їегіаі, Іеак-ргоойпе таїегіа! 

5есіїоп таїегіаї, зесНопз, 

Варез 

Баг таїегіа, Баг з5іосК 

ехрепда Ме таїегіаіз, 

та ез 

го! таїегіа! 

зійсаїе сопсгёе піаїегіаї! 

раскед таїегіа! 

Іцьгісапі 

Б1аѕѕћЬге таїегіаї 

май таќѓегіа15 

бийдіпе таѓегіа! 
сотіизіїіє Бнійдіпє таїе- 
гіаіѕ 
тапибасінгед 
таќѓегіа[5 
1оса! БиЙ4те таїегіаіѕ 

іехіигіпе таїегіа! 

Беа{-пзшаНоп таїегіаї, Һеаі- 

іпѕшайпе таїегіа! 
вгапиаг-ЙЙ іпѕшабоп, єтап- 
шаг шэшабоп 
тарпезіа іпѕшаіоп 


соп5ц- 


соп5ітисНоп 


гейесіїхе іпѕшапі 


зпееї ітаїегіа! 

раскіпе таїегіа! 

-Нпе зії 

еіесігіса! іпѕшаіпе таїегіа! 
јоїпііпе тайегіа! 

ргоіесіїує таїегіа! 

рауіпє таема! 

рої Ше 


таї 


соррег а 
ѕһееі соррег ей 
спа! 
Інтр сраїк 
ро\4ег сһаік 
УЫНпя 


` 
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металл 
ЛИСТОВОЙ ~ 
листовой волнистый "у 
листовой онинкованный ~ 
полосовой ^ 
цветной — 
черный ~ 
металлолом 
габаритный ~ 
негабаритный ~ 
метизы 
мешковина 
миткаль 
мойка (см. 16.) 
мочало 
мрамор 
искусственный ~ 
мука 
андезитовая ~~ 
асбестовая — 


бутовая — 
гипсовая ~ 
каменная ~ 
обойная ~ 


мумия 
мусор (строительный) 
мыло 

жидкое ~ 

твердое ~ 


мылонафт 


накладка 
путевая ~ 
иаличник 
двериой ~ 
ОКОННЫЙ 7» 
наполнитель 
ВОЛОКНИСТЬЙ — 
инертный ~ 
малоактивньй ~ 
мииеральный ~ 
неактивньй "у 
— для мастики 


натр 
едкий ~ 


жидкий є» 

натри/й 
кремнефтористьй ~ 
сернокислый — 


теѓа! 
ѕһееё теѓа! 
соггирае@ зНееё теїа! 
ваїуапігед ѕһееі теѓа! 
Паїз 
поп-Ѓеггоиѕ теѓа! 
еггоиѕ теїаї 


ѕсгар 
ѕіапаага $12е ѕсгар 
оуег-ѕігей ѕсгар 
теїаїм аге 
засксо#, засКіпе 
саНсо 
ѕіпк 
знгейаей Базі 


тагЫе 
агіййїсіа! тагЫе 


Ноиг, теа! 
апдезіїе ром дег 
аѕбеѕіоѕ Поиг, йпеіу ргоцпа 
аѕбеѕіоѕ 
зіопе дизі 
еагіпу вурзит 
зіопе ромег, ѕќопе йиѕі 
Понг мії 95-96% ехігасіїоп 


титту 
геѓиѕе 


ѕоар 
Паша ѕоар 
саке ѕоар, Баг ѕоар 


пар Вепа ѕоар 


ѕігар, соуегіпр, соуег рае 
ѕһ ріаїе 
сазтя 
доог саѕіпе, дать Иптя 
міпдом саѕіпе, јатЬ Наше 
ег, ИШИпе арепі 
ге їПег Ж 
іпегі ИПег 
ѕеті-асііме ИПег 
тіпегаі ИЦег, тіпега! аиѕі 
іпегі ИЦег, іпасііме ЁШег 
тазіїс ег 
паігоп, ѕода 
зодішт Пудгаїе, саизНс зода, 
ѕодішт һудгохіде 
Наш ѕода 
ѕодішт 
ѕодінт НиозШсае 
зодішт ѕиірһаќе 
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фосфорнокислый ~ 
нитрат ~я 
силикат —я 
растворимый силикат —я 
сульфат —я 
нашатырный спирт 
иащельник 


нитролак 
бесцветный ^— 


цериый ~ 
иитроэмаль 

цветная — 

черная ~ 
обои (см. 11.) 
обхват 


озокерит 
обессмоленный ~ 
окись мағния 
олифа 
натуральная ~ 
синтетическая — 
~ для внутренних работ 
~ для наружных работ 
— для окраски по металлу 
олово 


опилки: 
древесные — 
металлические — 

отвердитель 

охра 

очесы 

пакля 


льняная — 
смоляная ~ 


паиель 
армопенобетонная — 
асбестоцементная — 
виброкерамическая — 
гипсовая ~~ 
железобетонная — 


железобетонная многопус- 


. Тотная — перекрытия 
звукопоглощающая ~ 
краснодеревная — 
многослойная — 


облицовочная ~~ 
перфорированная — 


3-116 


зоайит рһоѕрћаќѓе 
ѕодішт п—_гае 
ѕодішт зЙсае 

зошЫе зодішт ѕіісаіе 
зодішт знірбаїе 


зрий ої аттопіа 


БаНМеп сІегі, соуег еі, НИе 
рапе! ѕігір 


піїгоїасднег 
сіеаг піїгоїасдцег, со!оиг!еѕѕ 
піїгоїасднег 
ЫасК пйго!асдиег 


пігосешоѕе епатеї 
Нпіеа піїгосейніове епате] 
БасК піёгосе!!шоѕе епате! 


маПрарег 
роор, һоіа, с1азр 


отосегЦе, огоКегіїе, тіпега! мах 

рисн-гетоуей огосегіїе 
тарпеѕішт охіде, тарпеліа 
агуіпе оії, 1іпѕееа ой 

пайшга! агуше оі! 

ѕупіһейс Ягуіпе ой 

іпаоог дгуїпе ої! 

опідоог дгуїпе ої! 

дгуїпе ой Їог теёа| могК 


Нп 


зам-ди5і 
Шіпоз 
сигіпе арепі, һагдепег 
осіге 
мазіе, сотЫпяз 
іом, оакит, Бетр їїбге, НЬге 
расКіпе | 
Нах іом 
оакит, іаггед оаКит 


рапе! 

геіпіогсед їоат сопсгее рапе! 

азрезіо5-сетепі рапеї 

сегатіс-ЬБіосК5 уїбгаїед рапе! 

вурѕшт ране! 

геіпіогсед сопсгее зіаб 
тиійріє-сахіїу геіпѓогсеа 
сопсгеіе йоог рапеї 

зоцпд-арбзогбіпе рапеї 

таПорапу рапеі 

тиїйсоге рапеї, запдміср 

рапе! 

Їасіпр рапеї, сіаддіпе рапе! 

регіогаїед рапеї 
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перфорированная ~ 
подвесиого потолка 

потолочная ~ 

стеновая — 
трехслойная стеновая ~ 
с минераловатным утепли- 
телем и облицовками из 
оцинковаиного и окрашен- 
иого стального профилнро- 
ванного листа 

шлакобетонная ~ 

парафин 
очишенный ~ 
техииҷеский ^— 


паркет (см. 14.) 


наборный ~ 
штучный ~ 
ЩИТОВОЙ — 
„~ из березы 
— из бука 
— из вяза 
— из граба 
~ из дуба 
— из клена 
— из лиственницы 
му из ясеня 
парусина 
паста 
антисептическая "» 
герметизирующая ~ 
звукоизоляционная ~ 


изоляциоиная г 
имитационная г 

меловая — 

уплотняющая ^^ 
цементно-перхлорвиниловая 


~ 
~ для полировки 
пек 
древесный ~ 
‚ каменноугольньй ~ 
иефтяной ^— 
пемза 
кусковая ~ 
молотая — 
пенобетон 
легкий ^— 


пенопласт 


ПЛИТОЧНЫЙ 7» 
термоизоляционньй ~~ 


регіогаїед сеіпе Боага 


сете рапеі 

май рапеї 
ігіріе-Іауег маШпе рапеі 
\ИИ питега!-\00| һеаї іп- 
зшайоп апа ће Їасіпр аз- 
ѕетЫеа ої гіпс-ріаїед апа 
ране ѕќееі ѕһееіѕ 


зІає-сопсгеїе 5іаб 


рага п 

ригійей рага п 

соттегсіа! рага п 
рагацеї (Поогіпе), рагдиегу 
(Поогіпе) 

єцед-Іатіпаїей раганеї (гу) 

ЬосК раганеі (гу) 

рагадшеї рапеШтя 

ЫгсВ рагаце (гу) 

Беесћ рагаце{(гу) 

ейт рагаце{ (гу) 

һогпђеат рагадие! (гу) 

оаК рагане{(гу) 

таре рагаце! (гу) 

Тагсб рагаднеї (гу) 

азреп раганеї (гу) 


іаграціїп 


раѕќе 

апіїзеріїс раѕќе 

зеаЙпр раѕіе, ѕеаіапі 

апіагиттіпе разе, апії-поіѕе 

раѕќе 

іпѕшаііпе раѕќе 

ѕйрріе разіе 

сһаік разіе 

ѕеа1іпе разів, ѕеаіапі 

сетепі сріогіпаїед роіуміпу!- 

сҺогіде разів 

роіїзріпр раѕќе 
ріќсһ 

уооа рієсһ 

соа]-фаг ріќсһ 

реігоіеит рієсћ 
ритісе (зіопе) 

штр ритісе 

этонп@ ритісе 
ісатей сопсгее 

Ной Гоатей сопсгее 
Гоат (сеїїціаг) ріазіїс, 
ріаѕіісѕ 

Іатіпаїед юат ріазіїс 

{Пегта! іпѕшШаіпе ѓоат ріазіїс 


{оатей 
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— с поиижениой горючестью 
г строительиого назначения 


пенополиуретан 


пеносиликат 
пеносиликатобетон 
пеностекло 
пенька 
пергамии 
перемычка 
цельная ~ 
~ двери 
— окна 


перлит 
вспучениый 7» 


перо стрелочное Р 
М 


песок 
балластный г» 
влажный — 
известковый г» 
ИЛИСТЬЙ — 
искусственный — 
карьерный — 
кварцевый — 
керамзитовый г» 


кремнистый — 

крупнозернистый г» 

крупномодульиый — 

крупный — 

мелкий — 

молотый — 

морской г» 

пемзовый — 

пористый — 

речной — 

среднезернистый — 

строительный — 

сухой — 

тонкозернистый — 

формовочный — 

фракционный м 

шлаковый — 

штукатурньй — 

^— для бетона 

^ для дорожных покрытий 

^ для пескоструйного аппа- 
рата 

^ для .посыпки кровли 

^— дли раствора 

~ повышенной прочности 


песчаник 





1о\-сотфизНЫе Ѓоат ріазіїс 
ыШате ѓоат ріазіїс 


ехрапдед роіунгеннапе 
юат 5іїйсаїе 
іоат-5ійсаїе сопсгее 
іоатріаз8, зропре в1а85 


Петр 
аѕрһа1+ гооїїпе рарег 
нпѓеІ 
зіпріе-ріесе Іпіє! 
доог Іпіє! 


міпдом Не! 


реагійе, регійе 
ехрапаед реагійе 


змЦен іоприе 


запа й 
ЬаПазі ѕапа, запа НИ 
датр запа 
Нте запа 
збу запа 
тапшасгей запа 
рії запа 
днагіх запа 
Баудіе запа, ехрапдей сіау 
запа 
зійса запа 
соагѕе запа, іогредо запа 
һірһ-тойшіиѕ запа 
соаг5е зап@ 
бпе запа 
сгизНей запа 
зеа запа, Беасһ запа 
ритісе запа 
ореп запа 
БанК ѕапа 
тедінт запа 
рийдіпе запа 
гу запа 
бпе запа 
тонідіпе зап@ 
ѕсгеепеа запа 
зіає запа 
ріазіегіпе запа 
сопсгеѓе запа 
раміпр запа 
запа-Ыаз{ запа 


гооїїпе запа 
тогіаг запа і 
запа ої ітргоуеа ѕігепе+ћ 


запазюпе 
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петля дверная 


полуврезная — 
полунакладная ^^ 


петля оконная 
петролатум 


пигмент 


кроющий гу 

лессирующий — 
минеральный ~ 
неорганический, природный ~ 


неорганический, синтетичес- 
КИЙ ~ 
светостойкий г» 


глет свинцовый 
крон свинцовый 
крон цинковый 
лазурь железная 
лимонный 

окись хрома 
редоксайд 

сурик железньй 
сурик свинцовый 
ультрамарин 
разводить — 


1111111111 


пиломатериал 


брусковый ^— 


мериый ~ 
необрезиой ~ 
нестроганый ^— 


обрезной г» 
отборный — 
полуобрезной — 
профильный ~ 
столярный ~ 
строганый ~ 


строительный — 
чистообрезной ~ 
шпунтованный — 

~ крупного сечения 
— с крупной текстурой 


планка 


паркетная — 


пластик 


бумажно-слоистый ~~ 
древесно-слоистый ~ 
отделочный я» 
слоистый ^— 


пластикат 


1. СТРОИТЕЛЬИЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
1. ВЫТО1МС МАТЕКІАЇ5 АМО РКОРОСТ$ 


Віпее 
раї-зигіасе Ніпре 
раїї-тогіїзе һіпре 

һіпее 

реігоіаїшт, раго!іпе 

еше, соЇоигіпе арепі 
оду рієтепі, орадне рієтепі 
вагіпе ріятепі, е1агіпе соіоцг 
еагіһ рієтепі 
пафига! ріятепі, тіпега! ріє- 
тепі 
ѕупіһейс рієтепі 


йебі-Газі рієтепі, Пебі-Їазі 
соіоиг 

Ійһагре, уеПом Іеаа 
Іеаа сһготеѕ 

гіпс сһготеѕ 

Ргиѕѕіап Ыше 

1етоп 

сһготішт охіде 

геа охіде 

геа осһег 

геа Іеаа 

цгатагіпе 

ќо Ъгеак ир а рієтепі 


замп Итфег, шитфег 
сапі Итфег, гесіапешаг 
тег 
дітепзіоп Іштбег 
едре-ипзигіасед Іштіег 
гопрб іштег, ипагеѕѕеа #т- 
Бег 
едее-зигіасед Іштбег 
зеїесі Іштрег 
опе-зіде едред інтег 
райегпеа Іштрег 


Гасіогу апа ѕһор іштег 
геѕѕеа !итфег, ѕигѓасеа 
итфег, рапед Іштрег 


ѕігисіцгаі Іштбег 
сіеап-сиё бітег 
таїсред |итфег з 
дітепзіоп ѕёоск 
соагѕе іехіцгеа ітрег 
Баг, зігір 
рагдиеѓ ѕіаче 
ріаѕіс 
1атта{@ рарег ріазбіс 
уооа Іатіпаїе5 
йпізріпе ріаєііс 
Іатіпаїед ріазіїс 
Пехібіє РУС 
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1. ВОН.РІМО МАТЕКАТ 5 АМО РКОРОСТ$ 


ленточный ~ 
листовой ~ 
прокладочньй — 


пластина 
пластификатор 


древесиопековый ~, 


пленка 
изоляционная 7» 
полиэтиленовая — 

плинтус (см. 14.) 

плит/а 
акустическая г» 
армированная ~ 
асбестовермикулитовая — 
асбестотекстолитовая — 
асбестоцементная ~ 
асфальтобитумная — 
асфальтовая — 
бетоиная — 
бордюрная ~ 
волнистая бетонная — 
гипсобетонная — 
гипсовая г» 


гипсоволокнистая — 
гипсостружечная г» 
гипсоцементная 7» 
декоративная ~~ 
древесная — 
древесноволокнистая ~~ 


профилированная древесно- 
волокнистая ~ 
древесиостружечная ~ 
железобетонная — 
жесткая ~ 
~ жесткая на битумной 
связке 
звукоизоляционная — 
звукопоглощающая ^—. 
изоляционная — 
керамзитобетонная г» 
кровельная ~ 
крупнопанельная железобетон- 
иая ~ 
крупноразмерная ~ 
мииераловатная ~, 


минераловатиые —ы гофри- 
рованиой структуры 
минераловатные ~ы гофри- 


зігір ПехіЫе РУС 
ѕһееі Нехібіе РУС 
іпіегіауїпе НехЫе РУС 


ріаїе, зІаб 


ріазіїсігег,  50йепіпр арепі, 
зоНепег 

мооі ріїср ріазіісігег 
Ёт 

іпѕшаіпе Ёт 

ро!уеіћуіепе Ёт 


ѕКігііпе Боага 


зіаб, ріаїе, рапеї, Боага 
асоцѕііс рапеї 
геіпѓогсеа ріаїе, геіпѓогсеа 51аб 
азбез5іов-уегтісційе за 
азбезіоє-іехіої й 5І1аб 
аѕбеѕіоѕ-сетепі 81аб 
азрпаніс Бйитеп ріаїе 
аѕрһаії ріаїе 
сопсгеїе зіаб 
КегЬ зіаб 
соггиваїей сопсгеїе зіаб 
вурзит-сопсгее рае 
Бурѕит Боагӣ, вурзит рапеї, 
рурвит зіаб 
вурзит-ИБге ріаїе 
вурзит-сНр Боага 
єурзвит-сетепі ріаїе 
десогайіуе ріаїе 
маПроагад 
(ьнідіпє) їїбге Боаг4, Багад- 
Боага, мооа НЬге з8іаб, моод 
ге Боага 

тонідед мооа НЬге Боагаӣ 


рагіїсіе Боаг@, моод сһірБоага 

геіпіогсед сопсгеіе ѕ!аБ 

ѕіепеа ѕ/аБ, пята зіаб 
Бйитіпоиѕ зННепед ріаїе 


зоипа-шзшШайпе Боага 
зонпд-абзогбіпе рапеї 
іпѕшаіпе Боага 

раудіїе сопсгеїе $1аБ 

гоої 5іаб 

Іагее геіпїогсеа сопсгеќѓе рапеї 


Іагре-ѕіғеа рае 
тіпега! \00! Боагд, тіпега! 
моо! 58іаб 
соггиеаіей тіпега! \001 
$1а6з 
гісід соггирайед тіпега! 
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роваииой структуры, жесткие 
минераловатные —ы гофри- 
рованиой структуры повы- 
шенной жесткости 
минераловатиые ~ы гофри- 
рованной структуры, полу- 
жесткие 

мягкая ~ 


облицовочная г» 
отделочная г» 
офактуренная — 
перегородочная г» 
перлитовая г» 
перфорированная ~ 


подоконная г» 

полая г» 
полимергипсовая ~~ 
полиэтиленовая г» 
полужесткая г» 
поперечная м» 
пробковая опрессованная ~~ 
стекловатная 2» 
стекловолокиистая г» 
теплоизоляциоиная г» 
торфяиая — 
фибролитовая г. 
фундаментная г» 
футеровочная ~, 
цементная — 
цементно-стружечная м» 


цементио-фибролитовая г» 
чугуниая половая ~~ 
шлифованная — 

штукатурная — 

— из блочного полистирола 
из мипоры 

из пенополистирола 

из пористой керамики 

из стирола 

пазогребневой коиструкции 


плитк/а 

асбестосмоляная я» для полов 

асбоцемеитиая ~~ 

асфальтовая ~ 

вииилоасбестовая — 

глазурованная ~ 

изоляционная г» 

кафельная ~ 

керамическая — 
керамическая м» для полов 
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клиновая г» 


1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
1. ВОТ РЕМО МАТЕВ!АТ$ АМр РВОБОСТ$ 


моді $1265 
Бієб-гірідіву соггираїед тіп- 
егаї моді $1аЬѕ 


зеті-гірій соггираїед тіп- 
ега! мос! $1аБѕ 


ѕой ріаїе 
Ѓасіпе зіаб, 
Ғасіпе зіаб, 
іехішгед рапеї 
рагійіоп ріаїе, рагіїніоп рапеї 
регійе ріаїе 

регіогаїей заб, регіогаїед 
ріаєе 

міпдому зії! $аь 

ҺоПоҹ зіаб 

ро!утег-рурзит е 
ро!уепуепе р!а{е 
зет1-зИНепей ріаїе 

сгоѕѕ 5Іаб 

согК Боага 

РЇаз5 моді Боага 

єЇа55-Їїбге Боага 
реаї-іпзшавіпе Боага 

реаї зіаб 

НЬге таї Боага 

Бедріаїе, {оппааНоп зІаб 
Попе ріаїе 

сетепі з5іаб 
сетепі-спірроага, сетепі-апа- 
\004-рагёс!е зіаб 

сетепі ге таї Боага 

ріє ігоп Ноог ріаїе 

этоипа ріаїе 

ріазіег Боаг4 

Ыоск роузёугепе ріаїе 

гірід се!и]аг рІаѕііс ріаїе 
ехрапдеа роїузіугепе ріаїе 
рогоиѕ сегатіс ріаїе 

ѕќугепе ріаїе 
{юприе-ап4д-ргооуе зіаб 


сіаддіпє рапе! 
Нпізбіпє Боага 


Ше, ріаїе 


уіпу1-аѕБеѕќоѕ Ше 
аѕбеѕѓоѕ-сетепі ріаїє 
азрнай ріаїе 
уіпу!-азбезіоз Ше 
Б1ағеа Ше 
іпѕшаіпе е 
Б1ағеа Ше 
сегатіс е 
Поог Ше, 
Ше 
медре е 


сегатіс  Ноогіпе- 
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- 1. ВИПЕРІМО МАТЕЯ!А!Т$ АМЮр РВОБОСТ$ 


кровельная — 


Е кровельная стеклянная — 


кумароновая г» 

лузговая ~ 

метлахская ~ 

минерально-волокнистая аку- 

стическая — 

мозаичиая ~ 

иеглазурованная — 
неглазуроваиная облицовоч- 
ная керамическая ~ 

облицовочная ~, 

половая 7» 

прессованиая — 

пустотелая ~ 

рифленая ~ 

стекляниая — 

термокислотоупорная ~ 


фасонная ~ З 
фасонные керамические —и 
и детали 


шиферная ~ 

шпунтовая ~ 

~ из полистирола 

— с завалом 

— с цветной глазурью 
подкладка путевая 
подтоварник 
поковка 

— без механической обработки 


полиизобутилен 


-полистирол 


блочный ~ 
неокрашеиный ~ 
окрашенный г» 


политура 
спиртовая о» 


полиэтилен " 
половняк кирпичньй 
полотио дверное 
полуфабрикат 


полуцилиндр 
асбоцементный м» 
^— из минеральной ваты 


пороизол 
круглый — 


прямоугольный — 


поропласт 
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гооїїпе Ше 

21аз5 51аќе 
соштагопе геѕіп е 
іпёегпаі согпег е 
запазюопе Ше 
тега! їїбге Не 


тозаїс Ше 
ипеїагед е 
ехрозед Нпіз і е 


іасіпе 11е, сегатіс уепеег 
Поог Не 
ргеѕѕеа Не 
Пойом Ше 
Пиіеа Ше, гі еа Ше 
21азз Ше 
һеаі апа асій-геѕіѕіапі Ше 
Ѕһареа #1е 

е ігіт ипіїѕ 


зе Ше 

Ьепі Ше, риНег е 
роіузіугепе Ше 
гонп@-едреа Ше 
соіонг єЇагед е 


гай сһаіг, Не ріаїе 
гіскегѕ 
Їогеіпе 
іогріпе о мійбоні 
могКіпе 
ро!уіѕоби+уІепе 
роіуѕіугепе 
ЬніК-роїіутегігед ро1уѕёугепе 
ипсоіонгей роузугепе 
соіонгед ро!узфугепе 
роїзніпе Наша 
зрий роййзніпе паша 
ро!уеіћуІепе 
Баі, ВаН-Баф, Баїї Бгіск 
доог Ісаї 
ѕетіѓіпіѕһеа ет 
ѕеті-суііпдег 
аѕбеѕіоѕ-сетепі ѕеті-суііпдег 
тіпегаї мооЇ ѕеті-суііпӣег 


рогонз еіазііс шзшаНпя таќегіаі 
гонпа-ѕһарей рогоиѕ е!аѕііс іп- 
эшШайпа таейа! 
гесапащаг-зВаре@ рогонѕ е!а- 
зіїс іпзніаїїпе таїегіа! 


гіріа юат ріазіїс, сеЙшіаг ріазіїс 


тесһапісаі 
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1. ВШ ОМО МАТЕВ!АТ$ АМО РЕОБЮСТ8 


полиуретановый ~ 
эластичный ~ 


порошок 
алюминиевый ~ 
графитовый ~ 


железный — 
карборундовый ~ 
медный ~ 
огнеупорный ~ 
теплоизоляционный ~ 
шлифовальный ~ 


портландцемент 
белый ~ 
быстротвердеющий — 


водоудерживающий ~ 

гидрофильный ~ 

гидрофобный ~ 

пластифицированный ~ 

пуццолановьй ~ 
пуццолановый сульфато- 
стойкий — 

расширяющийся — 

серый ~ 

сульфатостойкий ~ 


тампонажньй ~ 
цветной ~ 
шлаковый ~» 


поручень 
деревянный ~ 
поливинилхлоридный ~ 


прибор: 


дверные —ы и принадлежности 


оконные —ы 
припой 
легкоплавкий г» 
МЯГКИЙ ~ 
ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЬЙ г» 
прутковь й — 
Я прутковый ~ с канифолью 
твердый ~ 
ЦИНКОВЫЙ 7» 
провод (см. 17.) 


проволока 
арматурная — 


биметаллическая ~, 
вязальная г» 
колючая го 


роїунгеїбапе сешаг 
еїазіїс се]щаг р!аѕііс 


ріаѕііс 


ромаег, йцѕі 


аіштіпішт ро\м4ег 

втарійе дизі, ром дегей ргарһ- 
Не 

поп ромаег 

сагфогипаши ром дег 

соррег ром дег 

геїгасіогу ромаег 
һеаї-іпәШаіпе ром дег 
эгтатя ром/дег 


рогіїапд сетепі 


мбіе рогИап@ сетепі 
рієб-еагіу-5ігепріп | рогіїапа 
сетепі 
маїег-геѓіепіуе рогіїапі сетепі 
маїег-геіепіїхе рогіїапд сетепі 
һудгорһобіс рогіїапа сетепі 
ріавіісігед рогЙап@ сетепі 
рогЧап ро22о!ап сетепі 
рогіїапда рог2оіап ѕи!рћаѓе- 
геѕіѕіапі сетепі 
ехрапдіпе рогі апа 
втеу рогіїапд сетепі 
рогіїапд зцірбаїе-гевізййпи се- 
тепі 
оії-меї! рогйапа сетепі 
соїонгед рогіїапа сетепі 
рогНап4 8Їає сетепі, рогіїапа 
Ьазі-Їигпасе сетепі 


сетепі 


рападгаїї 


моодеп БапагаЙ 
роіууіпуісбіогіде һапагай 


доог игойиге 
міпдом іпеѕ 


зоідег 


диїсК зо14ег 

зоїї зо!аег, | 

Ісад-Нп зо4ег 

Баг ѕоідег, ѕііск зо!4ег 
гоѕіп-соге зо ег 

Һага зо!4ег 

Ьгагіпе ѕреЌег 


соттоп ѕоідег 


міге, сопдисіог 
міге 


Біпдіпр  міге, сопсгеіе геіп- 
ГогсетепЕ міге 

сотроѕіќе міге 

Бип @е топ, Біпдіпе міге 


Багреа міге 
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1. ВОЕрІМС МАТЕВІАІ5 АМО РЕОРОСТ8 


латунная — 
медная ~ 

оцннкованная — 
сварочная ~ 

стальная — 

черная ~ 

— для кровельных работ 
~ для стекольных работ 


прокладка 
герметизирующая — 
пенополиуретановая 2» 
пористая — 
резиновая ~ 
уплотняющая — 

профиль 
алюминиевый — 
двутавровый — 
холодногнутый ~ 
~ квадратного сечения 
— прямоугольного сечения 


пруток 
сварочный — 
прядь 
смоляная — 
пудра 


алюминиевая г» 
броизовая — 


разбавитель - 
разжижитель 
ракушечник 
рама оконная 
раскладка 


деревянная — 
металлическая ~ 
пластмассовая о» 

~ выпуклого профиля 
~ треугольного сечения 


раствор (см. 5.) 
асфальтовый — 
ВОДНЫЙ — 
водонепроницаемый — 
воздушный — 
ГЛИНИСТЬЙ — 
глино-гипсовый ~ 
глиноцементный — 
жесткий — 
известково-цементный — 
известковый — 
КИСЛОТОСТОЙКИЙ — 
кладочный ~ 
крепкий — 


Бгаѕѕ міге 
соррег міге 
ваїуапігей міге 
ме!аіпе міге 
5іее! міге 
гоцей ме 
гоойпа міге 
р1агіпе міге 

саѕкеї 
ѕеа[іпе раѕКеї 
роіунгеіћапе іоат разкКеї 
рогоиѕ раѕкеї 
габБег раскіпе 
ѕеаіпе разкеї 

зесНоп, ѕһаре 
аїцтіпіцт зесНоп 
ЧоцЫе-Т зВаре, 1-Беат, Н-Беат 
сої д-Бепі зесНоп 
зднаге зесНоп 
гесіапри!аг ѕесііоп 


гоа 
меїдіпе гой 


зігапд 
їаггед ѕігапа 


ром дег 
аштіпіцт ром дег 
Ьгопге ромаєг 


діїшепі, їріппег 

НацейНег, {типе арепі, дйшшепі 
зрей госк 

міпдом Нате 


еї, тонідіпр, десогайуе ѕїігір, 
соуег ЇНеї, рапе! ѕігір 

моод тои!аіпе, еі 

теѓа! тонідіпе 

ріазіїс тошаїпе 

Беаа поцідіпе 

аггіѕ гаї! 


тогіаг, зоїціїоп 
азрва# тогіаг 
адиеонѕ 50Їшноп 
маїегіірћі тогіаг 
аіг Біпдіпє таНег 
сіау тогіаг, ще 
сіау апа рурзшт тогіаг 
сіау-сетепі тогіаг 
Һага тогіаг 


Х іште апа сетепі тогіаг 


іште тогіаг 
асіа-геѕіѕќапі тогіаг 
таѕопгу тогіаг 
ѕігопе зоїціїоп 
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незамерзающий ~ 

отвердевший ~ 

пластнчный ^ 

пропиточный г» 

специальный г» 

стронтельный г» 
-строительный, 
ЦИОННЬЙ — 
строительный, готовый ~~ 
строительный, жесткий г» 
строительный, ЖИДКИЙ ~ 
строительный, жирный — 
строительный, заливочный ~ 
стронтельный, тощий ~ 

схватившийся ~ 

твердый ~ 

цветной ~ 

цементно-гипсовый гу 

цемеитио-известковый гу 

цементный — 
цементный - без добавкн 
нзвести 
цементный ~ с песком 

церезнтовый — 

штукатурный ~ 

штукатурный ~ декоратив- 

НЫЙ 

гашеной нзвести 

для кладки 

для облицовочных работ 

г для расшивки швов 


гидроизоля- 
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растворитель 


бензнновый ~ 
неорганнческий — 
обезжиривающий — 
органический — 

гм для краски 


резина 


вулканизированная — 
лнстовая г» 
техннческая г» 
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поп-Їтеетіпе ѕоіиііоп 
зойдійед тогіаг 
ріаѕііс тогіаг 
ітргеєпайштеє 5оїшіоп 
вресіа! зошйоп, ѕресіа! тогіаг 
тогіаг 

маїегргоої тогіаг 


геаду-тіхед тогіаг 

ИН тогіаг 

ого 

гісћ тогіаг 

йНіпє егоиї, ргоці ИНег 

Іеап тогіаг 
зеё тогіаг 
зонд зошНоп 
соїоигед тогіаг 
сетепі-рурвит тогіаг 
йте апа сетепі тогіаг 
сетепі тогіаг 

сетепі тогаг міїпоці Нте 


запд-сетепі вгош 

сегеѕіїе тогіаг 

ріазіег, зиссо 
десогайуєе ріазіег, десогаНуе 
ѕіиссо 

рудгаїед Нте зшггу 

тазопгу тогіаг 

Ғасіпе могК тогіаг 

јоіпі роіпіїпє тогіаг 


ѕоіуепі 


Бепгіпе 
іпогвапіс 5о0Їмепі 
4естеазшя ѕоімепі 
ограпіс зоует 
раїпі уебісіе, ібіппег 


гиббег 


ушсапиеб гиббег 
ѕһееі гиббег 
соттегса! гиббег 


гиббег Нпоіеит 


релин 
^ безосновньй ~ ипзиррогіед гиббег Нпоеит 
рельс гай А 
гнутый ~ Бепі гай 
железнодорожный — гаЙ\мау гай 
крановьй ~ сгапе гаї 


~~ спецнального профиля 
~ узкой колеи 
гм широкой колеи 


зресіа! ѕһаре гаі! 
паггом ваире гаЙ 
уіде ваиее гаі! 


єігдег, Іейрег, сгоѕѕ-Баг 
геіпіогсед сопсгеїе рігдег 


разі таї 


ригель 
железобетонный — 


рогожа 
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романцемент 
рубероид 


прокладочный — 
— с крупнозернистой посыпкой 
— с мелкозернистой посыпкой 


сажа 
ацетиленовая г» 
газовая ~ 


санитарно-техническнй фаянс 


свая 

бетонная — 

винтовая ~ 

деревянная — 
деревянная антисептирован- 
ная — 

железобетонная г» 
готовая железобетонная ~ 
сборная железобетонная г» 

`забивиая г» 

заостренная — 

полая ~ 

составная стальная ~~ 

фундаментная — 

шпунтовая г» 

— конической формы 

— постоянного сечения 

— со шпорой 

— с тупым концом 

— с ушнренным основанием 


свинен 
ЛИСТОВОЙ г» 
— в чушках 


связующее 
синтетическое — 
— для краски 

сегмеит 

сера 
комовая ~~ 
молотая ~~ 


сетка 
арматурная ~ 


латунная ~ 
металлическая г» 
проволочная г» 

сварная — 

стальная арматурная ~ 
тканевая — 

^^ из оцинкованной проволоки 
~ под штукатурку 

т Рабица 


тотап сетепі 


гибегоїд, ргерагей гооїїпе рарег, 
гоойпе Тен 
Ноа ргерагед гооїїпє рарег 
соагѕе ртії гибегоїд 
пе егі гибегоїд 


Ыаск, ѕоої 

асеїуІіепе Біаск 

сагроп Ыаск, ваз Ыаск 
запНагу Ѓаіепсе 
рИе 

сопсгеїе рИе 

5сгем рИе 

тег рИе 

ігеаїед рИе 


геіпіогсей сопсгеїе рИе 
ргесаѕі сопсгеїе ріїе 
ргесаѕі сопсгеїе рИе 

ргесазі ріїе 

роіпіед ріїе 

роПом/ рИе 

зесіїопа! ѕіее рИе 

їоипаайоп ріїе 

ѕһееі ріїе 

їарегед ріїе 

ипіарегед рИе 

іеє ріїе 

Ьшип!ї ріе 

Ьипі ріїе 


Іеаа 
Леаа ѕһееі 
юа4 ре 
Ьопдіпе адһеѕіуе, Біпаєг 
ѕупіћейс Біпаег 
уебісіе, раїпі Базе 
зертепі 
зиїрриг 
Шштр ѕшрһиг 
_вгоипа эшрвиг 


пеї, тезН, саиге 
геіпіогсіпє ѓаБгіс, геіпіогсіпе 
теѕһ 
Бгаѕѕ пе 
теѓа! саи2е, теѓа! зсгееп 
улге пеі, улге рацте 
меїдед тезі 
ее! тезі геіпѓогсетепі 
уліге сю 
саіуапізей міге теѕһ 
улге а = 
міге Наї п 
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я с ромбическими ячейками 
сиккатив 


скипидар 
ЖИВИЧНЬЙ 7» 
скоба › 
неоцннкованная ~ 
оцинкованная ~ 
— для колючей проволокн 
— для крепления проводов 
„~ нз круглого металла 
лу нз полосового металла 
скорлуп/а 
теплоизоляционные —ы 


вулканитовые теплоизоля- 
ционные -—ы 

диатомовые  теплоизоляйн- 
онные —ы 


минераловатные теплоизоля- 
ционные —ы 

перлитовые теплоизоляцнон- 
ные —ы 


слюда 
измельченная ~ 


смазка 
антикоррозийная — 
графнтовая ~ 
консистентная г» 
незамерзающая ~ 
универсальная — 


смесь 
бетонная г» 
бетонная жесткая г» 


бетонная малоподвнжная г» 
бетонная подвижная — 


бетонная пробная — 
бетонная товарная г» 
бетонная удобоукладывае- 
мая ~ 
битумная г» 
гравийно-песчаная г» 
дегтевая ~ 
ксилолитовая г» 
пластичная г» 
сухая ~ 
сухая бетонная ~ 7 


сухая гипсовая ~ 
~ в твердом состоянии 
— для гидроизоляции швов 


@іатопа тезі 
віссайме, Чгег, агуто арепі 


ішгрепійпе 
ішгрепіїпе ой 


сіатр, сгатр 
поп-баїуапітед сіатр - 
раїхапігед сіатр 
Багбей міге сір 
міге сір 
гоипа теѓа! сіатр 
Пат теѓа! сіатр 


5реї!, саѕіпе 
тоційед тзшаНоп 
уоісапіќе тош4ей тзшаНоп 


Чіаїотіїе тош4е4 іпѕиіаііол 


ттега! мооі тоцідед тзи- 
іайоп 


регійе тоцідед іпѕиіаііот 


тіса 
єгоцпд тіса 


Іцбгісапі, ргеазе, оі! 
соггозіоп-ргеуепіїуе сотроипа 
єгаріійе ІиЬгісапі 
огеазе 
поп-Ёгеегіпе іибгісапі 
ты й-ригрозе Шшбгісапі 


тіх, тіхіцге, Ыепа 
сопсгеіе тіх 

агу-сопсгеіе тіх, Іом-ѕіштр 
сопсгеїе пих 
Ююм-могкабійу сопсгёе 
Һеһ-Поҹ сопсгее тіх, һіеһ- 
5штр сопсгеіе пих, һіеһ- 
могкаЫНіу сопсгёе 
ігіа| сопсгеѓе пих 
ріапі-тіхей сопсгеїе 
уогкаЫе сопсгеіе пих 


ЬНитіпоц5 тіх 

єгауеї запа тіх 

їаг тіх 

хуюШе тіх 

р!аѕііс тіх 

дгу тіх 
дгу-Баїспед аретераїе, 
расКкаєед сопсгеїе 
Ягу сурзит тіх 

ѕона тіхійге 

іоїпі ѕеаіпе сотроипа 
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— для ямочного ремонта 


— из крупного щебня без за- 
полняющего раствора 
—, приготовленная на месте 
работ 

— с непрерывным грануломе- 
трическим составом компонен- 
тов 

смола 
древесио-обезвоженная — 
каменноугольная — 
крезольноформальдегидная — 
перхлорвиниловая — 


полизфирная г» 

прнродная ~ 

синтетическая ~ 
фенольноформальдегидная ~ 
фурановая — 

эпоксидная г» 


смывка 

сода 
кальцннированная — 
каустическая ~ 


сольвент 


состав 
битумный окрасочный — 
гипсополимерцементный — 


нейтрализующий — 
отделочный г» 
сотопласт 
спирт 
технический г» 
этиловый г» 


сплав 
твердый г» 

сталь 
арматурная — 
буровая ~, 
волнистая — 
горячекатаная — 
двутавровая — 
заклепочная — 
квадратная — 
кровельная ~ 
круглая — 
легированная — 
ленточная — 
листовая г» 
неравнобокая — 


ра те сотроипа, ракЫте 
тіх 
ореп ѕіопе пих 


іоб-тіхед сопсгеѓе 


депзеїу ргадеа тіх 


гезіп 
депудгаїед оо гезіп 
соа! іаг 
сгёѕо!-ѓогтаіеһуйе геѕіп 
сШогіпаіеӣ роіучіпуісћюгіае 
геѕіп 
роІуеѕіег геѕіп 
пафига! геѕіп 
зупіренс геѕіп 
ріепої-Їогтаїдеруде геѕіп 
Ғигап геѕіп 
ероху геѕіп 

сеапт Ши, раіпі гетоуег 


ода, ѕойіит сагропаїе 
зода аѕһ 
саизНс ѕода, зоФит һуйгохіде 
ѕомепі 
сотроѕііоп 
азрнаН раїпі, БМитазНс раїпі 
сурѕит роіутег-ітргеспаіеа 
сетепі тіх 
пешгаН7то аєепі 
йпізріпє сотроипа 
Һопеусотђеа р!азНс 
аїсорої, зрігії 
моод аїсопої, теіһуі аісоһоі 
еіћуі акобої, еїнапої 


аНоу 
һага аНоу 


зфее! 
геіпіогсіпе-раг ѕіее] 
агі} зе! 
соггиваїед шоп 
Ноі-гоНед зієе! 
Г-зесНоп 
гіуеі 5іее! 
здиаге5 
гооїїпе з{ее| 
гоип@ Баг, гоип@$ 
аНоуед з{ее! 
зігір зієеї 
эНнее{ ее] 
ипедиа! апе!еѕ 
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нержавеющая — 

низколегированная г» 

оцинкованная г» 

полосовая г» 

прокатная ~ 
прокатная угловая ~ 
прокатная угловая неравно- 
бокая — 
прокатиая угловая равно- 
бокая г» 

прутковая — 

рельсовая м 

рифленая — 

рулонная г» 

сварочная г» 

сортовая ~ 

строительная г» 

тавровая ~ 

толстолистовая г» 

тонколнстовая г» 

угловая г» 

уголковая — 

фасонная г» 

черная — 

швеллерная ~ 

шестнгранная г» 


8іаїпіе55 5ієе! 
ю\/-аПоуей зіее! 
єаїуапігей ѕіее! 
Па зієе! зесНоп, ѕїгір зієе! 
гоНед з4ее! 
апұ1еѕ 
ипедиа! апеіеѕ 


еЧца! апе1еѕ 


гоа з1ее! 


- гаї! ѕїее] 


соггираїед ѕіее[ 

сой Зее! 

ме тя ее! 

зесНоп 5ієе! 
сопзфгисНноп $ее] 
Т-ѕіееІ, Т-Баг 

ріаїе $ее! 

Ѕһееі з{ее] 

апр1е ѕіее!, апе Баг, 1.-ѕіее] 
апе1еѕ 

ѕігисіцга! ѕһареѕ 
гоцећ ѕіее[ 

спаппеїз, сһаппе! ѕіее! 
һехаропа! ѕіее! 


~ зетового профиля 2.-ѕїее! 

— корытного профиля їгоџећ ігоп 
стеарин зіеагіпе 

технический -— есіпіса! ѕіеагіпе 
стекло 51а$5 


армнрованное — 
безосколочное — 


витрннное ~~ 
жидкое ~ 


жидкое калийное — 

- жидкое натриевое г» 
жидкое — для силикатных 
красок 

закаленное г» 

зеркальное — 

"крупногабаритноє ~ 


листовое — 
матовое г» 
матовое ~ с двух сторон 
матовое — с одной стороны 
мерное г» 
многослойное — 
немерное г» 
неполированное ~ 
оконное — 


міге р1аѕѕ, агтоиге@ 91а$$ 
поп-ѕріпіегіпе  рІіа85, заїеїу 
21а5$ 
ріаїе ріає5 
маег 81а$5, 50діцт ѕіісаќе $01- 
ибоп 

роѓаѕѕішт 81а$$ 

ѕода о1а$$ 

зійсаїе раїпі угаїег р1аѕѕ 


іетрегедй 21а$$ 

ріаїе ріаз5 

оуег-ѕітеі  ріа85, Іагре-8ігед 

21а$$ 

ѕһееі 2125$ 

сіопдед р1аѕ5, їгоѕіеі ріає5 
Еуо-ѕідед ргоип@ ріаз5 
опе-ѕійе ргоцпі р1іа55 

21а$$ ої гедиігей 5і7е 

Іатіпаїей ріа55 

гапдот зе ріаз8 

ипронѕћеа вїа85 

міпфом р1а55, міпфом рапе 
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органическое — 
органическое листовое — 
7 плоское г» 
полированное — 
профильное — 
рифленое — 


светорассенвающее — 
строительное г» 

строительное профильное — 
теплозащитное — 
увиолевое — 
узорчатое — 
фасонное ~ 
цветное — 
шлнфованное — 
закругленнымн 
— с круглым фацетом 
— со скошенным углом 
отверстием 
полированнымн краями 
проволочной сеткой 
фаской 
широким фацетом 
— с шлифованными краями 


стеклоблок 
квадратный ~ 


прямоугольный ~ 


тм С 


углами 


~ 


1 
боооо о 


стекловата 
стекловойлок 
стекловолокно 


стекломат 
стеклопакет (см. 12.) 


стеклопанель 
многослойная г» 


однослойная ~ 
стеклопластик 


ВОЛОКНИСТЬЙ г» 
коиструкцнонный — 
листовой — 


ПЛОСКИЙ — 
стеклопрофнлит 


‚стеклорогожа 


ограпіс ріаз5, рІехісіаѕѕ 
ѕһееі ограпіс 51!а$$ 
Па ріаѕѕ 
роіѕһеа 01аѕѕ 
зігисіига! 21а$$ ѕһареѕ 
гірріей ұ1аѕ5ѕ, огооуей 01а55, 
соггиваіей єіа55 
дійизіпр 61а55 
зігисійга! 21а$$ 
ѕігисіџгаі 21аз$ ѕһареѕ 
һеаі-геѕіѕііпе ріа55 
иуіоі 21а55 
Ноигей 21а55, райегп (еб) 21а55 
тои!ідеа р1аѕѕ 
соіоигей 61а55 
роНнѕһеа 21аѕѕ 
21а5$ ИИ гоипдей аггіѕ 
гоип@ Їасеї 21а$$ 
спапеге@ 21а55, БеуеНеб 21а$$ 
61аѕ5 міїһ а вое 
21а$$ ЧН роіїзпед ейреѕ 
міге ріа85 
спапіегед о!азз, Беуеей вЇаз5 
міде сһатіег єЇа55 
єіа55 УИ вгоцпд аггіѕ 
єїаз5 БіосК, єіа85 Ьгіск 
5диаге ріаѕѕ Бюск, 
е1аѕ5 БЬгіскК 
гесапршаг 21а55 БюсКк, гес- 
їапешаг 21а3$ Буск 
НЬгоиз$ 21аз$ 
21а5$ Нззие, 21а5$ ЕеН 


здиаге 


НЬгер1аѕѕ, 21азз Ибге, Нігоця 
21а$5 

61а55-Ьге таї 

іпѕиіаіїпе 21аз$ ипй, тире 


дате, тиНіріе єіаз55 ипії 
21а$$ рапе! 
Іатіпаїей 21а$3 рапеї, тині- 
1ауег 21а5$ рапе! 
эт е-!ауег 2125$ рапе! 
єіа55-геїпіогсед ріазіїс, э1аз$-Н- 
рге-геіпіогсей ріазіїс 
соггисаіеїӣ  є1аз5-геіпіогсед 
ріаѕіс 
сопзігисіопа!і ріа55-Їїбге та- 
фета! 
ѕһееі ріаз55-геіпіогсед ріазіїс 
НаЁ  ріав8-геіпіогседй  ріазіїс 
зігисійга! єіа855 


єіаз5-Їйге таї, 


сһоррей єЇаз5 
5ігапа таї М 
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стеклорубероид Нге-ріа55 гооїїпЕ таќѓегіа! 
стеклотекстолит віа58-сіоїр Іатіпаїе 
стеклоткань " ріав5 СШ, ріаз5 Ніге Гаргіс 
стеклофибробетон єіаз5-Їїбге  геіпіогсед  сопсгеїе 
стеклофиброцемент Бопаӣіпе сетепі 
стеклохолст 21аз$-Ноге  мгарріпє  таїегіа!, 
61а55 сю 
стирол зфугепе, зёуго! 
стойка розі, рШаг 
деревянная г» \ообеп розі 
металлическая — теїа! розі 
столб рое, розі 
деревянный — моодеп рае 
железобетонный ~ геіпіогсед сопсгеїе рое 
пропитанный — ітргерпаїед рое 
стрелка ѕуліїсһ 
стружка сиїіпеѕ, сһір, ѕһауіпеѕ 
мелкая — йпе сЫр | 
стальная г» зіее! сһір 
сукно сІоЁћ 
грубошерстное — соагзе сіої п 
сульфохлорид ѕиірһопіс-асіа сріогіде 
технический — есітпісаї! зиірбосііогіде 
суперфосфат ѕирегрһоѕрһаќе 
сурик тіпішт А 
тавот Шьгісайїїпє ртеаѕе 
тальк фак (ит) 
МОЛОТЫЙ — ром дег [ак (ит) 
текстолит ҒаБгіс-Баѕей Іатіпаїе 
термит сварочный меіаіпе іһегтії 
термозит ехрапаед Ыа${-Гигпасе Заз, Гоа- 
тей зіар 
тесьма ргаїд 
тннктура Нпсшге 
тиокол око! 
ЖИДКИЙ ~ диіад око! 
титан Шапит 
< ткань сІоЁћ 
асбестовая г» аѕБбеѕіоѕ сю, а5безіо5 Іабгіс 
влагостойкая г» тоіѕіиге-геѕіѕіапі сю 
изоляционная г» іпѕшайпе сю 
металлическая — пе 
мешочная г» заск сю 
пропитанная — ітргерпаїед сю 
стеклянная — 251а$5 сю А 
техническая ~ іпдц5ігіа! сю 
хлопчатобумажная — сооп со 


толь іаг рарег, гооїїпе ей 
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беспокровный —. 
гидроизоляционный — 


— с крупнозернистой посыпкой 


— с песочной посыпкой 


топливо 
автотракторнее — 
дизельное — 
жидкое — 
моторное г» = 
иефтяное г» 
твердое — 


торф 
резерный — 
траверса 
пропнтанная — 
трепел 
КОМОВЬЙ ~ 
молотый — 


трихлорэтилен 

- труба 

асбестовая — 
асбестоцементная г» 
безнапорная ~ 
бесшовная — 
бетоиная г» 
вентиляционная о» 
винипластовая — 


волнистая — 
газовая — 
горячекатаная — 
дренажиая — 
железобетонная — 
низконапорная железобе- 
тонная ~ 
канализационная г» 
керамическая — 


коллекторная — 
латунная ~ 
медная — 
металлическая — 
напорная г» 
неоцинкованная — 
облегченная — 
обсадная — 
оцинкованная — 
полиэтиленовая — 
Ребристая — 
стальная — 

стальная изолированная — 
стекляиная — 
фасонная — 


оно 


ипсоуегей гооїїпе Ге 
маїегргооїпе гоойпе їе 
гоойпо іеі мії оргії сомегіп 
гооїіпе Іеїї мії зап@ соуегтя 


іце! 
саг-апд-ігасіог ше! 
діезеї ше ше! ой 
паша їцеї, їце! ой 
тоїог ше] 
о! ше! 
ѕоіа Їце!| 


реаї, іцгі 
тіШеа реаї 


сгоѕѕ-ріесе, ігапѕуегѕе тетрег 
ітргерпаїей сгоѕѕ-ріесе 

ігіроїї 
штр {рой 
эгоип@ ігірон 


ігіспіогоеїпуіепе 
ріре, +ифе 

аѕђеѕіоѕ ріре 

аѕђеѕіоѕ-сетепі ріре 

попргеѕѕиге ріре 

5еатіе55 ріре 

сопсгеїе ріре 

уепі фифе 

гісіа РУС ріре, гієї4-уіпу! ріаз- 

бс ріре - 

соггираїед ріре 

раз ріре 

Пої-гоНедй ріре 

дгаїп ріре 

геіпіогсей сопсгеіе ріре 
іом-ргезвиге геіпѓогсей соп- 
сгеїе ріре 

ѕемег ріре 

сау сопаиії, ѕіопе-уғаге исі, 

еагіһепуғаге дисі 

тапіѓо!а ріре 

Бгаѕѕ ріре 

соррег ріре 

теїа! ріре 

ргеззиге ріре 

поп-баіуапігей ріре 

Пебі-май ріре 

сазіпр ріре, сазіпеє 

зіпс-ріаїед ріре, ваїмапігедй ріре 

ро!уеуепе ріре, роіућепе ріре 

йппед ве 

Зее! ріре 
соуегед ѕіее! ріре 

21а$$ ріре 

ѕһареа ішіе 
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холоднокатаная г» 
холоднотянутая — 
чугунная — 

электросварная ~ 


гм из вспененного поливнннл- 


хлорида 


я из вспененного полиэтилена 
я из жесткого поливинилхло- 


рида 
тм из листового металла 


— из синтетических материалов 


трубка 
гнбкая — 
поливинилхлоридная г» 


туф 

тюфяк теплоизоляционный 
тяга А 

уайт-спирит 

уголок 


неравнобокий г» 
равнобокнй — 


уголь 
брикетированный г» 
бурый ~ 
древесный г» 
каменный — 
крупный — 
мелкий г» 
сортированный ~ 

ультрамарин 

умбра 

фанера 
атмосферостойкая — 
березовая ~ 
венированная ~ 
высокопрочная ~ 
клееная — 
облнцованная г» 


обрезная г» 
— для внутренней отделки 
— для опалубки 
ферма 
арочная ~ 
балочная ~ 
безраскосная ~ 


железобетонная г» 
консольная г» 
неразрезная г» 
подстропильная — 
полнгональная г» 


сої -гоНеа ріре 
соїд-дгамт ріре 
саѕі-ігоп ріре 
еіесігіс-меіаеа ріре 
Ғоатеа РУС ріре 


Ғоатеа роіуіћепе ріре 
гісід РУС ріре 


зпееї-теїа! ріре 
5упіпейіс таѓегіа!ѕ ріре 
ріре 
ПехіЫе ріре 
ро!ууіпуісћогіде ріре 
ки (Гу, ціа 
таНгез$ 
е-год, Ипк р 
мһійе ріг, іигрепіїпе зибз#ище 
апсіе Й 
ипедиа! апеїе 
едиа! апе1е 
соа! у 
то ед соаі 
Бгомп соа|, Непие 
сһагсоаі 
соаї, рії соа№, ЬБіїштіпоцѕ соа! 
іагре соаі, Іитр соа! 
Нпе соа! 
єгадед соа! 


иНгатагіпе 


итрег 

ріумоод, уепеег 
уеаШег-гез {ап ріумоод 
Ыгсв ріумоса 
Гасеё ріумоосі 
һеһ-депѕйу ріумооі 
ріумоод, зсаїебоага 
уепеегед ріумоод, БбиїН-ир 
ріум ові 
ейсей ріумоод 
іпіегіог ріумооа 
огтуогк ріумоод 

іги55, рігдег 
агспед рігдег 
сігдег 
ореп-Ёгате рігдег, Уегепдее! 
єігдег ^ 
геіпѓогсей сопсгеїе рігдег 
сапійемег {ги$$ 
сопііпиоиѕ рігдег 
еауеѕ рігдег 
роїуєопа! їгиѕѕ 
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рамная — 
раскосная — 
решетчатая ~ 


сегментная — 
сквозная ~ 
стальная — 
строительная ~ 
стропильная ~ 
стропильная треугольная г» 
фнбра 


листовая — 

фибролит 

флюс 

фольга 
алюмнниевая — 
медная — 
оловянная ~ 
рулонная ~ 
свинцовая — 

формалин 
технический — 


фурнитура 


фурфурол 

холст 
— из ультрасупертонкого 

стекловолокна 

хром 

цемент 
ангидритовый — 
асбестовый ~ 
асфальтовый ~ 
бакелитовый г» 
безусадочный г» 
белый ~ 


быстросхватывающийся г» 


бьстротвердеющий г» 
водонепронӣцаемый — 
высокопрочный — 
высокощелочной — 
гидрофобный — 
гипсовый г» 
гипсошлаковый — 
глиноземистый — 
декоративный — 
дорожный — 
нзвестково-шлаковый ~ 
кислотоупорньй ~ 
кладочный — 
клинкерный ~ 
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Нате рігдег 
от 4ег гате 
{тез рігдег, 
тате могК 
зевтеша! ігиѕѕ 
гонцов ігця5 
зіее! іги85 
егесіїоп #ги$$ 
ргіпсіраї, гоої ігиѕѕ 
ігіапеиіаїей гоої їгиѕѕ 


ге 
Ибге Боагі 
ИБге таї, Нбге Боагӣа 
Них 
Той 
аштіпіит Юй 
соррег юй 
бп ой 
гоН Юй 
Іеаа юй 
іогтаїп, ѓогтаідеһуйе ѕоіиііоп 
іпдизігіа! югтаНп 
теѓа! їййіпр8 
Ғигѓцго! 


пеп, сю 
иНга-Нпе 21аз$ сю 


ІаНісе  рігаег, 


сһготе 


сетепі 5 
рурзит сетепі 
а5безіо5 сетепі 
аѕрһайс сетепі 
Бакене сетепі 
поп-ѕһгіпкіпе сетепі 
поп-5іаїпіпе сетепі, уПіїе 
сетепі 
гарід-5еййпеє сетепі, диіск-ѕеі- 
ййпе сетепі, ѓаѕі-ѕеіпе сетепі 
Нећ-еаг!у-ѕігепеїіһћ сетепі 
маегргоо{! сетепі 
Нієб-зігепеїї сетепі 
рієр-аїкаї сетепі 
Пудгоріобіс сетепі 
сурзит сетепі 
Сурѕит-ѕ1ас сетепі 
аїштіпа сетепі 
агспіїесіига! сетепі 
гоад сетепі 
Нте-8іає сетепі 
асід-ргоої сетепі 
таѕопгу сетепі 
пеаї сетепі 
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кремнефторнстый ~ 
медленносхватывающийся ~ 
медленнотвердеющнӣ ~ 
напрягающий — 


низкотермичный ~ 


низкощелочной — 
огиеупорный г» 
песчаннстый ~ 
пластифицированный г» 
пуццолановый ~ 
расширяющийся ~ 
слнишийся ~ 
сульфатно-шлаковый ~ 
сульфатостойкий ~~ 
тяжелый ~ 

цветиой г» 

ЧИСТЫЙ — 

шлаковый ~ 


церезит 


цилиндр 
минераловатный — 
полый — 
~ для тепловой изоляцнн 


черепица (см. 15.)- 
бортовая ~ 
вальмовая ~ 
волнистая ~ 
глиняная — 
желобчатая г» 
коньковая ~~ 
кровельная ~~ 
леиточная — 
пазовая ~ 
плоская — 

' рядовая ~. 
цементная м» 
цементно-песчаная — 
шпунтовая г» 
штампованная — 
— с шипами 


шайба 
косая ~ 
пружинная — 
путевая — 
черная ~ 
— для болтов 
шашка 
каменная — 
мозанчная — 


швеллер 
шеллак 


зійсойиогіпе сетепі 
зіом-веніпр сетепі 


ю\/-еау-згепо сетепі 


зеН-8ігеззіпр  сетепі, 
8іуе сетепі 


ехрап- 


Ююм"-РКеаї сетепі, Іом-Пеаї-ої- 


Пудгаїаноп сетепі 
Ююуг-аїкан сетепі 
геѓгасќогу сетепі 
зап@ сетепі 
ріазіїсігед сетепі 
ро2201ап сетепі 
ехрапдіте сетепі 
зЯсКу сетепі 
зцірраїе-5іає сетепі 


зцірраїе-гевізіапі сетепі 


угеірііед септепі 
соїдигед сетепі 
пеаї сетепі 
5Їає сетепі 
сегезЦе 
суїпдег ° 
тіпега! \оо| суіпдег 
пойом/ суіпдег 
һеаі-іпѕшайпе суіпдег 
е 
тагеіп е 
Ыр Ніе 
Бепі Ше 
сіау Ше 
спаппе! Ше 
гійре Ше, сабіе Не 
гоої Не 
ріапе е 
Бшіег Ше 
ріапе Ше, ѕһіпее е 
соигзе Ше 
сетепі Ше. 
запд-сетепі іе 
гиНег Ніе 
Затред Не 
пед Ше 


мазНег 
іарег маѕһег, 
ѕргіпе мазНег 
гаїїмау мазпег 
гоцећ маѕһег 
Бо! маѕһег 


апе1е 


-Ыоск 


зіопе Боск 
тоѕаіс Боск 
сһаппеі 
ѕһеНас 


уаѕһег 


ше 
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шкурка 
- "наждачная ~ 
шлифовальная — 


—. шлифовальная песчаная 
— шлифовальная стеклянная 


шлак 
гранулированный — 
доменный г» 
котельный — 


шлакоблок 


шлакопортландцемеит 

шнур 
асбестовый ~ 
-бикфордов ~ 
детонирующий — 
огнепроводный — 
пластмассовый — 
резиновый ~ 
уплотняющий ~~ 


шпагат 


. шпаклевка 


битумно- полимерная = 
водомасляная — 
квасцовая ~ 
масляно-клеевая ~ 
меднокупоросная — 
перхлорвиниловая ~ 


полнвнннлацетатная — 
синтетическая — 
эпоксидная ~ 
шпала 
деревянная — 
железнодорожная — 
железобетонная г» 
пропитанная — 
шпат 
тяжелый г» 
шпиигалет оконный 
штапик 
деревянный — « 
металлический — 
штукатурка: 
сухая ~ 
сухая гипсовая ~ 
~ для внутренних работ 
є для иаружных работ 
шуруп е 
^— с квадратной головкой 
щебень і 
мелкий г» 


аһгаѕіуе рарег, абгазіхе со 
етегу сю 
етегу рарег, етегу сіоїп 
запдрарег, запа сю 
віаззрарег, 21а$$ сіої п 

зіає, сіпдег 
єгапціаїед Зав 
Ыа${-Гигпасе 58іає 
Бойег зая 


сіпдег Ыоск 
рогНап@ Ыаѕі-ѓигпасе Зар сетей 


согі 
аѕһеѕіоѕ сога 
Віскіога Гизе, ѕаѓеіу Гизе 
детоН#оп сога, деїопабпє ѓиѕе 
заїеїу зе, Віскѓоға ѓиѕе 
ріазіїс согӣ 
гиббег сога 
раскіпе сога, саѕкеі 
їміпе 
рибу, НИег 
Ьйитеп-рогутег ННег 
ой апа маїег риНу 
ашт риНу 
о] апа єїше рибу 
соррег уїйгіо! риНу 
спіогіпаїед роіууіпуісһогійе 
рийу 
роууту|асеае рийу 
ѕупіһейс риу 
ерохіде рийу 
51еерег 
моойеп ѕІеерег, тег з!еерег 
гаймау $1еерег 
сопсгеїе 51еерег 
ипргерпае4 ѕіеерег 
ѕраг 
Беауу ѕраг, Багіїе, Багуез 
еѕраспоІеііе Бо, міпдом Баг 
Беаа, р1ағіпо Беай, пошатр, ѕігір 
мооа Беаа 
теа! ѕігір, теѓа! тош@те 


.ріаѕіег Боаг@, маЊоага 
агу рурѕит ріазієг 

ріазіег 

зішссо 


угод 8сгем 
сир-здцаге Бон 


‘сгизней пе, сгизед авотерме 


сһірріпеѕ, зіопе ЧЕ 
зіопе сһірѕ 
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эмаль 
алкидная г» 
грунтовая — 
масляная г» 
нитроцеллюлозная — 
покровная ~ 


эмульсня 
„битумная — 
водная ~ 
дорожная г» 
масляная г» 
нефтяная — 


этилацетат 


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕ- 

РИСТИКИ СТРОИТЕЛЬ- 
НЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ИЗДЕЛИЙ 


атмосферостойкость 


блеск 
вес 
общий ~ 
объемный г» 
объемный — в сухом состоянии 
удельный — 
влагоотдача 


влагопоглощение 
влажность 
абсолютная ~ 
относительная г» 
~ сухой бетонной смеси 


водонепроницаемость 


водопоглощение 
водопотребность 

- водопроницаемость 
водостойкость 
водоцементное отношение 
воздухопроницаемость 


вязкость 
ударная ~ 


газопроницаемость 
гибкость 


гигроскопнчность 
ГОСТ 


густота 


епате] 
аїуд епате! 
егоип@-соаё епате! 
оіеогезіп епате! 
пійгосейшіове епате! 
соуег-соаї епате! 
ети оп 5 
етиізійед аѕрһан 
адиеои$ ети1ѕіоп 
гоад етицізіоп 
ой ети! оп 
ой ети! 5юп 


еШу! асеїаїе 


МАІМ СНАКАСТЕКІЗТІС5 
ОЕ ВОСТІ РІМС у 
МАТЕВІАІ 5 АМР 
РКОРОСТЅ 


аітоѕрһегіс ЧигаШу, меаїпег 
геѕіѕіапсе 
шѕіге, ріїНег 
меіећї 
єго85 ме, іоїа! ме 
уоште ме 
ипії агу меіећі 
зресіїїс меіећі, ѕресіїіс ргаміїу 
маїег уіеійіпе сарасіїу 
тоізішге абзогрНоп 
Вип! Ну, датрпеѕѕ 
арзоїшшіе Питідїву 
геаНуе һитіайу 
сопсгеїе тіх һитідіїу 
умаіегііеһіпеѕѕ, маїег ітрегте- 
арішу 
маїег абзогріїоп 
маїег гедиігетепіѕ 
маїег регтеа Шу 
маїег геѕіѕіапсе 
угаїег /сетепі габіо 
аїг регтеабійу 
уізсозійу, Боду, дисИШу, 
іоцріте55 
іоцейпез5, ітрасі ѕігепеїһ, 
ітрасі еіазіісіву, гезШепсе 


ваз регтеабініу 
Нехібійіу, ФисіїНіу 


маїег абзогііпе ргорегіу 
СОЗТ (0856 Зіапдагд-З5еніпи 
Аиїпогіїу) 


сопзіѕіепсу, деп5іїу 
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1. ВОН.ІМО МАТЕВАТ$ АМО РЕОРОЮСТ5 


нормальная г» 
давление 

рабочее — 
днсперсность 
жесткость бетонной смеси 
звукопоглощаемость 
` истнрание 
кислотостойкость 


коисистенция 
нормальная ~ 
коррози/я 
подверженность —и 
предупреждение —и 
коэффицнент: 
— изоляции 
гм линейного расширения 
~ прочности 


т. теплопроводиости 
марка 
масса 
модуль упругости 

— при сжатии 
морозостойкость 
нагрузка | 

разрывная — 
огиестойкост/ь 

предел —и 
однородность 
осадка #онуса бетона 
паропроницаемость 
пластичность 
плотность 

насыпная — 

средняя ~ 
площадь 

— поперечного сечения 
подвижность бетонной смеси 


подвнжность штукатурного раст- 
вора 
порнстость 
предел текучести 
прочност/ь 
алгезионная г» 
предел ~~и 
— при сжатии 


погтаї сопѕіѕіепсу 


ргеззиге 
могкіпе ргеззиге 


дізрегзіїу, 41зрегзюп 
һагапеѕѕ ої сопсгеїе 
зоцг4 абзогр#оп 
абгазюп 

ас! геѕіѕіапсе 


сопзізіепсу 
погта! сопѕіѕіепсу 


соггоѕіоп 
ѕиѕсеріЫіНїу їо соггоѕіоп 
соггоѕіоп сопігої 


іпвціайіпє уаше 

сое сет ої Нпеаг ехрапѕіоп 
ѕаѓеіу Ѓасіог, соеісіепі ої 
ига Шу,  зресіїїс ѕігепеіһ 
соеїїісіепі ої Пеаї ігапѕтіѕѕіоп 


Бгапа, єгаде 
таѕѕ 


тойи ішѕ ої еіаѕіісіёу 
сотргеѕѕіоп еіаѕіісіїу тоаиіиѕ 


іго5і геѕіѕіапсе 
юаа - 
ЬгеаКіпє оаа 


бге-геѕіѕїапсе 

шітаќе Їіге-геѕіѕіапсе 
һотовепеоиѕпеѕѕ, һоторепеіїу 
5штр ої сопсгёе сопе 
маїег уароиг регтеа у 
р!азНсЙу 
депзіїу 

БшК депѕіїу 

Бик 4епзНу 
агеа 

сго55-5есіїоп агеа 


могкабійу ої сопсгеїе, сопсгеїе 
сопѕіѕіепсу, Ноза Шу ої соп- 
сгеїе; тобійку ої сопсгеїе 
ріазіег сопѕіѕіепсу, ѕїиссо соп5і5і- 
епсу 
рогозіїу 
уе! Ч роїпі, уе ѕігепріћ 
ѕігепеїһ 5 
айһеѕіуе ромег, Бопа ѕітепеіһ 
шітаќе ѕігепеїћ 
сотргеѕѕіуе 8ігепрій, сотргез- 
ѕіоп ѕігепеіћ 
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І. ВЫП. О1МС МАТЕВІАІ.5 АМО РЕОРОСТ8 


растворимость 
растяжнмость 

расход 

розлнв (свойство лака) 


светостойкость 
сопротнвление удару 
сорт | 

товарный — 
сортность 


способность 
адгезнонная ~ 
водоудерживающая ~ 
кроющая г» краски 


степень 


стойкость 
коррозионная г» 
химическая — 
— к действию сероводорода 


— прн храненни 
— против атмосферных явлений 


твердость 


температура 
— вспышки 
— размягчения 


я стеклования 
г» твердення 


температуроустойчивость 
теплоемкость 


теплопроводность 
теплостойкость 
техннческие условня 


типоразмер 
токсичность 


‚толщина 
~ стенки трубы 


трещиностойкость 
‘удлиненне 
относнтельное г» 
укрывистость (краски) 
упругость 
усадка 


устойчивость 
термическая — 


хрупкость | 
цвет 
щелочестойкость 


зону 
дис у 
сопѕитріоп 
зргеад 
БОН Ғаѕіпеѕѕ 
ітрасі ѕігепеїћ 
єгаде, диаійу 
тагКеі ргаде, соттегсіа! стаде 
єгаде ої диаШу, єгаде, гаіпе 
аБМНу, сарасіїу 
адпез!уепез$ 
маїег-ПоїМіпе сарасНу 
соуегіпе ромег ої рат 
дертее, ехіепі, Іеуе! 


геѕіѕіапсе,  дигабійу, 
соггоѕіоп геѕіѕіапсе 
спетісаї! зфа Шу 
теѕіѕіапсе іо аНасК Бу Пудго- 
сеп 8иїрпіде 
зіабійу іп ѕіогаре 
меайпег геѕіѕїапсе 

һагдпеѕѕ 


{етрегаёиге 
Назві роіпі 
ѕойепіпе роіпі, ѕойепіпе іет- 
регафиге 
біаѕѕ ігапѕііоп іетрегаїиге 
һагдепіпе іетрегаіџге 


іетрегаїиге за у 
һеаё сарасіїу, саюгИю сарасіїу 


һеаі сопдисНоп 
Пеаї геѕіѕіапсе 
їесіпіса! сопӣіііоп, ѕресіїісайопѕ 


(ѕїапдага) $12е 
Еохісіїу 
{ћіскпеѕѕ 
ріре ма! їһісКпеѕѕ 
сгасК геѕіѕіапсе 
ехіеп5іоп, еюпрайоп 
еіопваіоп 
Шапе ромег 
еазНсЙу 
ѕһгіпкаре 
зіабійку 
Шегтаї зіабійу 
ЬгійНепез5 
союиг 
аіКаіі гезфапсе 


зфа Шу 





п 
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|. ВОП.ОІМО МАТЕВІАЕ5 АМО РВОБУСТ$ 


экзотермия 
эластичность 


Для стронтельных целей прн- 
меняйте древеснну хвойных по- 
род 


Древесину лнственных пород 
используйте для... 
временных сооружений 
вспомогательных  конструк- 
ций ; 


устройства опалубки 


Для производства работ необ- 
ходим(ы)... 
бревна диаметром не менее 
... см 
подтоварник длиной от ... 
до ... метров 
бруски толщнной ... мм 
доскн щириной ... мм 


Круглый лес распилите на... 
обрезные доски 
необрезные доски 
лежни, окантованные с двух 
сторон 


Круглый лес следует... 
рассортировать по породам 
сложить в штабель 

. Выполните пропитку древесины 
для защиты от... 


з гниения 


повреждення насекомымн 
проннкновения влаги 
возгорания 5 


Для кладки стен иужен... 
кирпич со сквозными пустотами 
облиповочный кнрпич 
кладочный раствор 


Сегодня необходимо прнгото- 
вить ... кубометров раствора 


В качестве вяжущих для приго- 

товления раствора используйте... 

- портландцемент 
низкомарочный цемент 
смешанные вяжущие средства 
вяжущие с минеральнымн до- 

. бавками 

Для тяжелых растворов в ка- 

честве заполнителя используйте... 
прнродный кварцевый песок 
песок из карьера № 1 


57 


һеаї еуоіціїоп 
еіаѕіісіїу 
Оѕе ѕоймооа Гог Бийатя 


Озе Ьгоайіеаї мооа Гог... 


іетрогагу Ьиі!йіпеѕ 
аихШагу ѕїгисіцгеѕ 


такие ѓогтѕ 


То саггу опі ће уогК уои пеей... 
1орѕ по 1еѕѕ нап ... ст іп 
діатеїег 
гіскег5 ... №0 ... т ІопЕ 
Багз ... тт іһіск 
Боагӣѕ ... шт улае 


Зам гоип@ фипфег тю... 
едоед Боаг45 
ипейвеа Боаг4$ 
5гоип951$ сапіед оп Бо ѕійеѕ 


Коипа тег 5поцій Бе... 
зог{е4 Бу #ооӣ зресез 
зіаскей ир 

Етргерпаѓе Не мгоод іо ргоѓесі ії 

Нот... 
гоїйпе 
датаєе Бу іпѕесіѕ 
тоїізіцге репегаНоп 
ірпійоп 

Рог Бгіскуогк уои пеей... 
регіогаїед Ьгіскѕ 
Їасіпе бгіскѕ 
тогіаг 


П іѕ песеззагу іо ргераге ... сибіс 
теігеѕ ої тогіаг іодау 


Озе ... аз Ше Ыпаіпе арепі мПпеп 
ргерагіпе тогіаг 

рогіїапд сетепі 

ю\-диаШу сетепі 

тіхед сетепінпє таїегіа!ѕ 

сетепіїпе таќегіа!ѕ мії тіп- 

ега] айтіхіџгеѕ - 
Озе ...-аз Ше арогерае Їог Неауу 
тогіаг 

диагіх запа 

зап@ гот диаггу №. І 
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песок, получениый дроблением 
горных пород 


Легкий раствор прнготовьте из... 
пемзы 
шлака 


Размер зерен песка не должен 
превышать ... мм 


Содержанне в песке глинистых 
частиц должно быть не бо- 
лее ... по массе 


Этот песок загрязненный 


В песке повышенное содержание 
илистых частиц 


Загрязненный песок перед при- 
готовленнем раствора необхо- 
ДНМО... 

просеять от крупных фракций 


промыть от пылевндных частиц 


Для получения пластичных 
свойств раствора в состав вво- 
дите... 
пластифицнрующие добавки 
мылонафт 


Прочность бетона характеризу- 
ется его маркой 


Характеристики бетонной смеси 
зависят от... 
активности вяжущих веществ 
водоцементного отношения 


Прочность бетона определяют 
путем испытания кубиков 


Подвнжность раствора увели- 
чивается за счет пластифици- 
рующих добавок 


Марка раствора для каменной 
кладки предусматрнвается 
проектом 

Кладку стен ведите из кирпича 
марки ... на растворе марки... 


Строительная лаборатория вы- 
полняет... 
выбор вяжущих 


подбор состава для приготов- 
ления раствора 
отмучивание песка 


зап обіаїпед Бу сгиѕћіпе госк 


\!Пеп ргерагіпе Небі тогіаг изе... 
ритісе 
Зав 


Тһе запа огайл$ 5Поцід пої ехсее4 
... шт 


Тһе сіау рагісіе сопіепі іп Ше 
запд зношап’{ ехсее4 ... Бу таѕѕ 


Тһе запа сопіаіпѕ иприг@ез 


Тһе запа Ваз а Шен сопіепі ої 
ПЁ рагісіеѕ 


Тһе запа сопіаїпіпє ітригійеѕ 
зпоцід Бе... Беѓоге її із изед Гог 
тогіаг 

зсгеепей ап зерагатед {гот 

{һе Іагре ргаїп 5і2е5 

мазНед {гот дизі рагіісіеѕ 


То таке һе тогіаг тоге ріазіїс 
айа... іо Че тіх 


ріазіїсігіпе аддійїуеє 
пар епа ѕоар 


Тһе ѕігепеіћ ої а сопсгеїе із де- 
ќегтіпеа Бу іїѕ іуре 


Тһе ргорегіеѕ ої не сопсгёе пих 
дерепа оп Ше... 
асіїміїу ої Ше Біпаіпе таїегіа!з 
маїег/сетепі габіо 


Тһе ѕігепо{һ ої а сопсгее 1$ де- 
іегтіпед Бу Че те сопсгеіе 
сифез 


Тһе тобійіу ої ће тогѓаг іѕ іп- 
сгеаѕеа Бу Ше ріаѕіісігегѕ іп ії 


Тһе тогіаг фуре Гог һе зіопе 
тазопгу іѕ зресШей іп Ше ргојесі 
герогі 


Рог май Ьгіскуогк иѕе іуре 
Бгіскѕ апа фуре ... тогіаг 


Тһе Іабогаїогу аї Ше ѕіќе... 


деѓегтіпеѕ іһе сһоісе ої Ыпдіпе 
арепі 

деіегтіпеѕ {һе сотроѕійоп ої 
{ће тіх Їог іһе тогіаг 

саггіеѕ оці запа ешігіайоп 
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проверку маркн цемента 
отбор контрольных образцов 
раствора 


Для приготовления декоративно- 
го раствора используйте... 
песок для дробленого графита 
песок белых гориых пород 
в качестве добавки — слюду 
дробленое стекло 
красящие добавки , 
нскусственные пигменты 


Для приготовлення бетона нам 
требуется песок... 
крупностью от ... до ... мм 
по составу крупный и средний 
с содержанием пылевидных и 
гнилостных частиц не более ...% 


В качестве крупного заполнителя 

можно нспользовать... 
гравий фракции ... мм 
щебень с крупностью зерен 
ОТ ... ДО... ММ 

Гравий необходимо... 
промыть от загрязнений 
рассортировать по фракциям 
раздробить 


Подберите состав бетона в лабо- 
раторин... 
по результатам пробных замесов 
по результатам нспытаиий проб- 
ных образцов 
При подборе состава бетона не- 
обходимо учитывать... 


требуемую прочность 
морозостойкость 
водонепроницаемость 


Плотность бетона зависит от во- 
доцементного отношения 


Строительные материалы долж- 
НЫ... 
соответствовать требованиям 
стандартов 
отвечать техническим условиям 


Производите контрольные испы- 
тания строительных матерналов 


Следите за качеством бетонной 
смеси 


Проверьте качество кровельных 
мастик 


сһескѕ {Не сетепі {урез 
{аКез іезі тогіаг затр!ез 


То ргераге іһе десогаНуе тогіаг 
ве... 

сгиѕһеа огарһіїе запа 

мһіќе гос зап 

тіса аз ап айфтіхійге 

сгиѕһей ріаз5 

соїюигіпе айтіхіцгеѕ 

агіїйсіаї рієтепі5 


То ргераге ће сопсгеіе ме пее4 
ѕапа... 
мій а ртаіп 5іге тот ... о... тт 
\УНН соаг5е апа бпе ргаїпѕ 
сопіаіпіпеє по тоге ап ...9/ 
дизі апд гої рагіісІеѕ Э 


Уоц сап иѕе ... аз соагѕе асртерае 


... Ю ... папа ргаїп 5і7е ргауе! 
... © ... тт ргаіп ѕіге сгиѕһей 
зіопе 


Тһе ргауе! ѕһоцій Бе... 
мазрпед тот ітригійеѕ 
зсгеепед Бу гасНоп$ 
сги5ред 


Реегтте Ше сопсгеїе сотроѕі- 
оп їп Ше Габогаїогу... 
оп ће Баѕіѕ ої ѕатріе Баісһеѕ 
оп Че Баѕіѕ ої ѕатріе іеѕіѕ 


\УПеп деіегтіпіпе һе сопсгеіе тіх 
сотрозНюп ії іѕ песеѕѕагу іо іаке 
їпіо ассоипї... 

{һе гедиігей 5ігепеїп 

їгоѕі геѕіѕапсе 

маїег геѕіѕапсе 
Тһе сопсгеїє'є ѕігепеіһ 4ереп@5 
оп ће маїег іо сетепі габіо 


Виїйдіпе таїегіаїз 5Поцій... 
сопіогт іо ће зіапдаага5 


тееї {Пе іесіпіса! гедцігетепіз 


Маке сһесК іеѕіѕ ої Би|@та та- 
іегіаїз 


Сопігої іће диаШу ої іһе сопсгеїе 
тіх 


Среск е диайіу ої {ће гооїїпр 
таѕіісѕ 
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Портлаидцемент практическн не 
теряет активности прн хранении 


Сульфатостойкий портландце- 
мент обладаєт... 
повышенной экзотермией 
устойчивостью против дейст- 
вия агрессивных вод 
Быстротвердеющнй портландце- 
мент набирает прочность в сжа- 
тые сроки 


Негашеная известь применяется 
для... 
строительньх растворов 
приготовления нзвестковых 
красок 
для ускорения твердения раст- 
вора 
Известь храните в... 
закрытых помещениях 
герметической таре 


При испытаннн строительных ма- 
териалов определите... 
степень морозостойкости 
водостойкость 


Кнрпич делится на несколько ма- 
рок 
Не используйте в кладке кир- 
ПИЧ... 
недостаточно обожженный 
пережжейный 
с трещинами на всю толщину 


Перевознте кнринч на поддонах 
Не грузите кирпич навалом 


_Не выгружайте кирпич сбрасы- 
ванием 


Силикатный кирпнч следует хра- 
нить уложенным на поддоны 


Пергамин применяйте для ннж- 
них слоев кровельного ковра 


Поверхность пергамина должна 
быть матовой 


Этот пергамнн нспорчен, так как 
рулон иамотан слишком туго 


Рулонные кровельные матерналы 
не должиы иметь... 
в разрезе светлых прослоек 


РогНап@ сетепі фоезп'ї Іоѕе Из 
асііуійу мһеп 58іогей 


Рогїапа ѕшрһаќе-геѕіѕйпо се- 
тепі... 
Ваз а Рієрег Беаї еуоїшіоп 
15 геѕіѕіапі іо маїег соггоѕіоп 


Оиіск-ѕеіпе рогіїапд сетепі ас- 
диігеѕ ѕігепеїһ міїніп а ѕһогі 
регіод ої їте 


Оціскіте із изед... 


Гог тогіаг 
іп Ше ргерагаНоп ої Нте раіпіѕ 


іо ѕһогїеп Ше регіод ої тогіаг 
һагдепіпе 


Кеер те... 
іп {Те ргетіѕеѕ 
іп НегтейнсаНу ѕеаіей сопіаїпег5 


Меп іезіїпє Бишііпе таѓегіаіѕ 
Пеѓегтіпе... 

їһеіг Ёгоѕі геѕіѕіапсе 

ЧНег маг геѕіѕїапсе 


Вгіскѕ аге 4іуідед іпіо а питђег 
ої егайеѕ 


Доп'ї цѕе ... юг Бгіскуогк 


рае Бгіскѕ 

омегригпед Бгіскѕ й 
ргіск5 міїн сгаскѕ асгоѕѕ Че 
моіе а 


Тгапѕрогі Бгіскѕ оп раНеіѕ 
Доп'ї Іоаа Бгіскѕ іп Биїк 
Роп дитр Ьгіскѕ мћеп ипіоайіпе 


Ііте гіск5 ѕһоша Бе ѕіогей 
5іаскед оп рае! 


Ове азрНаї гооїіпе рарег Їог Ше 
Іомег [ауегз іп Не гоої соуегіпе 


Тһе азрНаЙ гооїїпе рарег зигіасе 
зпоцід Бе таї 


Тһіѕ аѕрһан гооїїпє рарег маз 
датаєед Бесаизе ії мгаз гоПе@ їоо 
йерну 


ВоНед гоойпеє таїегіа!ѕ зпоцій бе 
Нее ігот... 
Неће іпіегіауегз іп сго58-8есіїоп 
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посторонних включений 
слипшихся мест 
трещии, дыр, разрывов, складок 


Рулонные материалы храннте 
в вертикальном положении 


Теплоизоляционные 
должны... 
иметь объемную массу не бо- 
лее ... кг/м? 
ие выделять веществ, сннжаю- 
щих прочность конструкции 


материалы 


ие иметь компонентов, портя- 
щих качество отделки поме- 
щений 
быть защищенными от увлаж- 
нения 


Храните плиты... 
раздельно по маркам и разме- 
рам 
с соблюдением мер противо- 
пожариой безопасности 


Столярные изделия следует рас- 
сортировать по тнпам и уста- 


- новить на ребро 


Двернье коробкн расшейте мон- 

тажньми досками 

Перемычки необходимо... 
храиить в штабелях 
рассортировать по датам изго- 
товления 


Глазурованная плитка использу- 
ется для облицовки внутрн здания 


Плитка должна иметь... 
равномерную толщину 
правильную геометрическую 
форму 

Битумио-резнновая мастнка при- 

меняется для... 
изоляцни подземных  трубо- 
проводов 
защиты от коррозни 


Применяйте битумную мастику 
для устройства рулонных кровель 


При перевозке защищайте мастн- 
ку от... 
воздействня солнечных лучей 
увлажнения 


іпсіиѕіопѕ 

ѕигѓасеѕ зиск іореіһег 
сгаскѕ, гепіѕ, гирішге5 апа 
сгеаѕеѕ 


Ѕіоге гоПей таїегіаіз іп а уегії- 
са! розійоп 


Неаї-іп5шаїїпє таіегіа!ѕ 5Поційд... 


һауе а уоштеігіс таѕѕ ої по 
тоге һап ... кр/пі? 

пої січе ой разез місії мо 
гедисе Ме зігепеїп ої һе 
зігисійге5 

Бе ее тот сотропепіѕ місії 
тау афуегзейу аНес{ їпе Ёіпіѕћ 
ої пе ргетіѕеѕ 

Бе ргоїесіед араїп5і тоізіцге 


Зюге р!аЁз... 
зерагае!у Бу єгаде апа 5іге 


мії дие герага іо Нге-ргеуеп- 
боп теаѕигеѕ 


Міймогі Нетз ѕһои!а Бе ѕогіей 
Бу Туре апа р!асеё ейреуліѕе 


Вгасе -4оог Ёгатеѕ міїн Боаг@$ 


Ілпіеі5 зВошШ 4 Бе... 
ѕіогеа іп ѕіаскѕ 
зогіед ассогііпр іо ет да ої 
тапиѓасіџге 


Сіагед Нез аге иѕей Гог іпіегіог 
іасіпеє 


Тһе Нез ѕһоц!іа Наме... 
еуеп іһіскпеѕѕеѕ 
а гершіаг сеотеїгіс 5паре 


Віштіпоця5-гиббег сетепііѕ иѕей 
їо... 
іпѕшаќе ипдегргоип@ ріреЇіпеѕ 


ргоїесі араіпѕі соггоѕіоп 


Оѕе а Бійштеп тазНс Гог такіпє 
рарег гооїѕ 


М/реп ігапѕрогііпе тазіїс ргоѓесі 
й Нотт... 

ехроѕиге іо ѕипііећі 

тоізійге 


2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ОБОРУ- 
ДОВАНИЕ И ИНСТ- 
РУМЕНТЫ 


автобаза 

автобетоновоз 
автобетономешалка 
автобетононасос 
автобетоносмеситель 
автобус 

автовышка телескопнческая 
автогрейдер 

автогудронатор 


автокар 


автокран 
автомат сварочный 


автомобнль 

бортовой мм" 

грузовой ~ 

легковой ^^ 
большой грузоподъемности 
малой грузоподъемности 
‘повышенной проходнмости 
-самосвал 
средней грузоподъемности 
-тяжеловоз 
автопогрузчик 

~ с вертикальной рамой 

~ с вилочным захватом 


автосамосвал 


111111 


~ с задней разгрузкой 


автотопливозаправщик 
автотранспорт 
автоцементовоз 


автоцистерна 


агрегат 
комплексный м» для 
товления и укладки 
ной смеси 


приго- 
бетон- 


СОМТКОСТІОМ 
МАСНІМЕКҮ, 
МЕСНАМІ5М5 АМр 
ТООГ5 


тоїог дерої 

арійаійпр ігиск 

ігисК тіхег, аріїаїог ігиск 
зе!-ргореЙе@ сопсгеіе ритр 
асійаііпе ігиск 

рив 

ехіепѕіЫе Боот р!аМогт 
тоїог ргадег 


Ыпдег  дізігібшіог, аг рауег, 
Ьйитіпоц5 гоа@ зигіасіп Н- 
пі5Нег 

епріпе-ӣгімеп іпӣоѕЁгіаї  йгисК, 
аціоігиск 


{гисК сгапе, торбііе сгапе 
ащотайс меїЧег 


аціотобіїе, саг, уебісіе 
дгор-зіде ігиск 
Іоггу, гисК 
саг, аціотобіїе, аціо 
һеауу (-Фийу) Іоггу 
іећі (-ащу) Іоггу 
сго$$-соитгу уебісіе 
Ирріпе Іоггу, Нррег Іоггу 
тедіит(-Фийу) Іоггу 
реауу едшртеп{ ігапѕрогіег 
ігиск Лоайег 
ИЕ Іоггу 
їогК-НН фгисК 
дитр ігиск, Ир Іоггу, йірріпє 
Іоггу 
геаг-дитр 
їгиск 


геїцеПег, мета їгиск 
тоіог ігапзрогі 


риїк сетепі Іоггу, Биік сетепі 
ігиск 


фапК ігисК, фапКег 


ипі, ѕеЁ 
тіхіпе-ріасіпеє ќгаіп 


Іоггу, геаг-дитр 
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` компрессорно-конденсатор- 
НЫЙ — 
компрессорный — 
насосный ~ 
окрасочный — 
передвижной комплексный 7» 
для бетонирования 
резервный — 
сварочный — 
силовой ~ 
— для перекачки битумных 
мастик Е 
~ растворомешалка-раство- 
ронасос 


аппарат 
дробеструйный ~ 
нзвестегасительный гу 
пескоструйный ~ 
сварочный ~ 
сварочный передвижной ~ 


арка стальная с марчеванами 


асфальтобетоносмеситель 
передвижной ~ 


асфальтоукладчик 


~ на гусеничном ходу 
~ на пневмоколесном ходу 


баба копра 


барабан бетоносмеснтеля 
баржа 

морская ~ 

речная ~ 


бетоновоз 


~ без побуждения бетонной 
смеси 

бетонолом 
пневматический — 
электрнческий — 


бетономешалка 
передвижная — 
стационарная — 
— непрерывного действия 
~ периодического действия 


бетононасос 
бетонопоезд 


бетоносмесител/ь 
барабанный — 
двухвальньй ~ 
передвижной — 
стацнонарньй г» 


сопаепѕіпс ипії 


сотргеѕѕог ипй 
ритр ипй. 
раїпійпе ипії 
ріасіпе ігаїп 


зіапдбу ипії 

уе! @ те ипії, меїдіп3 зе 
ромег-5ирріу" ипй 

ритр юг Б№итеп таѕіісѕ 


єгопі тіхег апі ритр 


аррагаїця 
зпої-ЬІазіег 
Пте зІакег 
ѕапа-Ыаѕіег 
ме те ипи 
рогіабіе же4ег 
зіееї агсһ Ин ѓогероІеѕ 


азрНа!{ сопсгеіе тіхег 
тобіїе Бійштіпоця пихта ріапі 


азрНнаї ріасег, азрна!{ ѕргеайег, 
аѕрһа!іі Іауіпс тасріпе 
їгаскей аѕрһаІі ріасег 
мһееІед азрва! ріасег 


Ға] Ыоск 


тіхег гит 


Багсе 
ѕеа-соіпе Багре 
гіуег Багое 
сопсгеіе-Фейїуегу ігисК, сопсгеіе 
иск 
сопсгее-дейуегу поп-ав Нате 
їгиск 
сопсгеїе Бгеакег 
риеитайс  сопсгеїе Бгеакег 
еіесігіс сопсгеіе БгеаКег 


`сопсгеіе тіхег 


тобіїе сопсгеіе тіхег 
5іайопагу сопсгеіе тіхег 
сопііпцоцѕ сопсгеїе тіхег 
Баісһ сопсгее тіхег 
сопсгеїе ритр 
сопсгейпе ігаіп 
сопсгеїе пихег 
дгит тіхег 
бміп-збай раде тіхег 
тобіїе сопсгеіе тіхег 
сопѕігисіоп сопсгеіе тіхег 
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~ принудительного  переме- сотриїзогу-іуре сопсгеѓе тіхег 
шивания Е 
работоспособность —я тіхег еїїїсіепсу 
бетоноукладчик сопсгеїе ріасег, сопсгеїе-ріасіпє 
тасһіпе 
— ленточного типа Бе!{-Ёуре сопсгеїе ріасег 
бетон-шприц-машина сопсгеїе ргошег 
битумовоз Ьнитеп дізігібціог 
бородок рипеһ, паї! рипсћ 
бороздодел ггом орепег 
бот водолазный діуіпе Боаі 
брус: 
выглаживающий ~ этоо тр Беат 
трамбовочньй ~~ уїбгайпеє Беат 
брусок абразивный Һопе, һопіпе з@скК 
буксир Шшефоаї, шв 
морской ~ зеа-роіпе іце 
речной ~ гіуег ШЕ 
бульдозер БиНдогег 
скребковый г» гаке догег 
универсальный — апріедогег 
~ с качающимся ножом Шіпе-Ыаде догег 
~ с иаклоняющимся отвалом Шіпе догег 
— с опрокидиым ковшом 1аог2ег 
~ с пневматическим рыхлите- Биаогег ув рпеитайс гіррег 
лем 
~ с поворотным отвалом апріедогег, зміпріпе Би догег 
бункер Ып, БипКег, һоррег, зіїо 
весовой дозаторный ~ меіећ-һоррег 
бур агі, Богег, аирег 
бурав агі, Богег, апрег, рітіеї 
бучарда механизированная ромег-орегаїед Биѕһ һаттег 
вагоиетка Биреу, саг Ў 
г с опрокидным кузовом Норрег 
вакуум уасцит 
- ватерпас уаег Ісусе! 
ведро раї! 
верстак (\огК) Бепсћ 
вес у меірбі 
общий г» 21055 меірћі, іоїаї мер 
порожний ~ етріу мес 
рабочий — орегаійпо мес 
суммарный ~ Човаї! меры 
— нетто пеї мер 
весы ѕсаІеѕ, Ба]апсе 
вибратор УБгаюг 
внешний г» ежегпа! уБгаюг 
внутренний ~ іліегпаї! уіргаёог 


высокочастотный г» Ысй-зреей уфгаюг 
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глубинный ~ 
навесной — 

наружный — 
пневматический — 
поверхностный ~ 
электромоторный ~ 

— для укладки бетона 


вибробрус 
виброгрохот 
виброкаток Я 
прицепной — 
виброкорчеватель 
вибромолот 
виброплощадка 
вибропогружатель свай 
виброрейка 
вибросито 
вибротрамбовка 


виброуплотнитель высокочастот- 

НЫЙ 

вместимость 

барабана 

бункера 

ковша 

кузова 

с шапкой 

цистерны 

воздухонагреватель 
электрический ~ 


воздухосборник 


11111) 


возможность мңогократного ис- 
пользования 
время 

— перемешивания 

— погрузки 

~~ самовсасывания насоса 

~» слнва 


вылет стрелы 
наибольший ~ 
наименьший ~ 
— крана Г 


изменение вылета стрелы 
крана 
высота 
габаритная — 
погрузочная — 
максимальная погрузоч- 
ная — 


> 5-116 
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іпіегпа! уфгаюг 
зизрепаей уфгаюг 
ехіегпа! уфгаюг 
аіг-орегаїед уБгаюг 
зигіасе уїбгаїог 
еіесігіс(аї) уфгаюг 
сопсгее уїргаїог 


Беат уібгаїог. уїбгайїпє Беат 
уіргоѕћакег, гасКіпє зсгееп 


мЬгогоПег 
їгаПеа уїбгайїпе гоПег 
зіштр мібгоехігасіог 
уіргаѓогу Һаттег 
{аЫе уфгаюг 
УБгаюгу рИе паттег 
Беат уБгафог, . УБгаНпте Беат 
уБгозеуе 
уїгайпе фатрег 
Нієв-ігедиепсу уїбгаїогу сотрас- 
фог 
сарасіїу 
дгит сарасіїу 
Ып сарасйу 
БисКеї сарасНу, БисКеЁ гапре 
Боду сарасіїу 
Пеаредй сарасіїу 
іапК сарасіїу 
аш һеаіег 
еіесігіс аїг һеаѓег 


аіг соПесіог, аїг Боідег, аіг ге- 
сеіуег 


гецзабійу 


те 
тіхіпе бте, дигаНоп ої тіхіпр 
Іоайіпе те 
зеИ-зисбоп іте 
агаіпаре Нте. 
геасһ, оцігеасі 
тахітит опцігеасһћ 
тіпітит опігеасі 
гайіиѕ ої орегайоп ої сгапе, 
оиігеасћ 
деггіскіпє, шИте 


вер 
оуегаЙ неё, сіеагапсе һеісћі 
Ісадіпе Беїєбі 


тахітит  Іоаділр весы 


т 
т 


всасьвания 
нагнетания 

ножа 
опорожнення 
погрузки 

подьема 

подьема домкрата 
~ подъема крана 
~ подъема крюка 
~ самовсасывания 
г черпания экскаватора 


габаритные размеры 
гидровибратор 
гндромолот 
гидромонитор 
гидроподъемник 


1101121 


гладилка 
внбрационная ~ 
механическая ~ 
пневматическая г» 


глубина 
~ вруба 
~ выработки 
снаряда 
— копания 
наибольшая — копания 
— резания 
~ черпания 
~ черпания экскаватора 
гравиенагнетатель 
грейдер 
прицепной ~ 
самоходный ~ 
~ с профилирующим ножом 
грейдер-бульдозер 
грейдер-элеватор 
грейфер 
грохот 
барабанный ~ 


вибрацнонный ~ 
незабивающийся — 


грузоподъемность 


землесосного 


грунтосмеситель 


давление 
` избыточное ~ 
номннальное ~ 
удельное ~ 
~ воздуха 
\ 
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ритр ѕисііоп Веа@ 
ПН ої а ритр 
Ыаде Пеїєбі 
дитріпе пес 
Ісадіпє пес 
Ноізіїпр Неїрбі, һеісһі ої ИН 
НЯ ої а јаск 
ѕігоКе ої а сгапе 
һеірћі ипдег һоок 
зе !-зисйоп ШІ 
дієєіпе весы 
оуега! дітепзіоп8, сіеагапсе Ійтії5 
уїбгойої тасһіпе, пудгоу гаюг 
Нудгаціїс һаттег 
Нудгаціїс ріапі, топійог 


НудгаціїсаПу орегаей Ноїзі, Пу- 
дгацісаПу орегаїед ІН 


агас, Поаї, ігомеї, Һапа Ноаї 
убгаюгу рийНПоаї 
БаППоаф, ромег фгомеї 
аіг Ноа 
дерір 
сибіпє деріћ 
агейріпе дер 


дісєїпр дер 
тахітит Форте дерёһ 
деріһ ої сиї 
дієріпє дер 
дієріпр дерій ої ап ехсауаїог 
5тауе! ритр й 
вгадег 
риї-іуре єгадег 
ромег вгадег 
Ыаде сгайег 
рийетадег 
ејеуаііпе ргадег 


єгаб, сіатяреі!, єгарріе 


ѕсгееп 
гит ѕсгееп. гоіогу ѕсгееп 
уібгайпе ѕсгееп 
поп-сіорріпе ѕсгееп 
меірћі-саггуіпс сарасіїу, Іоад- 


П пе сарасіїу 
$0Й тіхег 


ргеззиге 
ехсеѕѕіүе ргеззиге 
попа! ргеѕѕиге 
ип агеа ргеззиге 
аїг ргеззиге 
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— в шинах 
— масла 
— на грунт 


дальность 
г транспортнровкн 


двигатель 
бензиновый г» 
дизельный ~ 
электрический — 


диаметр 
внутренний — 
иаружный — 


дизель-молот 


длина 
габаритная — 
общая ~ 
— кузова 
— машины 


добойник 


дозатор 


весовой ~ 


весовой ^^ заполнителей 
весовой г» с автоматическим 
разгрузочным устройством 
— непрерывного действия 
— ручного действия 
. ^^ цемента 


долбежник 


долото 

домкрат 
ВИНТОВОЙ — 
гидравлический ~ 
пневматический ~ 
пневмо-гндравлический ~ 
путевой — 
реечный ~ 
цепной ~ 
плита для опирания ~а 


драглайн 

дрель 
пневматическая ~ 
электрическая ~ 

дреноочиститель 

дреноукладчнк 


дробилка 
~ вторичного дробления 
— мелкого дробления 
— среднего дробления 


5* 
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фуге ргеззиге 
ой ргеѕѕиге 
втоппа ргеѕѕиге, зоЙ ргеззиге 


@1${апсе, гапре 
1епа 1 ої Наш 
епсіпе 
реїго! епріпе 
діезе! епбіпе 
еіесігіс тоїог 


діатеіег 
іпѕіде діатеїег 
ехіегпа! Фатеег 
Фіезе! рИе һаттег 
еп {В 
оуегайЙ 1еп 1, сіеагапсе Іепеіћ 
оуегаї! еп {В 
Боду Іепеіћ 
1еп 51 ої а тасһіпе 


паї! рипеһ, паі зе 


Баісһег, доѕіпс сһатбег, дозіпє 
їапк 
меіећ Басһ ріапі, меісһіпо 
тасріпе 
асогесае меієбіпє Баїсһег 
ашіотайс датріпс Баїісһег 
ѕсаіе 
сопііпиоиѕ Баїспег 
тапиа! Баісһег 
сетепі Баісһег 


тогііѕе тасһіпе, іоіпіег 
срізе! 
іаск 
зсгем јаск 
Пудгаціїс јаск 
сотргеззед-аїг }асК 
аш пудгаціїс јаск 
їгасК јаск 
гасК-апа-ріпіоп јаск 
сһаіп јаск 
іаскіпр ріаїе 
дгаєїіпе 
агі 
рпептайс агі] 
еіесігіс агі] 


дгаїп сіеапег 
дгаїп Іауег 


ЬгеаКег, сгиѕһег 
зесопдагу сгиѕһег 
бпе сгиѕһег 
зесопдагу сгиѕћег 
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завод бетонный 


запасные части 


зенкер 

зенковка: 
коническая ~ 
цилиндрическая ~ 


зуб 
зубило 
известемешалка 


инструмент 
буровой — 
геодезический ~ 
гибочный — 
деревообрабатьвающий г» 
дыропробивной г» 
зажимной ~ 
измерительный — 
камнетесный — 
контрольный г» 
мелкнй — 
металлорежущий г» 
механнзированньй г» 
— механизированный для 
расшивки швов 
монтажный ~ 
отделочный г» 
ПЛОТННЧНЫЙ — 
пневматнческий г» 


путевой ~ 
разметочный ~ 
расходуемый ~ 
режущий ~ 
ручной — 
сборочный ~ 
слесарный — 
универсальный ~ 
чертежный ~ 


штатный г» 
электрифицированный ~ 
— для кровельных работ 
— для малярных работ 

я для обойных работ 

~ для расшивки швов 

— для штукатурных работ 
— с гидроприводом 


камнедробнлка 


канавокопатель 
канавоочиститель 


сопсгеіе тіхіпс ріапі, геаду- 
тіхей сопсгеіе ріапі 


зраге рагіѕ, ѕрагеѕ 
соге-агі1, птш ишќе агі] 


соипіегѕіпК агі 
соипіегбоге (1001) 


їооёћ 
сһіѕеІ, саШКте гоп 
Нте авНаюг 


(00|, іпѕігитепі 
Богтя {001 
сеодейс іпѕігитепі 
Бепдіпе {001 
уоод-уогкіпе {001 
рипсћ 
сіатріпеє оо! 
теаѕигіпо іпзігитепі 
егапшабіпе 001 юг ѕіопе могк 
іпѕресііоп іоої 
эта! 4001$ 
теіаї-сийіпе 1001 
ромег 100] 

ма!1-роіпііпс тасһіпе 


егесііоп {1001 
ЙпізНіпє 4001 
сагрепіег'я 1001 
рпеитайс 4001, аіг 00|, рпеп- 
тайс 1001 

ігасК іпзігитепі 
тагКіпр Ёоо] 
гарід-меагіпр {001$ 
сийіпр {001 

Напад їооі 

егесіоп іооі 

Бепсһ +001 
тишё-ригроѕе {001 
дгаміпе іпѕігитепі,  гаїі8- 
тап'ѕ іпзігитепі 
ацірпогігед 10015 
еіесігіс папі {001$ 
гооїїпр {001$ 

һоцѕе раїпіег'я 1001$ 
рарегһапріпе {ю01$ 
јоіпііпр іооі 
ріазіегіпе 10015 
Пша-асіцаѓеа іооі 


ѕќопе сгиѕһег, ѕіопе БгеаКте 
тасНіпе 


айсһег, ігепсһіпе тасһіпе 
аійсһ дгейсег, ЧИсН сіеапег 
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каретка буровая 


катер. ; 
буксирный ~ 

каток 
«гладкий ~ 
двухвальцовый — 
кулачковый — 
многоколесный пневматиче- 
СКИЙ ~ 
моторный ~ 
навесной ~ 
пневмоколесный г» 
прицепной ~ 
самоходный ~ 
секционный ~ 
— со сменными вальцами 


кернер 
кирковщик 
прицепной ~ 
клещн 
газовые ~ 
ключ 
гаечный ~ 
накидиой ~ 


ковш (подъемно-транспортных 
машин) 

емкость ~~а 
колея 


количество 


— мостов 
— оборотов (в минуту) 


— передач 
— проходов 
потребное ~ проходов 
коловорот а 
колонка заправочная 


колонна дорожно-строительная 


компрессор 
воздушный ~ 
двухступенчатый — 


лопастной ~ 
многоступенчатый — 
Объемный г» 
одиоступенчатый — 
осевой — 
передвижной ~ 
поршневой — 


ігаск-тоцпіеа агі] 


Боаї, Іацпсћ 
ішефоаї 


гоПег, сотрасіог 
зтооїп-мНее! гоПег 
іапдет гоПег 
эНеер’з їоов гоПег 
тиН-мБее! гоПег 


тоїог гоПег 

тоиппіей гоПег 
рпештаНс-фугей гоПег 
їгаеа гоПег 
зеії-ргореПедй гоПег 
зесНопа! гоПег 
гоПег міїп 
го]$ 


сепіге-рипсп 

гіррег, ѕсагійег 
гооіег 

{опеѕ, ріегѕ, піррегѕ, ріпсһегѕ 
каз рИегз 

ѕраппег, мтепсһ 
газ ѕраппег, аШраюг мтепсһ 
гіпе ѕраппег 

ЬисКеї, ѕсоор 


іпіегспапреабіе 


БисКе{ сарасіїу 
чНее! гасі 


питрег 
питрег ої ахіе5 
питбђег ої геуоіціїоп5 (рег тіп- 
ще) 
питрег ої реагѕ 
питег ої раѕѕеѕ 
гедиігед питрег ої раѕѕеѕ 


Ьгасе 


ішеі-ЇйНіпє  соїитп, 
зіайоп 
раміпє ігаїп 
сотргеѕѕог 
аіг сотргеѕѕог 
допЫе сотргеѕѕог, імо-8іаре 
сотргеѕѕог 
уапе сотргеѕѕог 
тиїі-зіаре сотргеѕѕог 
дізріасетепі сотргеѕѕог 
ѕіпе1е-ѕіаре сотргеззог 
ахіаІ-Пом сотргеѕѕог 
тобіїе сотргеѕѕог 
ріѕіоп сотргеѕѕог 


Єцеї-йПіпє 


70 


струйный — 

— большой мощности 

~ высокого давления 

— низкого давлення 

~ с воздушным охлаждением 


конвейер 
ленточный ~ 
цепной г» 


контейнер 


копер 
гусеннчный ~ 
деревянный ~ 
металлический г» 
плавучнй г» 
ручной ~ 
~ для забивки свай 
~ строительный с бабой 


короб для спуска строительного 
мусора 
коронка буровая 


корчеватель 
гусеничный ~ 
~ корней, кустарника 
— пней 
котел 
битумный — 
битумный передвнжный г» 
битумный стационарный г» 


котел-цнстерна битумный 


коэффициент 
~ полезного действия 
~ устойчивости 
кран 
автомобильный г» 
башенный ~ 
башенный передвижной ~ 


башенный поворотный г» 
гусеничный — 
КОЗЛОВЬЙ — 
КОНСОЛЬНЫЙ 7» 
мачтово-стреловой г» 
мачтово-стреловой вантовый г» 
мачтовый "» с поворотной стре- 
ЛОЙ 
монтажный ~ 
МОСТОВОЙ г» 
переносный полноповоротный ~~ 
плавучий ~ 
погрузочньй г» 
полноповоротный ~ 
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ејесіог-іуре сотргеѕѕог 
реауу-Фиіу сотргеѕѕог 

В Н-ргеззиге сотргеѕѕог 
Іом-ргезвиге сотргеѕѕог 
аїг-сооіед сотргеѕѕог 


сопуеуег 
Бе! сопуеуег 
сраїп сопуеуег 


сопіаїпег 


ріе дгіуег 
сга\Лег-тоищей ріїйпе г 
моодеп ріїе 4туег 
тефа|! рИе дгіуег 
Поаііпе ріе дгіуег 
Напад ріїе дгіуег 
ріе дгіуег 
дгор-паттег ріїе гіуег 


таіегіаї дебгіз сһиіе, іга5п спиіе 


агі бій 


зитрег, зфитр-риПег 
гооідогег 
иргооїег, втцрег 
зшштрег, ѕіитр-ршіег 


Бойег 
ЬНитеп БоЙег, гоад Кее 
тобіїе аѕрһаії һеаіег 
зіайопагу азрНа! һеаіег 


тазіїс сооКег 


соеЇісіепі 
еЁйісіепсу 
ЗфаБИИу Ғасіог 


сгапе 
їгаск сгапе 
фомег сгапе 
тофбіїе іомег сгапе, ігауеіпе 
сгапе 
гофагу іомег сгапе 
сгаміег-топпіей сгапе 
ігауейпе рапігу сгапе 
ЛЬ сгапе 
Боот деггіск, деггіск 
тазі јіБ сгапе 
гоайпе тазі сгапе 


егесіїоп сгапе 

Бгіаре сгапе, ігауеіпе сгапе 
рогіабіе ГиПу-геуосіуіпр сгапе 
Поайпє сгапе 

Ісадіпр сгапе 

їші-зіеміпє сгапе, Їції-5мїпе 
сгапе 


Б. 
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портально-поворотный ~~ 


~ мачтово-стреловой с грейфе- 


ром 

— на гусеничном ходу 

— на железнодорожном ходу 
кран-путеукладчик 
кран-трубоукладчик 
кран-штабелер 

монорельсовый ~ 


краскопульт 


краскотерка 
вальцовая ~ 


кротователь 


крутящий момент 
максимальный ~ 

кувалда 

кусторез 

лебедка 
грузовая — 
грузоподъемная ~ 
двухбарабанная ~ 
однобарабанная ~ 
пневматическая — 
приводная — 
ручная ~ 

ручная переносная — 

электрическая — і 


лес/а 
выпускные — 


коренные ~ 
коренные ~ с двумя рядамн 
стоек 
легкие ~ 
наружные — 
— большой несущей способно- 
стн - 
~ с одиим рядом стоек 
~ средней несущей способ- 
ности 
конверт строительных ^—ов 
ригель —ов 


лестница-стремянка 
нераздвижная — 


лобзнк 
лодка 
лом 

~ с лапой 
ломик 
лопата 


сапігу гофагу сгапе 
сІатѕһе!1 тазі ИБ сгапе 


сгамЛег сгапе 
гайҹау сгапе 


ігасК-Іауїпе сгапе 
ріреІауег сгапе 


зіаскег сгапе, зіаскіпе сгапе 
ипдег-гиппіпв ѕёаскег сгапе 


раїпі Ыомег 
ті 

гоПег ті] 
мое ріоцећ 


фогдие 
тахітит іогдце 
зіедєє һаттег 
ѕһгиБ зам 
хіпсһ, һоіѕё 
Іоаа Ноізі 
П іпе уіпсһ 
доцЫе-адгит міпер 
опе-дгит міпсп 
рпецтаніс һоіѕі 
ромег міпесі 
Папа ҹіпсһ 
сгаб 
еіесігіс міпсп 


зсаНо!4 (іпе) 
ЬгасКеї зса_о!@$, пеейіе Беат 
эсаНо!а 
БиПаег’з віаєіпЕ 
доцЫе-роІе зсаНо!9 


Пйоні-диіу зсаНо!@ 
оиіѕіде зсаНо!Чте 
Неауу-Фиіу зсаНо!4 з 


зіпсіе-роіе зсаїїої 4 
тейішт-ӣиіу зсаНо!@ 


Нате зоо ѕдпаге 
1ед бег 


ѕіер Іайдег 
Іаддег 8іапд 


зсгої! зам/ 
Боаї 


сгом-Баг 
ріпсћ Баг 


йтту 
зПоуеї, зраде 
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обратная ~ Баск зНоуе|, Баскһое 


пневматическая механиче- аи діррег 

ская ~ 

прямая ~ ѕһоуе! айасһтепё, Ғасе ѕһоуе 
масса таѕѕ 
мачта тазі 


моитажная ~ 


машин/а 
арматурно-намоточная г» 
балластировочная г» 
бетонирующая г» 
бетоноотделочная г» 
бетонораспределительная г» 
бетоноукладочная — 
бетоноукладочная и отделоч- 
ная ~ 
бурильная ~ 
бурильно-крановая г» 
газосварочная ~ 
грунтоуплотняющая г» 
дорожно-строительная ~ 
дренажная — 
дробеструйная г» 
затирочная г» 


дисковая затирочная г» 

землеройная г» 

землеройио-планировочная ~~ 

землеройно-траиспортная г» 

кабелеукладочная г» 

камнерезная г» 

корчевальная г» 

отделочная ~ 

паркетношлифовальная г» 
паркетношлифовальная ~ 
для отделки фриза 

паркетоотделочная г» 

погрузочная г» 

подъемиая г» 

поливальная г» 

ручная — для фрезерования 

< пазов в стене 

сваебойная ~ 

сварочная — 

сверлильиая ~ 

строительные ~уы 

транспортные лы 

трубогибочная ~ 

штукатурная ~ 

г для бетоиирования откосов 

— для бурения скважин под 
сваи 


егесіїпе тазі, от рое, деггіск 


тасћіпе 


міге-міпаіпе тасһіпе 
БаПаѕііпс тасһіпе 

сопсгейпр тасћіпе 
сопсгеѓе-піѕһіпе тасһіпе 
сопсгеѓе ѕргеайег 
сопсгеќѓе-рІасіпе тасНіпе 
Іауіпе апа іїпізніпє тасһіпе 


агіШіпе тасбте 

сгапе гіШіпе тасріпе 

ваз меїдег 

5011-сотрасііпе тасћіпе 

гоаӣ-Бийдіпе тасһіпе 

дгаїпаєе тасћіпе 

ѕһоі-Ыаѕііпе тасһіпе 

сопсгеїѓе-ѓіпіѕзһіпв тасһіпе, 

ромег Поаі ігомеїїпр таснте 

дізк-іуре ромег Поаї 

еагіһ-тоуіпе тасһіпе 

ІеуеПег 

еагіһтоуег 

саЫе-Јауіпе тасһіпе 

госК-сийіпе тасћһіпе 

гоої ехігасіог 

йпізпіпє тасНіпе 

Поог ргіпдег, Ноог роЙзНег 
ейрег 


Поог-роііѕћег тасһіпе 
Іоааіпе тасћіпе, Іоадег 
һоіѕііпе тасНіпе 
дізігібшіпє Тапк 

\аН сһаппеПег 


рИе дгіуег 

меідіпе тасһіпе 

агіШіпе тасбте 

Бийате тасћіпеѕ 

таїегіаїз һапаііпс тасһіпегу 
ріре-Бепііпр таєпіпе 
рІаѕќег-ћгоуіпр тасһіпе 
зіоре сопсге рауег 

ріїе-һоІе Боги тасћһіпе 


П 
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Е И 


ае ИР. 


і 


1111 


11 


1 


вьглаживания бетона 
газопрессовой сварки 
герметизации швов 
гнутья арматурных се- 


для 
для 
для 
для 
ток 
для заполнения швов 

для затирки покрытий 

для земляных работ 

для нзготовления бетонных 
блоков 

для наклейки наплавленно- 
го рубероида 

для наклейки рулонных ма- 
териалов 

для наложення битумного 
покрытия 

для нанесения штукатурно- 
го раствора 

для нарезки швов 

для очистки труб 

для планирования откосов 
для резки арматурных 
стержней 

для резки бетона 

для резки керамических 
плиток 

для резки труб 


~~ для стабилизации грунтов 


1 


м 


для сушки основания кров- 
ли 
для укладки утеплителя 


для установки тюбинговой 
крепи 

для устройства безрулон- 
ной кровли 

для циклевки пола 


метр складной 
метчик 


механизм 
вспомогательные -ы 
грузоподъемный — 


молот 
гидравлический — 
дробильньй ~ 
камнетесный г» 
пиевматнческий г» 
свайный — 
штамповочный г» 


молоток 
бурильный — 
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сопсгее ѕтооћіпс тасһіпе 
мета тасһіпе 

јоіпі ѕеајіпр тасһіпе 

таё геіпѓогсетепі Бепдег 


јоіпі зеайпє тасһіпе 
ромег ігомеї 

еагіһ-тоуіпс тасһіпе 
Ыоск-такіпе тасһіпе 


тасһіпе Гог разіїпє оп уеідед 
гибегоїд гоойпе 

тасһіпе Їог раѕйпс гоойпе 
таќіегіа1ѕ {тот сой 

ЬНитеп зргауег 


ріазіег-їбгоміпє тасһіпе 


ісіпі сийег 

ріре сіеапіпє тасПіпе 
зіоре ігіттіпє тасһіпе 
Баг сийег 


сопсгеѓіе сита тасһіпе 
е-сипе тасНіпе 


ішбе-синіпе тасћһіпе 

зої! за Ияте тасһіпе 
тасһіпе Юг дгуіпє гоої ѕиБ- 
зігисіцге 

тасһіпе ѓог Іауіпє Неабв-іп- 
зиїайіпє таіегіаї 

ѕертпепі ріасег 


тасһіпе юг гооїїпеє м'йНоці изе 
ої соїїед таїегіа!я 
Поог егіпдег 


іоідіпє гие 
ѕсгем фар 


тесһапіѕт, деуісе, сеаг 
аихШагу тасһіпегу 
һоіѕіпс деуісе 
һаттег 
Будгаціїс һаттег 
стапшайпо һаттег 
Боѕѕ һаттег, Биѕһ һаттег 
рпецтайс Һаттег 
рііе-агіуіпе һаттег 
діе-Ѓогріпр һаттег 
һаттег 
һаттег гіі, јаскһаттег, 
регсиѕѕіоп агі Һаттег, госк 
агі, гофагу агі Һаттег 
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клепальный ~ 
отбойный ~ 


слесарный ~ 
столярный ~ 
чеканочный ~ 


мотовоз 


мотодрезина 
мотопнла 


мощность 


макснмальная ~ 
номинальная ~ 
отдаваемая ~ 
потребляемая г» 
суммарная ~ 
установленная ~, 
эффектнвная ~ 


^— в лошадиных силах 


нагреватель битума 
наковальня 


напильник 
драчевый — 
круглый ~ 
ПЛОСКИЙ г» 
полукруглый ~ 
ромбический г» 
трехгранньй г»! • 


напор 
полный ~ 
рабочий — 
направление 
— вращения 
напряжение 
номинальное — 
первнчное — 
~ холостого хода 


насос (см. 16.) 
бетонный г 


битумизационный г» 


вакуумный ~ 


водооткачивающий ~ 


ВОДЯНОЙ ~ 
воздушный ~ 
всасывающий ~ 
гидравлический ~ 
глубинный г» 
грязевый ~ 


двухцилиндровый ~ 


диафрагмовьй ~ 
дренажный ~ 


гіуейпо һаттег 
ріск-һаттег, фетоїйіоп һат- 
тег, јаск Һаттег 
ЯЦег”$ раттег, Бепсһ Ваттег 
јоїіпег'ѕ һаттег 
сашкКіпв һаттег 
гаї саг, саѕоііпе Іосотойуе 
тоїог саг 
тоїог 5ам 
ромег, сарасіїу, оціриї, һогѕе- 
ромег 
тахітит ромег 
гае@ ромег, ромег гаііпе 
ромег де[іуегей 
ромег сопзитрНоп 
фо{а| ромег, арргераїе сарасіїу 
шзаПей сарасіїу 
еНесНуе һогѕеромег 
Погзеромег 
азрнаїі Пеаїег 
апуії 
Ше 
Баѕіага Не 
гоцпа Не 
Паі Не 
баїї-гоплд Ше 
Іогепре Ше 
Шгее-5дцаге Ше 


Неад 


іоїа! һеаа 
могКіпе Беай, еНесНуе һеаа 


дігесіїоп 
дігесііоп ої гобайіоп 


уоЦаре 
гаїед уоЦаре 
ргипагу уоі асе 
по-Іоай уоНаре 
ритр 
сопсгеїе ритр 
Ьйитеп ритр 
уасишт ритр 
маїег дгаїпаєе ритр 
маїег ритр 
аїг ритр 
ѕисібоп ритр 
һуйгашіс ритр 
меП ритр, Богеное ритр 
тиа рштр 
диріех ритр 
@іарһгаст ритр 
дгаїп ритр 


а 
ж 
- 
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канализационный гу 
крыльчатый ~ 
масляный ~ 
одноцилиндровый ~ 
откачивающий ~ 
пожарный ~ 
самовсасывающий ~ 
универсальный г» 
цементационньй ~ 
центробежный — для подъема 
грунта 

— для подачи гравня 
— с электроприводом 


нивелир 
но: 
бульдозера 
грейдера 
канавокопателя 
ковша 

скрепера 


газах 


ножницы 
аллигаторные ~ 
вырубные — 
гильотинные — 
механические — 
ручные — 
рычажные — 
стуловые — 
— для резки арматурных 
стержней 
— для резки арматуры 
^^ продольной резкн 
норма выработки 


часовая ~ 
~ машины 


оборудование 
буровое ~ 
дезактивационное — 
дробнльное — 

. запасное ~ 
заправочное ~ 
землеройное — 
землеройно-транспортное — 
испытательное г» 
лабораторное ~ 
монтажное — 


навесное ~ 
насосное ~ 
передвижное — 
переносное — 
погрузочное — 


75 


ѕемасе ритр 
ѕеті-гоќагу ритр 

оЙ ритр - 

зітріех ритр 
аіѕсһагсе ритр 

Нге ритр 
зеїї-ргітіплє ритр 
сепега|-зегусе ритр 
сетепіїпє ритр 
сепігіїцєа! тиа ритр 


стауе! ритр 
еіесігіс тоїог ритр 


Іеме! 


Ьийдогег Ыаде 
єгадег Ыаде 
айсһіпе Ыаде 
Биске Пр 
сита ейре ої а 
ѕсгарег Бом 


ѕһеагѕ, сийег 
аПісаіог ѕһеагѕ 
піБЫе ѕһеагѕ, пірЫег 
си юойпе ѕһеагѕ 
ромег ѕһеагѕ 
Һапа ѕһеагѕ 
а!Шсаюг ѕһеагѕ 
Бепсһ ѕһеагѕ 
гой ѕһеагѕ 


геіпіогсетепі сита ѕһеагѕ 
зігір-синіпр ѕһеагѕ 


Зфапдага оціриі 
Воиу ѕёапдага опірні 
тасһіпе оціриї 


едиіртепї 
агі іпе едиіртепі 
десопіатіпайоп едпіртепі 
сгиѕһіпе едиіртепі 
ѕраге едиіртепі, ѕрагеѕ 
ЯШпе едиіртепі 
еагіћһ-тоуіпе едшртепі 
еагіһ-тоуіпе едиіртепі 
їіеѕііпо едшртепї 
Іабогаїогу едшртепі 
егесііоп едиіртепі, егесііоп 
Гас Иез 
гіє, гієвіпр 
ритріпє едиіртепі 
тобіїе едиіртепі 
рогіаЫе едиїртепі 
Іоайіпс едиіртепі 
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подъемно-транс портное — 


пожарное ~ 
резервное — 
ремонтное г» 


сваебойное — 

сварочное г» 

силовое ~~ 

складское г» 

сменное рабочее г» 
строительное г» 

съемное г» 

тяговое ~ 

штатное — 

электросиловое г» 

— в тропическом исполнении 
— в экспортном исполнении 
— для бетонных работ 

— для взрывных работ 

— для газовой сварки. 

~ для кислородной резки 
— для обработки воды 

— для проходки туннелей 
~ для сварки рулонных по- 
крытий пола 

г» для технического обслужн- 
вания 

демонтировать г» 

отладить ~ 


приспосаблнвать ~ к тяжелым 
условиям эксплуатации 
устанавливать ~ 


объем 


опалубка 
деревянная — 
металлическая г» 
передвижная г» 
скользящая ~ 
стальная переставная г» 


оснастка для выполнения строн- 
тельных и монтажных работ 


оснастка технологическая 
острогубцы-кусачки 


отвертка 
пневматическая — 
угловая г» 


отвес 
парк строительных машин 


П іпе-апа-сопуеуіпе та- 
сһіпеѕ, һоіѕііпе-апа-сопуеуіпр 
тасһіпегу 

Нге-іеһііпе едиїртепі 

ЗапБу едиіртепі 
таіпіепапсе едпіртепі, гераїг 
едиіртепі 

рійе-дгіхіпр едціртепі 
уе!@те едціртепі 

ромег едціртепі 

зюгаве едпіртепі 

сопуегіїбіе айаспетепіє 
сопзфгисНоп едціртепі 
гетоуабіе едиіртепі 

һашаре едціртепі 

зіапдагі едиіртепі 

ромег едиїртепі 

ігорісаїігед едціртепі 
едпіртепі ргойисей Гог ехрогі 
сопсгеѓе-һапаӣіпе едціртепі 
Ыаѕіпе едиїртепі 
ваз-меідіпе едціртепі 
Нате-сийтр едиіртепі 
маќег-ігеаітепі едиіртепі 
шппеййпе едиіртепі 
едиіртепі юг меідіпе ої гої! 
Поог соуегіпе 

таїпіепапсе едціртепі 


іо гетоуе едиіртепі 

іо могк Бирѕ оц ої едиір- 
тепі 

0 гирредіге едиіртепі 


о іпзіаї! едціртепі 


уоште 


ѕһиегіпе, ГогтугогК 
моодеп зпиНегте 
теїаї ѕһиНегіпе 
гоПіпо іогтѕ 
знате Югтз$ 
Зее! {гауе тя Їогтя 


гієвіпез Гог ехесціїоп ої сіуії апа 
егесНоп могкє 


оційі 
піррегѕ, сиійпе рііегѕ 
ѕсгемагіуег 


рпеицтайс зсгемдгіуєг 
согпег ѕсгемагіуег 


рать Ппе, рштЬ Боб 


ѕргеаа, Пееі ої сопѕігисііоп та- 
спіпегу : 





р 
є 


ЕЧ и 


з: 


ГЕ 
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парообразователь 
патрон сверлильный 
перфоратор механизированный 
пескогравиемойка 
пескосушилка 
пил/а 

бензомоторная ~ 

днсковая ~ 


лучковая ~ 
ручная ~ 
электрическая > 

г. для резкн бетона 
~ иожовка 
разводить —у 


пистолет 
дюбельный ~ 
монтажный ~ 
нагнетательный ~ 
строительный ~ 


пистолет-краскораспылитель 
планировщик откосов 
платформа 
— подъемника 
— мачтового подъемннка 


плашка 
винторезная ~ 
круглая ~ 
плашкоут 
плита трамбующая з 
плоскогубцы 
площадь 
- сечения 
~~ соприкосновения с грунтом 
г. фильтрующей поверхности 
плуг 
ДИСКОВЫЙ "у 
корчевальньй ~ 
многокорпусной — 
однокорпусной ~ 
тракторный ~ 
пиевмонагнетатель для подачи 
бетониой смесн 
погрузчик 
боковой — 
ВИЛОЧНЫЙ 77 
гидравлический ~ 
грейферньй ~ 
КОВШОВЫЙ ^— 
ленточный ~ 
механический — 
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ѕіеат сепегаїог 

агі, сһиск ‹ 
ромег гії 
ѕапӣ-апӣ-сгауе! маѕһег 
ѕапа агіег 


зам 
реїго! ромег за\ 
сігсшаг зам 


Уф зам 
Вап@ за\ 
еЇесігіс зам 
сопсгёе зам 
һаск зам 
{о зеё а зам 

вип, ріѕіо! 
домеі-дгіуіпє вип 
домеї-дгіуег 
ргеззиге рип 
ро\ег-аста{е@ Іазіепіпе {001 


рай" ѕргау сип 
зіоре ігіттіпе тасһіпе 


ріайогт 
НИ рІаіѓогт 
таїѓегіаіѕ саре 


+һгеааіпо діе 
Бой @е 
гоцпа діе 


зсом/ 
атріпе рае 
Паї-поѕед ріїег5 


агеа 
зесіїопа! агеа 
стоип@ сопіасі агеа 
ННегіпє зигГасе агеа 
рІоиећ 
діѕк рІоцећ 
гооїег 
тиій-Ббобот рІоџећ 
ѕіпр1е-Бойот ріоцей 
[гасюг ріоцеНн 
вип (їог деЇіуегіпр сопсгее 
$шггу} 
Ісадег 
зіде Іоайег 
іогК-ПйН Іоадег = 
һудгашіс юа4ег 
сіат-іуре Іоадег 
ѕсоор Іоайег, Іоадіпр зНоуе! 
Бей Іоадег 
ромег Іоайег, ігисК Іоайег 
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ОДНОКОВШОВЬЙ ~ 


одноковшовый перекидной г» 


скреперный ~ 

фронтальный — 

черпаковый г» 

— двухсторонней погрузки 

~ с задней разгрузкой 

~ с передней разгрузкой 
погрузчик-штабелер 


подмости 
легкне — 


подъем 
максимальный ~ 
~ груза 
подъемник 
башенный ~~ 
вильчатый г» 
гидравлический ~ 
грузовой ~ 
канатный ~ 
кресельньй ~ 
ленточный г» 
люлечный г» 
мачтовый ~ 
передвижной г» 
пневматический г» 
цепной — 
электрический г» 
~ для рабочих 
— для строительных работ 
полотно ножовочное 
полуприцеп 
понтон 
пресс 
ВИНТОВОЙ 7» 
гибочный ~ 
гидравлический ~ - 
ручной — 
приспособленне сборочно-мон- 
тажное 
прицеп 
автомобильный г» 
тракторный — 


продолжительность цикла рабо- 


ты смесителя бетона 


производительность 
«номинальная г» 
сменная ^— 
средняя ~ 
суточная г» 
часовая ~ 


м 


ѕіпр1е-бискеё Іоадег 
оуегіоадег 

зсгарег Іоадег 

ігопі-епа Іоадег 

Ісадіпе 5Поуеї, ѕсоор Іоадег 

імо-м ау Іоадег : 

оуег|оа4ег, епа Іоайег 

ігопі-епа Іоайет 


1оадег-рИег 


зсаїїоїдіпр, зіаріпе, Гаїземогк 
йебьиіу зсаНо!9 

ПИ, Поізі 
тахітит 1 
Іоаа ІїНіпе, Іоад һоіѕііпо 


Поізі, еЇеуаїог, ПН 
іомег е!еуафюг, һоіѕі іомег 
їогК їй 
Пудгаціїс Поізі 
їгеіећі һоіѕі, Ёгеісћі еіеуаїог 
горе Ноїзі 
сһаіг ШЕ 
Ьеїі еїеуаїог 
сгадіе һоіѕі 
таїегіа! ріаїїогт һоіѕі 
тобіїє Поізі 
рпеитайс Ноізі 
сһаіп Поізі 
еіесігіс ПН 
регзоппе! іоб Но! 
БаНаег’з ИН 


Ыаде 
зетіігаїег 
ропіооп 


ргез5 
зсгеху ргеѕѕ 
Бепдіпє ргеѕѕ 
Будгаціїс ргеѕѕ 
Папа ргеѕѕ 


ЛЕ 


{гаПег 
Іоггу ігайег 
ігасіог ігайег 


тіхіпе суще 


сарасНу, оціриі 
гаіед сарасНу 
оціриї рег зніїї 
ауегаєе оціриі 
дау ошрщ 
Ноигіу оціриї 
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— землеройного оборудовання 
— насоса 
просвет дорожный 
профилировщик откосов 
путеподъемник 
радиус 

~ действия 

— копания 

— поворота 

— разгрузки 
развертка 

коническая — 
цилиндрическая ~ 


разгрузчик 
вакуумный — 
рама пнльная (для распиловки 
камня) 
распределитель 
самоходный ~ 
~~ цементобетона 
~ щебня 


растворовоз 


растворомешалка 
передвижная ~ 


растворонагнетатель 


растворонасос 
пневматический "у 
плунжерный ~ с растворово- 
дом 


растворосмеситель 


расход 
— воды 
— воздуха 
— топлива 
— топлива на 100 км про- 
бега 
— топлива средний 


рашпиль 
режим работь 
напряженный ~ 
повторно-кратковременный ~ 
продолжительный ~ 
рельсорезка 
рельсосверлилка 
рельсошлифовка 
рубан/ок . 
— с двойной железкой 


г с одннарной железкой 
лезвие ~~ка 


оціриї ої еагіћ-тоуіпо едиіртепі 
ритр сарасіїу 
єгоипад сіеагапсе, гоад сіеагапсе 
зіоре ігіттег 
ігаск-ПН. 
гадіця 
орегайпе гапсе 
гайіцѕ ої сіеап-пр 
їигпіпеє гайіцѕ 
гайіцѕ ої дитр 
геатег 
фарег геатег 
суїіпдгісаї геатег 
ипіоадег 
ѕисіїоп ипіоайег 


сапа зам 


дізігірціог 
торбііе дізігірціог 
сетепі сопсгеіе дізігіриіог 
сгиѕһеа ѕіопе іѕігібиіог 
Згап5ії тогіаг ігиск 


тогіаг тіхег 
тобе тогіаг пихег 

тогіаг ритр ипії 

тогіаг ритр 
рпеиштайс тогіаг ритр 
ріипрег ритр УИ тогіаг һоѕе 


тогіаг тіхіпє таспіпе 


сопзитрйоп 
маіег сопзитрйоп 
аїг сопѕштріїоп 
ше! сопзитріїоп 
ше! сопзитрбоп рег 100 Кт 


ауегаєе ше! сопзитрноп 

газр, Ноа 
ореганпеє соп@юоп$ 

реауу ашу 

іпіегтійепі диїу 

сопііпиоцѕ гаіпе ої а таспіпе 
гай зам 
гаї! дгійіпє тасһіпе 
гаї! єгіпдіпє тасһіпе 
ріапе 

доцбіе-ігоп ріапе 

ігоп ріапе 

сиййпе топ 
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рубанок-зензубель 
рубанок-калевка 
рубанок-фальцгебель 
рубанок-фуганок 
рубанок-шерхебель 
рулетка 


рыхлитель 
фрезерный ~ (землеснаряда) 


самосвал 


сверло 
перовое ~ 
спнральное г» 
центровое г» 
сила 
~ тока 


скорость 
~ вращения 
— передвнжения 
~ передвижения без груза 
~ передвижения вперед 
— передвижения назад 
~ передвижения с грузом 
— подъема груза 
скрепер 
двухосный — 
прнцепной — 
самоходный ~ 
самоходный гусеничный г» 
самоходный колесный г» 


скрепер-волокуша 
скрепер-элеватор 


смеситель 
~ асфальтобетона 


снаряд землесосный 
многочерпаковый ~ 
одночерпаковый ~ 
плавучнй электрический — 
я с гидравлическим рыхлите- 
лем 
~ с фрезерным рыхлителем 


сопротивление качению 
средства малой механизации 


стамеска 
плоская ~~ 
угловая г» 


стан/ок 
болторезный г» 


ріапе, Бадрег ріапе 
тошаіпе ріапе 
йПізіег, габбеї ріапе 
јоіпііпе ріапе 
јаск ріапе 
теазигіпр гееі, фаре теаѕиге 
гіррег 

сиНіпо һеаа 
йррілє саг, дитр ігиск 
агі, Бі 

Паї агі] 

{ЗЕ агі 

сепіегіпр агі! 


ѕігепеїһћ 
ѕігепеіһ ої сиггепі, сиггепі 
іпіеп5іу 
зрее4 
зрее4 ої гоіабоп 
зреед ої ігаме! 
зреей ої {гауе| \ИНош Іоаа 
їогуагд зрее4 
геуегзе зреей 
зрее@ ої фгауе! міїн Іоаа 
Іоаа 1+ ѕрееа 
ѕсгарег 
імо-ахіе ѕсгарег 
риЙ-фуре ѕсгарег 
зе!-ргореПей ѕсгарег 
саіегрШаг ѕсгарег 
мПееіед ѕсгарег 


дгаріїпе ѕсгарег 
ејеуаііпе ѕсгарег 
тіхег 
аѕрһаІійс сопсгёе тіхег 
зисНоп агедрег 
ти в-БисКе{ дгедрег 
сийег-Пеад фгедрег 
Поаііпр еіесігіс ѕисііоп Фгейрег 
Пудгаціїс егоѕіоп дгейрег 


зисНоп-сиНег @гейрег, сибег- 
дгедрег 


гоПіпе гезапсе 
гісріпе, Іабоцг зауіпє Фемсез, 
1аБоцг заміпє {0015 


сНізеї 
Игтег сбізе! 
согпег сНізе! 


тасНіпе 1001 
БоН-Шгеадте тасһіпе 
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буровой — агііпе пе 
бурозаправочный ~ іасктій 
верстачньй г» для гибки ар- Бепдіпе Бепсп 
матурь 
винторезный "у зсгем-сиНйіпр тасһіпе 
гайконарезной — пив-сиййпє тасШле 
гибочный ~ Бепаіпе тасћһіпе 
деревообрабатывающий ~ уооӣ-могкіпе тасһіпе 
заточный ~» їоо1-етіпаіпс тасһіпе 
кромкозагибочный — Папріпс тасһіпе 
кромкострогальный ~ едсег 
круглопильиый ~ їаЫе зам 
лесопильный ~ їгате зам 
металлорежущий ~ теїіаї-сиййпє тасһіпе 
иастольный — Бепсһ-іуре тасћіпе #001 
обрезной ~ іїгіттіпе тасһіпе 
отрезной гу спііпр-оѓѓ тасһіпе 
приводиой ~ ромег-орегаїед тасһіпе 
резьбонакатной — Шгеад-гоййпеє тасһіпе 
резьбонарезной ~ ћгеаа-сиііпе Іаіһе 
рельсорезный — гаї-сиїїпе тасһіпе 
рельсосверлильный ~ гаії-агШіпо тасһіпе 
рельсошлифовальный ~ гаі-ргіпдіпо тасћһіпе 
ручной — Напд-орегаїед тасһіпе 
сверлильный — агііпе тасһіпе 
токарный ~ Тае 
трубогибочный ~ ріре-Бепӣіпс тасһіпе 
трубонарезной ~ ріре-һгеайіпс тасһіпе 
труборезный — ріре-сиїіпе тасћһіпе 
фальцовочный ~ ѕдиеелег, ѕдиєегіпс тасһіпе 
фланцезагибочный — Папріпе тасһіпе 
фрезерный ~ тійіпе тасһіпе, тег 
шлифовальный ~ єгіпдіпє тасбіпе, ргіпдег 
~ вращательного бурения гофагу гій 
^— для гнутья арматурной Баг Бепдіпє тасһіпе 

стали 
— для гнутья арматурных Баг Бепаег 

стержней 
— для нарезки труб ріре-синіпє тасһіпе 
~~ для резки арматурной стали геіпѓогсіпе-теѕһ сиїіпо 

тасріпе 

гу для резки арматурньх Баг сиНег 

стержней 
налаживать ~ іо ѕеі ир а тасћіпе 
обрабатывать на ~ке іо тасһіпе 
обслуживать — іо ѕегуісе а тасћһіпе 
работать на ~ке іо орегае а тасһіпе 

станция зфаНоп 
Е испытательно-прессующая ~ ргеззиге іеѕііпре ѕіаііоп 

компрессорная ~ сотргеѕѕог зфайоп 
насосная — ритріпє зфайоп 
передвижная — тоЫе ${аНоп 
стационарная ~ оп-зНе ѕабоп 
— перекачки ритріпє зфаНоп 


6-116 
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строительные машины и оборудо- 
вание для строительных площа- 
док 
струг для профилирования отко- 
сов 


сушилка дорожная 
тачка 


тележка 
грузовая — крана 
моторизованная ~ 
чеканочная — 


температура 
рабочая ~ 


теодолит 


тиски 
параллельные ~ 
слесарные ~ 
— верстачные слесарные с па- 
раллельными губками 
ток 
номинальный г» 
переменный ~ 
ПОСТОЯННЫЙ — 
трехфазный ~ 
частота ~а 
топливозаправщик 
топор 
траверса (подъемное устройство) 
трайлер 
трактор 
базовый ~ 
гусеничный ~~ 
колесный ~ 
трелевочный ~ 
— общего назначения 


трактор-погрузчик 
трактор-тягач 


трамбовка 
деревянная ручная ~ 
механизированная ~ 
пневматическая — 
решетчатая г» 
транспорт 
пневматический ~ 
транспортер 
ленточный гу 


траншеекопатель 


гидравлический — (для под- 
водных работ) 


ѕйе едціртепі 


зіоре ргадег 


гоад дгіег 
Баггом 


ігоПеу, Бозе 
ЛЬ сгаЬ 
тоќѓог-Бцие 
сашкіпе ігоПеу 


їетрегаіиге 

орегайпе іетрегаїцге 
НеодоШе 
усе 

рагаПе! уісе 

Бепсћ усе 

рагаПе! з\луе! Бепсһ усе 


сиггепі 
гаїед сиггепі 
аНегпайпь сиггепі 
дігесі сиггепі 
івгее-рразе сиггепї 
сиггепі ігедцепсу 


ҒоеПег 
ахе 


пе Беат 
їгайег 
ігасіог 
ційну ігасіог 
сгаміег ігасіог 
уНее! ігасіог 
іорріпе ігасіог 
єепегаї-ригрозе ігасіог 


Чохег ѕһоуе! 

іом ігасіог 

іатрег, зіатрег, гат 
таці 
ігор гаттег 
рпеитайс гат 
стае іатрег 


ігапзрогі 

рпеитайс сопуеутя 
сопуеуег 

сопуеуег Бей 
ігепспег, діісһег, ігепсһіпе 


тасһіпе 
јеі-асйоп ігепсһег 


з 
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длинностреловой — 
— с вертикальной рамой 
~ с ковшевой цепью 


трубоукладчик 


тягач 
двухосный ~ 
ОДНООСНЬЙ г» 
седельный ~ 
— на гусеничном ходу 


угломер 
нониусный — 

уг 

бурения 

выгрузки 

копания 

преодоления подъема (ма- 

шины) 

— резания 


— установки 
угольник 


укладчик 
пневматический — 
— асфальта 
~ бетона 


112022 


уклон 
способиость машины преодоле- 
вать — 


уплотнитель бетониой смеси 
уровень 


усилие 
напорное — (ковша) 
тяговое ~ 
максимальное тяговое — 
~~ вдавливания 


устаиовка 
буровая ~ 
быстрозамораживающая ~ 
водозаборная ~ 
водопонизительная г» 
газогенераторная ~ 


дизельная г» 
дизель-злектрическая ~ 
дозировочная ~ 


дозировочная ~» непрерыв- 
ного действия 
дробеструйная — 
дробильиая — 
дробильно-сортировочная ~ 


отада . 
уегіїса! Боот іуре ігепспег 
Іаддег аїїсһег 
ріреіауег 
їгасіог, ргіте тоуег 
бмо-ахіе ігасіог 
імо-уНееї ргіте тоуег 
ігиск ігасіог 
їгасіог 


ргоїгасіог 
уегпіег ргоігасіог 


апе1е 
апе1е ої дгіШіпе 
дізснагее апе1е 
діс еіпе апріе 
єгадеабійу 


си те апе1е 
зе то апе1е 
ігіапеіе 
ріасег 
аіг ріасег, аїг ріасіпе тасћіпе 
аѕрһаН ѕргеайег 
сопсгеіе ріасег 


стаде 
єгадеабійу 


сопсгеіе сотрасіог 
Іеуеї 


іогсе 
ромег сгоманя 
їгасіоп їогсе 
тахітит ігасііоп ѓогсе 
репегаНоп Гогсе 
зе, ріапі 
дгійпе гіс 
диїск-Їтееге ріапі 
маїег-іпіаке \/огК$ 
демаїегіпе іпзіайаноп 
каз репегаіог, ра5-репегаїїпр 
ріапі 
Ч1езе! ріапі 
діезеї-еіесігіс ріапі 
ргорогіїопіпе ріапі, Баісһіпе 
ріапі 
сопіїпцоц5 ргорогіїопіпеє 
ріапі 
зпої-Ьіазі ипй 
сгизНіпе ріапі 
госК-сгиѕһіпе апа 
ріапі 


ѕсгеепіпе 
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е 


камнедробнльная ~ 
кнслородная — 
компрессорная ~ 
копровая ~ 
корчевальная ~ 
краскораспылительная ~ 
насосная — 
осветительная ~ 


отопительиая г» 
передвижиая ~ 
пескогидравлическая ~ 


резервная ~ 

сваебойная ~ 

сварочная ~ 

силовая ~ 

смесительная — 

стационариая ~ 

сушильная — 

теплосиловая ~ 

трубосварочная ~ 

электропнтающая ~ 

электроэнергетическая ~ 

энергетическая ~ 

эиергосиловая ~ 

— для дозирования .заполни- 
телей - 

— для дозироваиня компонеи- 
тов бетонной смеси 

— для опреснеиия соленой 
воды 

— для погружения свай гидро- 

подмывом 

для подачи бетона 

для приготовлеиня горячей 

асфальто-бетоиной смесн 

для продавливания трубо- 

проводов (через насыпи) 

для термического бурения 

для укладки бетонной смеси 

для уничтожения мусора 

объемного дозирования 

пожаротушения 


1 


11111 


устройство автоматизированное 
для наклейки уплотняющих лент 


утюг дорожный 


финишер 
— с вибрациониым брусом 


— с выглаживающим брусом 
— с трамбующим брусом 


фреза: 


госК-сгиѕћіпе ріапі 
охуреп ріапі 

сотргеѕѕог ріапі 

рИе Ягіуег 

5іштр рийег 

раїпі зргауїпр тасћіпе 
ритр ріапі 

беһіпе іпзфайабоп, еһіпе 
ріапі, пећіпе едиіртепі 
Пеанпе ріапі 

тобіе ипії 

Пудгаийс саѕііпе сІеапіпе 
ріапі 

5іапдбу ріапі 
рИе-айутя едціртепі 
меіаіпе пі 

ромег ріапі 

тіхіпе ріапі 

з4аНопагу ріапі 

дгуїпе шзаПабоп 
{Негта! ромег ріапі 
ішбе-уеідіпе ріапі 
ромег-ріапі 

єЇесігіс пзфаПавоп 
ромег-ріапі 

ромег-ріапі | 
авогераіе Баісһіпе ріапі 


сопсгеїе Баїсһіпе ріапі 


заНпе маїег сопуегѕіоп ріапі, 
дезайпайоп ріапі 
рйе-дгіміпе уенйпе зе 


сопсгеѓе-ѓеедіпе едиіртепі 
һоі-тіх азрнаН ріапі 


ріре ризНег 


јеі ріегсег 

сопсгейпе ріапі 

геѓиѕе дізрозаї могК5 
уоіцтеїгіс Баісћ ріапі 
ехііпицізбіпе іпѕќаПаійоп 


ашютайс іарег 


ріапег 

йпізніпе тасһіпе, Ѓіпіѕһег 
гоай уїбгайпе апа йпіѕһіпе 
тасПіпе 
зтоо#тя Беат йпіѕһћег 
іатрег Ёіпіѕћег 
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дорожная г» 
— земснаряда 


характеристики: 
технико-эксплуатационные — 
техиические — 
эксплуатационные г» 


цемеит-пушка 
циркуль 

разметочиый ~ 
чан для варки битума 


частота 
— вращения 
~ колебаиия 


шаланда 
~ с открывающимся днищем 


шило 


ширина 
габаритная — 
~ захвата 
~ ковша 
— иожа 
— прохода 
— траков гусениц 


шланг нагнетательный 
шлямбур 
шпунтовыдергиватель 
штангенциркуль 
шуруповерт 


щит 
— с зректором 


эжектор 


экскаватор 

гидравлический ~ 

гусеннчный — 

колесный — 

МНОГОКОВШОВЬЙ г» 

ОДНОКОВШОВЬІЙ г» 
одноковшовый ПОЛНОПОВО- 
ротиый — 

роторный — 

траншейньй — 

шагающий г» 

~ на гусеиичном ходу 


— на пневмоколесном ходу 

~ одноковшовый, типа обрат- 
ная лопата 

~ одноковшовый, типа 
прямая лопата 


гоаа һаггом 
дгедєе сийег һеаа 


орегайпя сһагасіегіѕіісѕ 
ѕресійсаіопѕ, іесһпісаі даа 
регіогтапсе сһагасіегіѕіісѕ 


сетепі дип 


сотраѕѕеѕ 
діуідег5 


Ьнитеп Пеаїег 


їгедиепсу 
гофайопа! зреед 
мібгайоп {тедиепсу 


5соМ 
дитр зсом, һоррег Багее 
риск, амі 
маш 
сіеагапсе мідії 
орегайіпе ул, могКіпе мідій 
Бискеї ма 
Ыаде ма 
орегаййпе ма 
їгаск 5пое міді 
деііуегу һоѕе 
јитрег, дгій 
ѕһееі-ріІе ехігасіог 
саШрег здиаге 
ѕсгем апуег 


ѕһіеІа, рапеї, ѕсгееп 
һеадіпе тасһіпе \ИВ ап егес- 
ог агт 

ејесіог 


ехсауаііпо тасһіпе, ромег ѕһоуе! 
Пудгаціїс ехсауаюг 
сга\мег-тоище ромег зНоуе! 
уНееі-тоцпіедй ромег ѕһоуеі 
Биске{ ехсауаіог 
зпоумеї ехсауаіог 
їші-геуоїміпе ѕһоуеі 


гофагу БисКеї ехсауаіог 
їгепсһіпе тасһіпе 

маіКіпе ехсауаюг 

сгамієг  ехсауаїог, сгамег- 
тоипіед ромег зНоуе! 
мһееі-тоипіеӣ ромег ѕһоуе1 
БасКкћое, Баск ѕһоуеі 


ромег ѕһоуеі, ризН ѕһоуе1 
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экскаватор-драглайн 
экскаватор-обратная лопата 
экскаватор-отвалообразователь 
экскаватор-планировщик 
экскаватор-прямая лопата 


элеватор люлечный вертикаль- 
ный 


электробетонолом 
электровиброножиицы 


электропила 
цепная — 


электропогрузчик 


электростанция 
передвижная ~ 


электротермос для битума 


энергия 
— удара 


При выборе состава комплекса 
машин учитывайте... 
производительность машин 
технологию производства ра- 
бот 
их мииимальное количество 


Состав парка машин зависит от... 


объема работ 
эксплуатационной производи- 
тельности машин 


Тип строительных машин выби- 
райте исходя из... 
вида работ 
конструкций и веса 
рельефиых особенностей места 
строительства 
необходимости обеспечения нор- 
мального хода строительных 
работ 


Для выполнения этих работ по- 
требуется... 
грузовой транспорт 
бульдозер мощностью ... 
автокран грузоподъемностью 
з 
автосамосвал грузоподьемнос- 
тью ... Т 
экскаватор с емкостью 
ковша ... м3 
Сколько стоит машино-смена...? 
прицепного грейдера 


дгаріїпе 

Баск ѕһоуеі 

зіаскег 

5кіттег 

іогмагі 5Поуеї 
уегіїса! ігау сопуеуег 


еіесігіс сопсгеїе БгеаКег 
еіесігіс піБЫег 


еіесігіс ѕам 
сһаіп еіесігіса за\ 


еіесігіс Іоадег 


еіесігіс ромег ѕіайоп 
тобе еієсігіс ромег $фаНоп 


еіесігіс #ћегтоѕ Гог Бійштеп 


епегру, ромег 
ітрасі епегеу 


Хупеп сһооѕіпе {пе тасһіпеѕ Гог а 
отоир, іаке іпіо ассоипё... 

{һеіг сарасЙу 

Ше теёо@ ої саггуїпе оці Ше 

іо 

һеіг тіпітит питфег 
Тһе сотроѕібоп оѓ а Нееї ої 
тасһіпеѕ ерепӣѕ оп... 

ће уошше ої могк 

һе сарасійеѕ ої #һе тасһіпеѕ 


ХУпеп сһооѕіпе һе Ьиаіпе та- 
сһіпеѕ, фаКе іпіо ассоипі... 
Ше Кіпа ої јоЬ іо Бе регіогтед 
{Нет дезієп апа ме 
{Не геПеѓ ої Ше ѕіќе 


{һе песеззНу ої епѕигіпе іһе 
погта! расе ої ће сопѕігисііоп 
могК 


То сотріеіе ће могк уои мії 
пееа... 
їгеіећі уеһісіеѕ 
а... пр рийдогег 
а ігиск сгапе міїп а Што 
сарасіїу ої ... Її 
а дитр ігиск мії а Іоай-саг- 
гуте сарасНу ої ... Ї 
ап ехсауаііпе тасН те м'їН а... 
си. т Биске 
У/На{ 1$ Ше соѕі рег 5ҺІН ої...? 
а ри!-фуре этадег 


о о оавнной 


= 


2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
2. СОМЅТЕОСТІОМ МАСНІМЕВУ, МЕСНАМІ5М5 АМ” ТООІ 5 


автокрана грузоподъемностью 
5 № 


Какая заработная плата в 
день...? 
водителя автомашинь 
зкскаваторщика 


машиниста башенного крана 


Для приготовления бетона... 
установите бетономешалку 
здесь 
надо дополнительно приоб- 
рести две бетономешалки 
потребуется камнедробилка 


Какая грузоподьемность зтого 
автомобиля? 


Сколько рейсов сделал зтот води- 
тель? 


Сколько машин грунта вывезено 
сегодня? 


Какой мощности нужен бульдо- 
зер? 


Мощность зтого бульдозера не- 
достаточна 


Для выполнения этих работ 
иужна более мощная маши- 
на 


Для откачки воды установите... 
насос производительностью ... 
м? в минуту 
глубинный насос 
насос с электроприводом 


Какая норма расхода горючего 
при движении по городу и на 
трассах дальнего следования? 


На стройплощадку необходимо 
доставить цистерну дизельного 
топлива . 


Произведите осмотр машины 


Проверьте комплектность маши- 
ны 

Опробуйте машину в работе 
Принимайте машину для работы 


Очистите и смажьте машину 
после рабочей смены 
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а ігиск сгапе НВ а Што 
сарасйу ої ... # 


У/Ва+ із ... даЙу маре? 


а гіуег’ѕ 

ап ехсауайпе тасһіпе орег- 
аюг”5 

а іомег сгапе орегаїог'я 


То ргераге сопсгеќе... 
ріасе ће сопсгеїе пихег һеге 


їмо ехіга сопсгеіе тіхегѕ аге 
пеедеа 

уои мії пеей а 5іопе сгиз тя 
тасћһіпе 


У\Ћаё' Ше Іоай-саггуіпе сарасіїу 
ої ће уебісіе? 


Ном тапу ігір5 һаѕ іһе дгіуег 
таде? м 


Ном тапу ігисКіоадѕ ої ѕ0і1 һауе 
Бееп гетоуе@ іодау? 

ХУраї сарасйу БиПдогег іѕ 
пеедед? 


Тһе сарасНу ої {Не Биїі догег 15 пої 
зиїйсіепі 


А тоге ромегіці таснте 1$ 
пеедед іо саггу оці Че могКк 


То ритр Ме маег ош изе... 
а ритр \НВ а сарасНу ої ... 
си т рег тіпціє 
а меї! ритр 
ап еіесігіс ритр 


У/Па{ аге ше! сопѕитріоп гаїе5 
іп Че сйу апа оуег а Іопе 4і- 
Зфапсе? 


А ЧапК ої 4іезе! ше! 5поцід Бе 
Бгоиећі іо Че сопѕігисііоп зНе 


Ехатіпе Не тасһіпе 


Среск іһе тасһіпе Їог сот- 
ріеіепеѕѕ 

Среск іһе тасһіпе іп орегаїїоп 
Ассері {Не тасһіпе 


Сіеап ап ргеа5е фе тасһіпе 
аНег їбе уогкіпе $НШ 
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Производите, пожалуйста, 
междусмениый осмотр машины 


При междусменном осмотре ма- 
шины проверяйте... 
состояние основных узлов 
наличие топлива - 
иаличие инструмента 
работу машины на холостом 
ходу 


Испытайте машину под нагруз- 
кой 


Машину надо укомплектовать не- 
достающими деталями 


Пожалуйста, вымойте машииу 
снаружи 


Вымойте в салоие машины 
Очнстите двигатель машииы 


Эта машина проходит период 
обкатки в течение ... часов работы 


В период обкатки машина 
должна работать при ограничен- 
ных нагрузках 


У вас есть водительские права? 


Вам приходилось работать иа ма- 
шинах такого типа? 


Вы знакомы с устройством этой 
машины? 


Постояиио иаблюдайте в процес- 
се работы за состояиием машины 


При обнаружении иеполадки 
остановите машину 


Соблюдайте устаиовленный ре- 
жим смазки 


„Смазка трущнхся поверхностей... 
уменьшает потерю мощиости 
увеличивает срок службы дета- 
лей 


Для смазки узлов и деталей при- 
меняйте... 
смазочные масла 
консистентные смазки 


Консистентными смазками следу- 
ет смазывать... 
подшипиики качения 
открытые зубчатые передачи 


Ріеа5е ехатіпе {фе тасНіпе 
Беёмееп зНіїі5 


\Упеп  ехатіпіпеє #һе тасһіпе 
Бебмееп НИ $ спеск... 
Ше сопайюп ої Фе тат ипії5 
аі Шеге 15 ше! 
{һаї іћеге аге іооі5 
{Не орегаіоп ої їбе тасһіпе 
мійоці Іоаа 


Теѕі Ме тасһіпе ипӣег Іоай 


Тһе тасһіпе 5поцід Бе ргомідед 
міо а № ѕеё ої ѕраге рагіѕ 


Мазі {Пе ашютоШе, ріеаѕе 


Сеап #һе сабіпе ої Ше тасһіпе 
Сіеап Не епоте ої ће тасһіпе 


Тһе тасћіпе 1$ зи ]есе@ ќо а ігіа! 
гип ої ... Поиг$ 


Дигіпе {һе ча! гипѕ бе тасНіпе 
зпоці могк ипаег геѕігісіеа Іоаа 
сопаііопѕ 


Науе уои сої а дгіміпє Нсепсе? 


Науе уоц орегаей тасһіпеѕ ої 
біз {уре Беїоге? 


"о уои Кпо\ Пом іо орегаїе іће 
тасһіпе? 


Ѕирегуіѕе {ће тасһіпе игіпе із 
орегайоп 


Зіор Ше тасһіпе \мНеп а 
таНипсбоп іп Н5 орегайоп іѕ 
обзегуе4 


Еойом Не езіабіїзнед ргоседиге 
ої дгеазіпр 


Стеазіпє іһе іЇтісіїоп зигіасез... 
гедисе5 Ше 105$ ої ромег 
іпсгеаѕеѕ {Пе 5егуїсе Ше ої {ће 
рагіѕ 


То отеазе һе ипіїѕ апа рагіѕ 
изе... 

іцгісайіпо оЙ$ 

этеазе 


Огеазе ѕһоша Бе иѕей іо шЬг- 
саќе... Е 
гота Беагіпеѕ 
ореп реагіпе 
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Подтяните ослабленные соедине- 
ния 


Проверьте состояние... 
ремней 
тросов 
цепей · 


Сиимите негодные и устаиовите 
новые крепежные детали 


Установите, пожалуйста, машину 
на деревянные подкладки 


Проведите технический осмотр 
машины . 


Отправьте машину на 
текущий 
капитальный 


... ремонт 


Слейте из машины горючее 


Промойте... 
топлнвную систему 
систему охлаждения 


Отрегулируйте зажигаиие авто- 
машины 


Проверьте тормозиую систему 
Подкачайте, пожалуйста, балло- 


ны (автомашины) 


Проверьте рулевое управление 


Сдайте, пожалуйста, на подза- 
рядку аккумулятор 


Замените свечи зажигаиия 


Отрегулируйте карбюратор 


Тієбіеп Фе Іооѕе соппесНоп$ 


Сһеск ће сопаїноп ої Ше... 
дгіуе Бе! 
гореѕ 
спаїп5 


Ветоуе ппзегуісеабіє Газіепег5 
апа тоипі пем опеѕ 


Реазе ѕеі Ше уеһісіе цр оп 
\оодеп БоБЬѕ 


Саггу оці а іесһпіса! сһеск ої 
{пе тасһіпе 


Ѕепа Не таспіпе юг... 
а гоийпе гераіг 
ап оуегнаш 


"гаіп һе ше! гот фе фапк 


Еіизі оці... 
{Пе ше! зузіет 
{Не сооіїпе ѕуѕќет 


Аајиѕі һе уебісіе ірпійоп ѕуѕіет 


Сћһеск {пе ЬгаКке ѕуѕіет 
Ріеаѕе тНае іһе ќугеѕ 


Сһеск Не ѕіеегіпе 


Ріеазе зеп4 {пе БаНегу Юг 
теспагріпеє 


Керіасе іће зрагК-ріцр8 
Аајиѕі бе сагБигеНог 


3. ТРАНСПОРТНЫЕ 3. ТКАМ5РОКТАТІОМ 


И ПОГРУЗОЧНО- 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 


анкер ванты 


блок 
грузоподъемный ~ 
канатный ~ 

борт 
задний ~ 
— автомобиля 
~ прицепа 
закрыть ~ 
откидывать ~ 


брезент 
бункер 
затвор ~а 
очистить — 
вес 
— груза 
выгрузк/а 
— бросом 
— опрокидыванием 
— со складированием 
произвести —у 
высота 
— подъема 


~ разгрузки (опорожнения) 


габаритные размеры 
— в плане 


о» в плане слева-направо 


— в плане спереди-назад 


груз 
габаритный г» 


длинномерный ~ 
легкий — 
негабаритный ~ 


пакетироваиный г» 
пылевидный ~ 


АМР” МАТЕКІАІ5 
НАМРрИМа 


иу апсһог 


Ыоск, риПеу 
ћоіѕі риПеу, еіп Ыоск 
горе Боск 


Боага, ѕійе 
рае 
1юггу $14е 
{таЙег ѕіде 
о гаіѕе Ме 5іде 
іо дгор пе ѕіде, іо @гор #һе 
раїе, іо Іомег е 5іде 


сапуаѕ, {аграшіп 
БипКег, Ып, поррег 
Ып рае, БипКег ваќе 
{о ипіоад а БипКкег 
меїрНі 
сагро меіећі 
ипіоайіпе 
ипіоадіпе Бу Вапа 
ипіоайіпе Бу аитріпе 
ипісоадіпе \ИВ ѕіогасе 
іо ипіоаа 
ћеіећі 
гіѕе, ИН, Нотр деріһ, һоіѕі- 
ше һеіећі, һеісћі ої ПН, Што 
ћеіећї 
аитріпе Һеіећі 
оуегаЙ дітепзіоп5 
оуегаї! дітепѕіопѕ іп ріап 
міем , 
оуегаї! дітепѕіопѕ іп ріап 
уіем Іеїі-іо-гієні 
оуегаЙ дітеп5іоп5 іп ріап 
уіем ігопі-іо-Баск 


сагоо, Іоай, роодѕ 
зіапдагад 5іге Іоай, сагро міёһ- 
іп І0айіпе рацре 
Іопе 5004$ 
ВОВ сагро 
ої -сапре Іоай, оуег-5і2ей саг- 


20 
раНейігей сагео 
дизі-іуре сагро 


ПОР. Че АНА 9 
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разный (смешанный сбор- 
ный) — 
сподручный ~ 
сыпучий ~ 
тяжелый ~ 
брать ~ 
выгрузить ~ 
выровнять ~ 
высыпать ~» 
доставить о» 
зацепить ~ 
крепить — 
отодвигать ~ 
отцеплять ~ 
пакетировать — 
перемещать ~ 
ПОДВОЗИТЬ 7» 
ПОДГОТОВИТЬ "У 
поднести г» 
разгрузить ~ 
разместить ^ 
раскрепить ~ 
расстропить ~ 
сбрасывать ~ 
складировать ~ 
стропить ~ 
увязывать 7» 


укладывать — 
устанавливать ^— 


грузозахват 


канатньй ~ 
клещевой ~ 
эксцентриковый — 
электромагнитный ~ 


длина 
доска катальная 


захват 
грузоподьемньй ~ (для ка- 
менных блоков) 
~~ «волчья лапа» 
— для подъема бочек 


звено 
соединительное — 


канат 
грузовой ~ 
грузоподъемный ~ 
джутовый ~ 
компенсирующий — 
круглый ~ 
плоский — 


сепегаі сагео 


еаѕу-іо-һапаіе сагео 
Бик сагео 
һеауу-меіеһћі сагёо 

іо іаКке іп сагеро 

іо ипіоаа сагео 

іо ріасе сагео ргорегіу 
{о дитр сагро, іо етрфу сагро 
іо деіуег сагро 

їо ҺооКк сагро 

іо Газіеп сагро 

іо тоуе сагро азіде 

їо цпћоок сагро 

іо райейїе сагро 

іо тоуе сагро 

іо дейуег сагро 

іо ргераге сагео 

іо сопуеу сагео 

іо ипіоаа сагро 

іо ріасе сагєо 

іо ипіазіеп сагео 

іо ипзіїпеє сагро 

{о Фитр сагео 

іо ѕіоге саго 

їо 51іпе сагро 

іо Не ир сагро, іо Бип@е 
2004$ 

іо ріасе сагво 

іо ріасе сагро 


Іоаа НапёНп? деуісе, һоіѕіїпе 
деуісе, Һашіпе деуісе 
і Нпе 8ітеє 
і Нпе іопрѕ 
ессепігіс єтір 
йінпє таєпеї 
Іепеіћ 
маік ріапк 
єгір, єгіррег, сіатр, саїсії 
піррегѕ 


іемі5 
сап Воок 
Вок 
соппесіог, соппесііпе 
соиріїпе Інк 
горе 
оаа горе 
һоіѕііпе горе 
јше горе 
сотрепзайпя горе 
сігсиіаг сабіе 
Паё горе 


Нок, 
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проволочный — 

стальной ге 

многопрядный ~ 

запасовка ~~ов 

система запасовки ов 

прядь —а 

сращивание --а 
каитовать 


карабин 
застегивать г» 


кассет/а 
заполнять му | 
клин 
зажимной — 
выбивать — 
ослабить — 
поджимать — 


колониа транспортных средств 
кольцо 


контейнер 
загрузить г» 

коуш 
кольцо —а 

крю/к 
грузоподъемный — 
грузоподъемиый г» с караби- 
ном 
захватиые —чья с цепями 
зацепить ком 


лебедка 
лоток для строительного мусора 


обойма 
грузовая блочная г» 
подвижная блочная ~ (по- 
лиспаста) 
оборудование 
спортиое 
оснастка 
канатная ~ 
‚ канатно-блочная — 


пакет 
перевязывать ~~ 
перемещение 
— вручную 
— строительного материала 


подъемно-тран- 


переноска 
г в руках 
— на носилках 


петля 


міге горе 
(54ее!) міге горе 
8ігапд-Іаїд горе 
гееут8 
гееу по 
ѕігапа, ру 
ерійсіпє ої ѕіее міге горез 
{о їигп оуег - 
сіазр, зпар НооК, ѕргіпе Һоок 
0 іазіеп а ѕпар Поок 
ріаїе һо!йег, уегіїсаї гаск 
{о НІ іп а р!а@ Боідег 
медре, Кеу, собіег 
Байепіпе медре, сіб 
іо агіуе оці Не Кеу 
іо Іооѕеп {Не мере 
{о іећќеп ће соНег 
Іпе ої іга іс 
гіпо 
сопіаіпег 
{0 Іоай а сопіаіпег 
#һітЫе, еуеІеї 
еуе гіпо 
пок ^ 
Поок, ИНте Ноок 
ѕаїеіу Һоок 


4085 апа сһаіпѕ 
{о Боок 
міпсһ, һоіѕі 
гибЫе сһиќе 
уоке, Но!4ег 
іНбпє Боск 
ға! Боск 


Шіпе-апӣ-сопуеуіпе тасһіпеѕ 


гіє 
ќасКкіе 
ПЕЕТЕ 
раске, Бае 
{о іе ир а раске 


тоуетепї, ігапѕрогіаііоп 
һапа тоуте 
тоуетепі ої Би! аіпе гтаіегіа!ѕ, 
бий діпе таќегіаіѕ тоуіпе 
тоуетепі, ігапѕрогіаіоп 
тоуетепі Бу һапа 
тоуетепі іп Нап@-Багго\з 


Іоор 
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площадк/а 
погрузочиая — 
разгрузочная — 
подготовить ~у 


погрузка 
~ в штабели 
~ навалом 
— россыпью 
поддон 
порожиий ~ 
возвратить ~ 
собрать ~ 
подкладка 
— из досок 
— из реек 
полиспаст 


двухветьевой г» 


порожняк 
возвращаться ~~ом 


присос грузозахватньй вакуум- ' 


иый 

приспособлеиие 
такелажное — 

пробег мостового крана 

путь 
катальный — 
подкраиовый ~ 
рельсовый ~ 
транспортный ~ 

работ/а Д 
круглосуточная г» 


погрузочио-разгрузочные —ы 

подъемные —ы 

сменная — 

такелажиые —ы 

транспортные гу 
механизнрованные транс- 
портные —ы 

— иа высоте 


разгрузка 
— в отвал 


расстояние 
— перевозки груза 
— перемещения груза 
— подачи материала к рабоче- 
му месту 
измерить ~ 
расчаливание 


расчалка 
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ѕйе 
Іоадіпе ѕіїе 
ипіоайіпе ѕіїе 
іо ргераге а зНе 


ісадіпеє 
зіосКріїпе 
Биік Ісадіпеє 
Ьиїк Іоадіпе 


раНеф, рап, ігау 
етріу раНеї 
іо гешгп а раїіесі 
іо тоипі а раїіеї 
рай, єсбб 
Боага еоЬЬ 
БаНеп доб 


їаскІе (Ьіоск), риШеу Моск, 
Ыоск апа іаскіе 

їмо-рагі Іпе їасКіе 
етр#ез, етр+у ѕіоск 

іо гешгп етріу 


уасиит рай 


йе, Ижиге 
гієріпе 

Ьгідде ігауеї 

мау 
гипмау 
сгапе гипуау 
гай ігаск 
гоще 

могкК (5) 
гоипа-ће-сіоск орегаНоп, 
{\епбу-Гоиг-Ноиг ѕегуісе 
таїегіаї5 һапа1іпе 
таќегіаіѕ папдїїпе 
НИ могК 
гідріпе могк 
їгапѕрогіайоп 

теснапігед ігапѕрогіайоп 


оуегһеаа могк 

ипісадіпеє 
дитріпє (іо $рой) 

дізіапсе 
сагро ігапзрогіайоп дізіапсе 
сагсо тоуетепі дізіапсе 
птаїіегіа| сопуеуапсе @$апсе 


їо теаѕиге а фізіапсе 


ємуїпе, Бгасте 
єму, Бгасе 
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рым 
серьга 


сжим 
канатньй г» 
~ стального каната 


сигнал 
подавать — 


сигнальщик 

склад 
освободить ~ 
ОЧИСТИТЬ о» 
ПОДГОТОВИТЬ ~~ 


скоб/а: 
захватная г» 
подъемная ~ 
установить —у 


строп 
двухветьевой г» 
двухветьевой цепной ~ с 
крюками 
канатный — 
кольцевой г» 
миоговетьевой г» 


петлевой ~ 
трехветьевой ~ 
цепной ~ 
четьрехветьевой г» 
— на сжимах 


— на сплетке 
~ с карабином 
~ с коушами 
— с крюком 
заменить — 


строповк/а 
— груза 
выполнить ~у 
такелаж 
такелажник 
таль 
тар/а 
порожняя ~ 
складировать ~у 
тачк/а 
груженая ~ 
одиоколесная ~ 
грузить ~~у 
разгрузить ^-у 
траверса 
подъемная — 


сіеуіѕ 

сіеуіѕ 

єгір 
єгір, сіїр 
сабіе сіатр, сабіе сір 

віспа! 
о вірпаї 

ѕівпаі-тап 

ѕіогеһоиѕе, деро, уагеНноизе 
іо сіеаг а зфюгеноизе 
іо сіеап а 5вогепоцзе 
іо ргераге а ѕіогеһоиѕе 


сІеуіѕ 
Нпр уоке 
{о Йх а сіеуіѕ 
5іпе 
їмо-Іер $іпе 
405$ апа сһаіпѕ 


ѕіпе, горе $=1іпе 
Базкеї һіїќсһ 
Бгійіе міге горе 51іпе, шш- 
н-Іерсед зіїпе 
спокег һіісһ, епаїез5 $1іпе 
ібпгее-Іер ѕ1іпе 
сһаіп зНпя 
іоиг-Іер ѕіпе 
5іпе міїн сіатред ир епа 
іпКѕ 
5іпе мії Бга4ей епа НпК$ 
5іпе \ИВ а ѕпар һоок 
5іпе мин 4һҺітЫеѕ 
51іпе мії а һоок 
їо геріасе а $іпе 
ѕіпріпе 
сагро $їпеіпе 
іо 5іїпр 


порте 
гіррег 
Н бпе ёаскіеѕ, риПеу Моск 


сопіаїпег, раскіпе 

етріу сопіаїпег 

іо 5іоге сопіаіпег5 
мћееІ-Баггоу 

Іоадеа уПееї-Баггом 

опе-уһееі баггом 

іо Іоаӣ а мПееі-Баггом 

іо ипіоад а \Пее!-Баггом 
Пле Беат 

Вия Беат 








3. ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 95 
3. ТРАМРОВТАТЮМ АМО МАТЕВІАЕ 5 НАМОМС 


четырехветьевая — 


транспорт 
вертикальный — 
горнзоитальный ~ 


транспортировка 


устройств/о 


вакуумное грузозахватное ~ 
грузоподъемное ~ 
подъемные такелажные —а 
футляр 
ХОД 
катальный ~ 
нарастить ~ 
ОЧИСТИТЬ г 
переложить ~ 


ширина 
штабелирование 


штабель 
— из бревен 
— из досок 
— из кирпича 
уложить В ~ 


ящик 
деревяиный — 
металлический г» 
ИЗГОТОВИТЬ "у 
ОЧИСТИТЬ — 


КОМАНДЫ И ПРЕДУ- 
ПРЕЖДЕНИЯ 


Берегитесь! 

Блок плохо смазан 
Верх (ящика) 
Вира веселей! 
Вира помалу! 
Вира строп! 


Влево не поворачивать! 


Возьмите молоток и гвозди 
Вскройте этот ящик 

Вход воспрещен! 

Дайте сюда строп 
Движение запрещеио! 


Держитесь вправо! 


сгоѕѕ Баг $1іпеѕ 


їгапѕрогі 


1165, Поізі5 
сопуеуегѕ 


ігап5рогіайоп, саггіаре, сопуеу- 
іпе, ПаШаре 
деуісе, реаг, арріїапсе 
уасцит і іпе едиіртепі 
пя арріїапсе 
Ито оеаг 
саѕе, һоиѕіпе, ѕһеаіһ 


гип 
Баггом гип, гипмау 
їо Іепеіћеп а гипуау 
їо сІеаг а гипмау 
іо геріасе а гипмау 
мат 
зіаскіпе, ріййпе 
ре, зіаск 
Іов рИе 
Боаг@з зіаск 
Ьгіск ѕёаск 
іо ѕѓаск, бо ріїе 


Бох, сазе 
моодеп Бох 
теѓа! Бох 
іо тапшасшге а Бох 
іо сіеаг а Бох 


ЅІСМАІ5 АМР МАКМ- 
ІМС5 


"Рапрег 

Тһе Ыоск 15 оїїейд роогіу 
Тор 

Неауе ир спеегії у 
Неауе ир ВНапазотеу 
Неауе ир Ше $Нпя 

№ Іей ішгп 


Таке а Паттег апа зоше паі 
Ореп аі сазе 

Мо адтійапсе 

Геі иѕ һауе а 5ііпЕ 

№ ігаїйс 

Кеер іо {ће гієбі 
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Деталн поржавели 
Добавьте стропов 
Забейте этот ящик 
Закройте борт 
Запрещенная зона! 
Кабель высокого напряжеиия! 
Кладите брезеит сюда 
Крутой поворот 

Кто отводиой? 

Курить воспрещается! 
Майна! 

Майиа помалу! 
Майна строп! 


Мы не можем прииять этот 
груз в таком состоянин 


Набивай оттяжку 
Накройте брезентом 


Нам придется составить акт о не- 
. Достаче 


Начнем с этого штабеля 
Не кантовать! 


Не переворачнвать! 


Не стойте под грузом! 
Нет, не здесь 
Низ (ящика) 


Обращайтесь с этим грузом 
осторожио 


Обращаться осторожио! 
Опасио! 

Опасный перекресток! 
Откройте борт 

Отставьте этот ящик в сторону 
Переезд 

Переход здесь 

Позовнте электрика 

Поправьте строп 


Тһе рагіѕ һауе Бесоте гивіу 
Сіуе ѕоте тоге $118$ 

Май ир #һіѕ Бох 

Каіѕе Не зійде 

Ргонііед агеа 


, Ніећ іепзіоп саЫе 


Риќ Те іаграціїп Һеге 
ЗНагр Бепа 

М/о із Ше сиутап? 

Мо ѕтоКіпе 

Гомег амау 

Гомег амау һапдѕотеіу 
Гомег амау Ше 5іїпЕ 


Ме саппої ассері іһеѕе 9004$ 
іп зисі а ѕіаіе 


Но!д4 фаш Ше сиу 
Соуег \ЙН Пе іаграшіїп 


Ме ѕһа!! һауе {о дгам ир а ѕіаіе- 
тепі ої .ѕһогіабе 


Геї из Беріп міїп 41$ ѕіаск 


Поп’ ішгп оуег. Мої іо ішгп оуег. 
Тор иррегтоѕі 


РДоп'ї фигп оуег. Мої іо ішгп оуег 


Доп" ѕёапа ипдег Ше Іоаа 
Мо, пої Неге 

ВоНот 

Напаїе 1415 сагро міїп саге 


Нап е міїп саге 
Рапрег 

"Рапрегоиѕ сгоѕѕіпе 
Огор Не 5іде 

Риё {5 сазе азіде 
Сгайе сгоѕѕіпе 
Сгоѕѕ Неге 

Саі! ће еіесігісіап 
Аајиѕі ће $1іпе 
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Потрави оттяжку 
Прекратите работу 


Проход (проезд) только в одном 
направлений 


Прохода нет! 

Складьвайте брезент аккуратно 
Складьвайте зти ящики здесь 
Снимайте брезент 

Ставьте поддон здесь 

Стой! 

Стоп вирать! 

Стоянка машин запрещена 
Строп лопиул 

Стропить как следуєт! 

Тихий ход! 

Уберите поддон 

Уберите зти ящики в сторону 
Уйдите с просвета 

Зти бочки текут 

Зти ящики разбить 

Зтот ящик сломан 


Дайте сигнал о готовности к 
подъему 


Цепляйте груз к крюку крана 


Бункер следует оборудовать 
затвором 


Периодически очищайте бункер 


Отремонтируйте затвор бункера 


Транспортер оборудуйте удли- 
ненной загрузочной воронкой 


Освободите загрузочную пло- 
щадку от посторонних предметов 


Выгрузку материалов выпол- 


› ` няйте с укладкой в штабель 


Перемещение тяжелых грузов 
следует выполнять автопогруз- 
чиками 


Периодически очищайте ка- 
тальные ходы 


17-116 
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Рау амау ће сиу 
Зюр міїп Не могк 
Опе мау 


№ раѕѕасе 

Еоі4 {Пе іаграціїп пеайу 
Риї іһеѕе сазез һеге 
Таке оїї һе іаграшіїп 
Риќ бе раїіеї ћете 
Зюр 

Но!4 оп 

Мо рагкіпе Неге 

Тһе Ипа Ваз рагіед 
51іпе {һе гаї ргорегіу 
Со зіом 

Таке амау ће раНеї 
Ри #һеѕе саѕеѕ азіде 


Опдег Беіом 
Тһеѕе сазКз Ісак 


Тһеѕе саѕеѕ аге Бгокеп 
Тһіѕ сазе із Бгокеп 


Сіуе Ше зюпа! іо і Не Іоаа 


Ноок {Не Іоаа 


Тће Бипкег знош@ Бе Неа мин 
а гае 


Сіеап ће БипКег аі гериіаг 
іпіегуаіѕ 


Кераїг {Не БипКег рае 


ЕН іһе сопуеуег Бен мИН а 
Іопрег спиіе 


Сіеаг Не спагріпе р!аНогт 
Опіоайӣ апӣ з{асК ће таќегіаіѕ 


Неауу Іоадѕ ѕһошіа Бе тоуеа Бу 
огк-і фгиск$ 


С!еап е Баггом/ гипѕ аї гершаг 
іпіегуаіѕ 
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3. ТЕАМ5РОВТАТІОМ АМО МАТЕКІЛІ.5 НАМОЫМС 


Нарастите катальные ходы 


В этом месте следует пере- 
двинуть катальные ходы 


Выгружайте опрокидыванием 


Переместите, пожалуйста, 
этот груз на несколько метров 


Высота укладываемого штабеля 
не должна превышать ... м 


Установите, пожалуйста, 
автомобиль под погрузку 


Установите кран для разгрузки 
тяжелых грузов 


Закройте борт автомобиля 


Укладывайте, пожалуйста, 
подкладки под конструкции 


Отцепите груз 
Укрепите груз 


Установите поддон в рабочее 
положение 


Балки поднимайте при помощи 
траверсы 

Эту площадку следует исполь- 
зовать для складирования 


Легкие материалы следует скла- 
дировать дальше от крановых 
путей 

Тяжелые грузы располагайте 
близко к рельсовым путям 


Строительные материалы долж- 
ны быть расположены в зоне 
действия крана 


Спланируйте площадку под 
складирование материалов 


< Смените траверсу 


Поставьте, пожалуйста, еще 
одного сигнальщика 


Устанавливайте панели в кассету 


Грузите материалы автопогруз- 
чиками 


Погрузку производите с переме- 
щением погрузчика по ходу ра- 
бот 


Гепофеп ће Баггом гипѕ 


Тһе Баггом гип$ ѕһоша Бе ге- 
тоуед {гот Пеге 


Опіоад Бу дитртя 


Ріеа5е тоуе 115$ Іоай а Їем/ те- 
{тез азіде 


Тре һеісћі ої һе 5іаск5 зпоційп'ї 
ехсеей ... теігеѕ 


Ріасе Ње іоггу Юг Іоадіпе, 
ріеаѕе 


Ѕеї ир а сгапе іо ипіоай һеауу 
юа4$ 


Ваізе Ше 5іде ої Ше Іоггу 


Ріеаѕе ріасе робр5 ипдег пе 
ѕігисіигеѕ 


Опћһоок ће юа@ 

Еаѕіеп Не Іоай 

Ріасе фе раПеё іп {һе орега- 
Нопа! роѕііоп 

ПИ {ре Беатз міїв Ше һер ої а 
162 Беат 

Тһіѕ агеа знош4 Бе иѕей юг 
ѕіогаре 


ТВе Но таіегіаіѕ ѕһоша Бе 
зюгей ѓагіһег {гот һе сгапе 
гипмау 


Ріасе ће Неауу Іоадѕ пеаг пе 
сгапе гипмау 


Сопѕігисіоп таїегіаїз ѕћоша Бе 
ріасед іп {Пе сгапе’5 орегаНопа! 
топе 


І еуеї Ше агеа Гог ѕќогіпе Ше 
таїегіаїз 


Кер!асе ће ИНтя Беат 


Ріеа5е розі ап айдібопаі зіспа!- 
тап 


Ріасе іһе рапеіѕ іп іһе ріаїе Ної- 
дег 


Іоад е таїегіаіѕ Бу іогк-Іні 
ігисК5 . 


До іће ісадіпе орегайоп5 м Не 
Іоадег тоуіпе аїопе #һе јоБ 
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3. ТКАМЅРОКТАТІОМ АМО МАТЕВ!АТ.$ НАМОММС 


Опустите порожний ковш 


Эти материалы складируйте в 
штабель 


При укладке в штабель вы- 
равнивайте концы длинномерных 
грузов 


Сыпучие грузы перемещайте тач- 
ками 


Эти материалы необходимо до- 
ставить на стройплощадку 


Когда прибудут эти материалы? 
Очистите погрузочную зону 
Отодвиньте негабаритные грузы 


Кран обеспечен такелажными 
приспособлениями? 


Обеспечьте, пожалуйста, та- 
келажников траверсами, стро- 
пами с крюками, захватами 


Уложите кирпич на поддоны 
Когда закончите складирование? 


Разгрузите эту платформу 


Гомег іһе етріу Биске 
Тһеѕе таїегіаїз ѕћһошіа Бе ѕіаскеа 


Меп зіаскіпе Іопр Іоад$, Нпе ир 
#һеіг епдѕ 


Моуе БШК таіегіаіѕ іп Баггомѕ 


Тһеѕе таќегіаіѕ знош@ Бе деїіу- 
егей іо ће сопѕігисіоп $Не 


Меп аге бе таќегіаіѕ аггіуіпр? 
Сіеаг {Пе Іоайіпе агеа 
Моуе азіде Не оуег-5ігед роодз 


15 #һе сгапе едшррей мів е 
песеѕѕагу гірріпр? 


Ріеазе ріуе {пе гієрег5 НнНіпя 
Беатз, $1іпеѕ \НН һоокѕ, апд 
Бгірѕ 

Ріасе {пе Бгіск (5) оп #һе раПеіѕ 
Уһеп мії уои һауе Ёіпіѕһеа 
{һе зіогіпр орегабопѕ? 


Опіоаа Не р!аНогт 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И 
И СВАЙНЫЕ 
РАБОТЫ 


КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГРУНТОВ И ПОРОД 


ангидрит 
андезит 
базальт 
боксит 
габбро 
гипс 
глина 
жириая — 
насыпная г» 
слежавшаяся ~ 
слежавшаяся г» с при- 
месью гальки 
слежавшаяся ~ с при- 
месью гравия 
слежавшаяся ~ с при- 
месью строительиого 
мусора 
слежавшаяся ~~ с прнмесью 
щебня 
гнейс 
гранит 
грунт 
аллювиальиый ~ 
болотистый — 
водоиасыщениый ~ 
ВОДОНОСНЬЙ ~ 
вязкий ~ 


ГЛННИСТЫЙ 7» 
дреннрующий ~ 
НЛИСТЬЙ г» 
каменистый — 
меловой ~ 
налнпающий ~ 
наносный ~ 
насыпной ~ 
несвязаииый ~ 


нескальиый — 
неустойчивый ~ 
песчаный — 


4. ЕАВТНУ\УОКВК 
АМО РИЛМа 


СГАЅЅІЕІСАТІОМ ОЕ 
5011.5 АМ” ВОСК$ 


апһуагіќе 
апдеѕіќе 
Баѕаі 
Баихіќе 
варрго 


сурзит 
сіау 
їа сіау 
ійНед-ир сіау 
сотрасіед сіау 
сотрасієй сіау НН реБЫе 


сотрас{е4 сіау міїн єтауеї 


сотрасіед сіау мін 
гиБЫ$Н 


сотрасіед сіау \ИН 
сгизней ѕіопе 

бпеіѕѕ 

отапіїе 

этоип@, еагій, 5011 
айиміаї $011 
Борру вгоипі, тагѕһу 5011 
маїег-ѕаіигаіей ртоипа 
маќѓег-Беагіпе этоип@ 
Боєру 50ії, зматру 50її, 
тагѕһу 50її 
сіауеу этоипа, сіау 50її 
дгаіпіпе 5011 
зНту этоип@, тидду 5011 
ѕіопу $011 
сгеіасеоиѕ 5011 
ѕіскіпе 5011 
айиміа! $011 
НПед-ир эгоип@, тайе этоипа 
Іооѕе этоип@, соһеѕіопіеѕѕ 50й, 
ігісйюпа! $011 
з0Й, еаг 
ипзіабіе етоцпа 
запду этоипа 
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4. ЕАКТН\УОВК АМО РКО 


ПЛОТНЫЙ г» 
подстилающий ~ 
пучинистый ~» 
растительный ~ 
рыхлый — 
свеженасыпной ~ 
СВЯЗНЬЙ 7» 
скалистый ~ 
слабый ~ 
слежавшийся ~ 
сыпучий ~ 


твердый — 
трепельиый ~ 


уплотненный — 


категория га 
известняк 

крепкий, твердый — 

МЯГКИЙ ~ 

плотиый — 


кварцит 
мелкозериистый г» 
сланцеватый — 


коигломерат 
— из извержеиных пород 
— из осадочных пород 


лесс 
отвердевший — 
плотный 2» 
рыхлый ~ 
сухой — 

мел 
МЯГКИЙ — 
плотный гу 


мореиа 
~ с валунами 


мрамор 
мусор (строительный) 


песок 
сухой ~ 
~ с примесью гравия и 
гальки 
песчаник 
ГЛИНИСТЬЙ г» 


кварцитовый — 
кремнистый — 
слабый ~ 
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сотрасі егоипаӣ, йгт егоипа 
Бейгоск 
һеауіпе 5011 
уереіаЫе зоЙ 
Небі вої, Іооѕе эгоипа 
Незшу #Шед-ир этоип@ 
соһеѕіуе 5011 
госКу эгоип@ 
Іооѕе ртоип@, зоЙ втоипа 
раскей зо 
сонезіопіез5 $01, огапшаг 
5011 
$НИ 5011 
їгіроїї еагіћ, Чаютасеоиз 
501] 
сотрасіеа 50її, сопѕоііаіеа 
5011 
сІаѕѕ ої таена! 

Нтезіопе, Ііте-госк 


ћага Іітеѕіопе 

ѕоѓ Нтезюпе 

сотрасі Іітеѕіопе, депзе 
ітеѕіопе 


диагіғіќе 
йпе-ргаїпед дпагігіе 
ѕһаіу диагігіїе 


сопеїотегаіе 
ієпесиз госк сопоїотегаќе 
зедітепіагу госк  сопвіот- 
егаїе 
Іоеѕѕ, аєоіїап 50її 
һага Іоеѕѕ 
сотрасі Іоеѕѕ 
1005е 10еѕ5 Е 
агу Іоеѕѕ 


сһаік 
зоЙ спаїк 
сотрасі сһаік 


тогаїпе 
тогаїпе міїн Боцідег5 


тагЫе 
гиББіѕћ 


запа 
дгу запа 
запа м 2гауе! апа реБЫе 


запазюпе 
сіауеу ѕапӣѕіопе, агрійасеоця 
запазюпе 
диагіғііс запазюпе 
зійсеоц5 зап@$юпе 
50її запазюпе 
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пльвун 


порода 
водонасыщенная ~ 
водоносная ~ 
водоупорная ~ 


горная г» 
горная водонепроницае- 
мая ~ 

изверженная — 

коренная — 

неоднородная — 

однородная ~ 

осадочная ~ 

основная — 

перекрывающая ~ 

подстилающая — 

рыхлая ~ 

скальная ~ 
скальная водонасыщен- 


ная ~ 

почва 

примес/ь 
глинистая ~ 
загрязняющая ~ 


механическая ~ 


органическая ~ 
химическая — 
без ей 


ракушечник 
сиенит 


сланец 
битуминозный ^— 
вязкий ~ 
ГЛИНИСТЬЙ ~ 
песчанистый ~ 


солонец 
г солончак 


суглинок 
лессовидный г» 
~ с примесью шебня 


супесь 
торф 
туф 
чернозем 
щебень 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУОВК АМО РНАМС 


зоЙ Пом, диіск отоипа, 
гиппіпє огоипа 


тоск 


маќѓег-ѕаїигаіей госк 
маїег-Беагіпе госк 
маїегргоої госк, маег-гез1${- 
іпе госк 
госК 
(маїег-) ітрегуїоця госк, 
(маїег-) ітрегтеабіе госк 
ієпеоця госК 
Бейгоск 
һеќеговепеоиѕ госк 
Һоторепеоиѕ госк 
зедітепіагу госК 
Баѕіс госК 
оуегіуїпе госк 
ипдегіуїпє госк 
Іооѕе гос 
госк 
маїег-Беагіпр; госк 


5011 

айтіхіцге, адай іол 
агеШасеоиѕ адтіхіцтге 
ітригіїу 


теспапіса! адтіхійге, тесһап- 
іса! ітригіїу 
огеапіс адтіхіиге 
спетіса! ітригіїу 
ипсопіатіпаїед 
пей госк 
зуепіїе 
ѕһаіе 
Біёитіпоиѕ ѕһаіе 
ѕійску ѕһаіе 
сіау ѕһаіе 
запду ѕһаіе 


ѕойіс $011 
ѕаіпе $011, зай тагѕһ 


Іоат, Іоату $0Й 
10езз-НКе Іоат 
1юат міїһ сгиѕһеа ѕіопе 


запду зоЙ, запду Іоат 
реаї, інгі 

Е (Ю, ішіа 

Ыаск 5011 

сгиѕћеа ѕіопе 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОВК АМО РМС 


ПРОИЗВОДСТВО 
РАБОТ 


аммонит 
баба 
баланс подземных вод 
балласт 
берма 
бордюр 
борозда 
маячная ~ 
- бровка 
— котлована 
„~ насыпи 


брус охранный 
брусчатка 
бугор 
бур 
установить г» 
бурени/е 
глубина —я 
диаметр —я 
произвести — 


вал 
г насыпного грунта 


вдавливание под фун- 
даментт 
верхний растительный 
слой (почвы) 
съем верхнего растн- 
тельного слоя 


хранение верхнего рас- 


тительного слоя 
снимать — 
хранить — 


вещество взрывчатое 


взрыв 
~ на выброс 
~ на рыхление 


взрывание 
взрывать 


взрывник 

визнрование 

вод/а 
артезнанская г» 
балластная — 
грунтовая — 


ЕХЕСОТІОМ ОЕ ТНЕ 


МОКК 


аттопйе 

гат 

этоипамаег іпуепіогу 
БаПаѕі 

Бепсһ, Бегт 

Богдег 


ішггом 
тагКіпр ішггом/ 


ргом, едре 
рії едре 
етБапктен{ ейре 
гиага Беат 
рамше БіосК5 
ҺіШоск, КпоЙ, тоипа 


Боге, гії, ацрег 
{о Йх а Боге 

Богіпе, агіШіпе 
Богіпе дер 
Богіпє їатеѓег 
{о Боге, іо агі] 


Бапк, етђБапктепі 
міпдгом 


ипдегріппіпе 

іорзоїї 
зігірріпе Ше 1юрзой 
зіогіпр Ше іорбоїї 


іо ѕігір {һе іорбоїї 
{о віоге Ше 1юрзой 
ехрІоѕіуе 
ехріоѕіоп, Ыаѕі 
ехсауайпр ехріоѕіоп 
Іооѕепіпе ехріоѕіоп 
Ыаѕіпе, Игте 
{о Базѕі, іо ехріоде, їо 
Ыом ир 
ром дегтап, Ыаѕіег 
зіріїїпеє 
маїег 
агіеѕіап маїег 
БаПазі маїег 
ртонпа маїег 
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дождевая ~ 
закачиваємая — 
избыточная ~ 
минерализованная ~ 


наземная — 
поверхностная ~ 
подземная — 
подпочвенная — 
почвенная — 
пресная ~ 
соленая ~ 
чистая — 
откачивать гу 
поглощать ~у 
спускать —у 


водоотлив 
водопонижение 
водосброс 

вскрыша 

выемка (углубление) 


выемка грунта 


глубинная — 
зона выемки грунта 


выравнивание 


~ бетонных дорожных 
плит домкратами 
— поверхности грунта 


газонокосилка 
геофизические методы ис- 
следования грунтов 
глубина 
— выемки 
— выемки котлована 
— дрены 
— фундамента 
горизонт водоносный 
"грунт 
вынутый — 
естественный 7» 
неприлипающий — 
отвальный ~ 
— в основании сооруження 
— в условиях естественного 
залегання 
водопроннцаемость —а 
выпучивание —а 
давление —а 
закрепление —а 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОКК АМО РМС 


гаіп маїег, гаіпуаѕһ 
іпіесіїоп м аїег 
ехсеѕѕіуе маїег 

заНпе маїег, тіпегаї!- 
ітеа маїег 

зигіасе маїег 

зигіасе маїег 
ѕирѕигѓасе маїег 
зирзой маег 

зоЙ маег 

їте5П маг, 5мееї маїег 
зай маїег, ѕаііпе маїег 
сіеап маїег 

іо ритр оиї маїег 

їо абзогЬ маег 

іо гаш маїег 


демаїегіпєе {Ве ехсауаНоп 


демаїегіпе 

зрШмау 

ѕігірріпе 

дергеѕѕіоп, рії, гесеѕѕ, 
сш 


еагіһ ехсауайНоп, сиї, ех- 
сауаНоп, іввіпе 


деер ехсауаНоп 
ехсауаіей агеа 


ІеуеПіпе, айепте, айрп- 


тепі, з тооїпіпе 


51аб јаскіпе 


ІеуеПіпе, зтоо те 


уегое сийіег 
сеорһуѕісаі ргоѕресііпе 


дер 
аіввіпе дер 
ехсауаНоп дерій 
гаш дер 
іоипдайоп дер 


адийег, маіег-Беагіпв ргоппа 


втонпа, еагіћ, зоЙ 
ехсауаіей таіегіаі, сиї 
пашига! отоипа 
поп-$НсКу 5011 
НИ, зрой 
паига! огоипа 
ипаіѕіигБеа зоЙ 


регтеабіїйу ої з0Й 
П, зоЙ Бшеіпе 
зоЙ ргеззиге 

зоЙ 5іабійгайоп 








И О ОЧ 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОВК АМО РИЛКС 


испытание ~а 
консолидация ~а 


нехватка ~а (для засыпки 

выемок) 

откидывание —а 

плотное состояние ~а 

природная влажность —а 

резерв ^—а 

стабилизация ~а 

уплотнение —а 
естественное уплотнение —а 

вывозить (вынутый) — 

отсыпать (вьнутьй) ~ в 

отвал 

перекидывать (вынутый) — 

перемещать (вынутый) ~ 

с перекидкой 

планировать — 

разрабатывать — 

разравнивать (вынутый) — 

разрыхлять — 

увлажнять — 

уплотнять ~ 

утрамбовьвать ~ 


грязь 
самозатвердевающая ~ 


гудронирование 


дамба 

запрудная ~ 

защитная ~ 

~ против паводка 
дерев/о 

удаление г-ьев 
детонатор 

электрический г» 

— замедленного действия 


диск 
режущий ~ 
заточить ~ 
установить г» 


дорога 

внутриплощадочная ~ 
дорожная одежда (жесткая) 
дрен/а 

вертикальная г» 

горизонтальная — 

гравийная ~ 

забивная ~ 

закрытая ~ 
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ѕой іеѕі 

еагіһ сопѕоіійаііоп, $011 соп- 
зоНдаНоп 

пеі НН 


сазіїпр ої зой 
ѕ011 Игтпез$ 
паига! тоізійге ої зой 
Боггом рії 
5ої! 5іарбійгайоп 
еагіһ сотрасіїпр: 
еагіһ сопзойдайоп 
іо дізро5е ої Ше зрой 
іо аіѕроѕе оѓ ће зрой Бу 
дитріпр, іо дитр ће зрой 
іо гебапе іһе зрой 
іо тоуе е зрой мійһ ге- 
Һапаііпе 
іо ІеуеІ іһе ргоипа 
іо ехсауаїе {Не ргоип@ 
іо зргеа@ іће зрой 
іо Іооѕеп іће ргоцпд 
іо то {еп Ше зой 
іо сотрасі {ће зоЙ 
іо іатр {ће еагій, іо {атр іһе 
5оїї 
тиа 
зеії-Багдепіпе тий 


аггіпе 


етБапктепф, @іКке, дат 
геїаїпіпє дат 
діке дат 
һіеһ маг дат 


їгее 
ігее гетоуаі 


деїопаїог 
еіесігіс деїопаїог 
деау деїопаїог 
аіѕк : 
си те 415 
іо ѕһагреп а діѕК 
їо тоипі а 91$К 


гоа 
БиЙаег”$ гоад, оп-ѕійе гоаа 
гірід рауетепі 
агаіп 
сһітпеу дгаіп, агу меП 
Ногігопіа! ага 
госк-НИ агаіп 
ргеїабгісаїсй дгаїп 


сшуегь зибагаїп, соуегей агат, 
Ыта агат 
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осушительная г» 
пластмассовая г» 
трубчатая ~ 
фашинная ~ 
хворостяная ~ 
уложить ~у 


дренаж 
вертикальный — 
жердевый г» 
закрытый — 


открытый — 
трубчатый г» 
из бутового камня 
из деревянных труб 
из керамических труб 
основания 
откосов 

засыпать 2» 
забо/й 

экскаваторный — 

~ карьера 

высота ^-я (в карьере) 

грудь —я 

подошва —я 

в ~е 

подвигать — 

эксплуатнровать — 
заглаживание 

те плошадок отвала 


замен/а 
~ бура 
~ ковша 
~ отвала 
произвести ~~у 


засыпка 


11111! 


м 


впадин 
вручную 
«на глаз» 
пазух 
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„захватк/а 
разбить на ~и 


зачистк/а 
механизированная г» 
ручная — 


выполнить ~у 
зачищать 

— дно котлована 

— траншею 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. БЕАВТНУОВК АМО РИЛМС 


дгаїп Ніе, Неа агат 
ріазіїс агат 
ріре агат 
Їаррої агат 
Биѕћ агат 
іо 1ау а дгат 
дгаїпаре - 
сһітпеу агат 
іаррої дгаіпаре 
соуегей дгаїпаре, сІоѕей дгаїп- 
аре 
ореп-сиї дгатаре 
ріре @гатаре, +иБе агатаре 
гиБЫе зюпе дгаїпаре 
моодеп ріре гаіпаре 
еагіһепуаге дисЁ дгаїпаре 
ипдегдтаїпаре 
зіоре дгатаве 
{о соуег їйе дгаїпаре 


Гасе 
диаггу Гасе 
диаггу Гасе, дієріпр Гасе 
Вет ВЁ ої {асе 
могКіпр Їасе 
Гасе Базе 
аі а Гасе 
іо гип а ѓасе 
{о могК а Їасе 


ѕтооіћіпе 
ѕтооіћіпе ої зрой Бапкѕ 


геріасетепі 
теріасетепі ої а агі] 
геріасетепі ої а БисКеї 
геріасетепі ої а Біаде 
іо геріасе 
соуегіпе, Бигуїпр, #іпе, Баск 
НИ(іпе) 
ШИпо ої сауШез 
һапа #іпе 
пе “Бу еуе” 
йШпо ҺоПоҹмѕ 


рагі ої іће ѕргеай ої Ше еа И \огК 
{о діміде ке зргеад ої ће еагіһ- 
могК іпіо рагіѕ 

сіеапіпе, ігіпитіпе 
тесһапіғей сІеапіпе 
һап с!еапте, ігіппіпр Бу 
Һапа 
їо сіеап, іо ігіт 

іо сіеап 
іо сіеап Ше рії Бойот 
іо сіеап Ше іїгепсі 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТН\ОВК АМО РИЛМС 


землекоп 

земля 

земляное полотно 
зачистнть ~ 
отсыпать ~ 
разравнять ~ 
утрамбовать ^^ 


зубь/я 
запасные — 
сработавшиеся ~ 
контуры ~~ев 
сменить 7» 


иглофильтр 
кавальер 
камень бордюрный 
~~~ заподлнцо с дорожным по- 
крытием 
камень бортовой 
— заподлицо с дорожным по- 
крытием 
камера глубинная 
канав/а 
дренажная — 
проложить —у, прорыть ~у 


‚канал 
ВОДООТВОДНОЙ 7» 
капсуль-детонатор 
карта намыва 
карьер 
— инертных материалов 
разрабатывать ~ 
кирка; кирка-мотыга 
киркование 
ковш 
коллектор дренажный 
колодец 
дренажный ~ 
колышек 
контрольный — 
нивелировочный ~ 
разбивочньй г» 
т с отметкой 
ком 
разбивать — 
копание = 
— на всю глубину разработки 
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паууу, діррег 
отоипа, $01, еагіћ 
зиб-ргаде, р!аНогт 
іо сІеап а зиб-ргаде 
іо НИ а зиб-ргаде 
іо отаде а 5иб-ртаде 
іо раска зиб-ртаде, іо сотрасі 
а 5иб-ргаде 
{ее п 
зраге іееїп 
могп-оиі {ее 
їіееіһ сотюиг 
іо геріасе {ее 
меПроїпі 
еагіһћ 4ерозН$, зрой Бапк 
Кегі 
Пиз5б КегЬ 


Кегр 
Йизі КегЬ 


Іом-деріһ сһатБег 

діёсћ, ігепсһ 
агаіпаре дйсі, йНег агат 
іо сир а ігепсћһ, іо ехсауаїе а 
їгепсћ ` 


сапа! 
агаіпаре сапа! 
Ыаѕііпе сар 
дероѕійпе ѕіїе, ропӣ 
диаггу, рії 
іпегі таќегіаіѕ диаггу 
їо ехсауаїе а диаггу 
ріск, һаск, ріскахе; тайоск 
ѕсагіѓуіпе 
Биске 
соПесіог агат 


ме! 
Ыеедег ме, дгаїпаре ме! 


реє, ріскеї 
ошае реє 
єгаде зіаКе, ІеуеШіпе реє 
зіакіпе реє 
єтаде 5іаке 
сіоӣ, штр, сіштр 
іо БгеаК а сіоа 
ехсауаїіоп, йірріпе 
дієєіпе {о Ше деріћ ої ехсауа- 
Ноп 
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~ при отсутствин креплений 
~ с наличием креплений 
~ с послойной разработкой 
~ траншей вручную 
производить — 

котлован 
глубокий ~ 
отрыть ~ 


креплени /е 
деревянное ~, траншей 


траншейные —я 
распорки траншейных —й 
шпунтовое г» 
— котлована 
— стен траншеи 
подкос —й 
разобрать —я 
установить ~я 
кубатура 
~ земляных работ 


кустарник 
удаление —а 
удалить — 


кювет 
лента нивелирная 
линия реперная 


лопат/а 

дренажная — 

землеройная — 

механическая г» 
механическая ~ на автомо- 
бильном шасси 
механическая — на гусенич- 
ном ходу 
механическая, обратная — 
механическая, пневматичес- 

7 кая ~ 
механическая, поворотная — 
механическая, прямая г» 


‚ применять механическую —у 
устанавливать механическую 


ху на гусеничном ходу 
лоток 
деревянный — 
каменный — 
устраивать г» 


материалы взрывные 


маты стальные для укреплення 
грунтовых покрытий 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАЕТНМОВК АМО РИЛМС 


ехсауаНоп міїпоці ѕһогіпр 
ехсауаііоп ҹіїһ ѕһогіпе 
ехсауаНоп Бу Іауегѕ 

дієріпє ої а ігепсћ Бу һапа 
{о ехсауаїе, іо дір 


РИ, ігепсћ, АЙсВ, ехсауаНоп 
деер ехсауаНоп 
{о ехсауаіе а рії 


Ѕһогіпе, Бгасте 
рІапкіпе апа ѕігиїііпе, ігепсћ 
ЯтБегте 
їгепсћ ѕһогіпе ѕуѕіегт 
ігепсһћ Бгасеѕ 
зпееї рИтя 
ехсауаііоп ѕһогіпе 
ѕһогіпе 
Баск ргор Ў 
іо діѕтоцпі іће ѕһогіпе 
{о тоипі ће ѕһогіпе 
уоште 
еагіһуогк уоіцте, Бапк теа- 
ѕиге 
ѕһгибѕ 
ѕһгибѕ гетоуа! 
{о гетоуе {ее ѕһгиБѕ 


діїсй, ѕіде аіїсһ, соПесііпе виЧег 
Іеуеіпе {фаре 
даїшт Ііпе 


ѕһоуеі, ѕраде 
гаш ѕраде 
зраде 
ромег ѕһоуеі 
ігиск-тоцпіед ромег ѕһоуе! 


сга\ег-тоищей ромег ѕһоу- 
еї 

Баскћое, Баск @ерег. 
рпештайс ромег ѕһоуе1 


гоїайпр ромег ѕһоуе1 
{асе ромег ѕһоуеі 
{о иѕе а ромег 5Помеї 
іо топі а ромег ѕһоуе! оп 
сгамЛег ігаскѕ 
їгау, ігоцей, суще, еийег, Ните 
моойеп сһиіе 
ѕіопе вийег 
іо таке а оиНег, іо таке а 
спиіе 


ехріоѕіуе таега|$ 
зіее! Іапӣіпе таіѕ 








4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
. 4. ЕАВТНМОВК АМО РНАМС 


машина 
грунтоуплотняющая ~ 
землеройная ~ 


машинист 
машнно-смена 
машино-час 


мощение 
— блоками 
— плитами 


намыв грунта 


нарезк/а 
~ борозд 
— земляного полотна 
г сливной призмы 
произвести ~у 


насос 


настил 
дощатый ~ 
разобрать ~ 
установить ^— 


насып/ь 


автодорожная 7» 
железнодорожная ~ 
невысокая ~ 
уплотненная ~ 
фильтрующая ~ 

- высота —и 
устройство —и 


отсыпать 7» 
спланировать ^ 


нивелир 


но 
бульдозера 

грейдера 

для поверхностного рьхле- 
ния 

канавокопателя 

ковша 

плуга 

скрепера 


ах 
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„~ струга 
установить г» 


обвалование 

обкатка 

обноска 

обшивка (стенок траншей) 
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таспіпе 
5оії-сотрасіїпе тасбіпе 
еагій-томіпє тасһіпе 
орегаїог 
тасріпе-зНійї 
таспіпе-Поицг 
рисвей могк, ріїсбіпе, раміпе 
ЬосК раут8 
Нав рауіпе 
пудгашіїс ФерозНюп ої 50її, Һу- 
дгашіс пе 
сиїйпе 
їшггом сие 
виь-ргаде сиНте 
си те ап оуегіїом ргіѕт 
іо сш 


ритр 
соуегіпе, ріапКіпе, Боагӣіпе 
Боагате, ріапкіпе 
іо {аке а соуегіпе арагі 
{о шз{аП а Боагат8 
НІ, Бапк, еттбапктепі, іеггасе, 
тоипа, БапацеНе, ШИпЕ 
тоад етрапктепі 
гаЙгоаа етбапктепі 
Іом етБапктепі 
сотрасіед НИ 
ег етбапКтепі 
һеісћі оѓ етбапктепі 
етрапктепі НИ, #1 сопѕігис- 
боп 
їо Бапк, їо НИ ап етбапктепі 
іо Іеуе! ап етбапктепі 


Іемеї 


Ыаде 
Бш! аоғег Біаде 
єгадег Біаде 
зсагіїуїпр, Біайе 


айсЫте Ыаае 
Бискеё Ир 
кип сиЧег 
сиййпе ейре ої а ѕсгарег Бозі, 
сиййпр Ыайе ої а ѕсгарег Бом 
ріоцей Біаде 
іо тоипі а Ыайе 
Бапкіпр-ир 
гоШпе 
Байег Боагӣѕ, ргоШе 
ѕһееійіпе 
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объем 
~ выемки 
~ земляных работ 
огражденн/е 
временные —я 
шпунтовое — 
шпунтовое замкнутое — 


одернение 
озеленение 


окапывание: 
—- деревьев 
~ концов шпал 
оползень 
осветление воды 
основание- 


— дамбы 
— дорожного покрытия 
— дорожной одежды 


ось 
визирная г» 
центральная ~ 
— основания 
~ проезжей части 
— траншеи 

отвал (приспособление) 
г бульдозера 
~ плуга 

отвал (породы, грунта) 


высота ~а 
длина ~а 
ИДТИ В ~ 
отвод поверхностных вод 


откос 
— насыпн 
крутизна —а 
одежда ~а 
отметк/а 
высотная ~ 
высотная абсолютная — 


высотная нулевая ~~ 

высотная ~, подкранового 

рельса 

высотная ~, пола 

высотная проектная г» 

высотная ^^ репера 
координационная ~ 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАКТНУОВК АМО РИЛМС 


уоіите 
ехсауаіеа уоіите 
еагіһмогк (уоште) 


епсе, епсіоѕиге, зсгееп 
іетрогагу епсгоасһтепіѕ 
епсіозіпр зһееіпе, ѕһееі рИте 
сІоѕед ѕһееіпе 


5оддіпр, іцгіїпр 


іапазсаріпе, ріапіїпр, ігее апа 
ѕһгир ріапіїпе 


дірєіпе гоцпі ігее5 
Бапкіпє ир ої ѕІеерегѕ еп4$ 


5011 сгеер, 1апазИае, зоЙ Ир 
саг ЯсаНоп 


Базе, Баѕетепі, сиѕһіоп соигзе, 
Гооііпе, ГоипдаНоп Бей, раНеп, 
зиргисшиге 

іоипдайоп агеа ої а уке 

рауетепі Базе 

Базе, гоа@Базе, зибзігисійге 


ахіѕ, сепіге Іпе 
соПітаіоп іле 
сепіге Ііпе 
сепіге Ііпе ої а Базе 
сепіге Нпе ої а гоаа 
сепіге Іїпе ої а ігепсћ 


Ьаде 

Бийдогег Ыайе 

кип сийвег, Бгеаѕі, еагіћЬоага 
зрой БапК, зрой һеар, дізроза! 
агеа, дитр 

РеїєНі ої а зрой Бапк 

Іепеёћ ої а рой Бапк 

{о ро іо Ше дитр 


зигіасе дгатаре 


зіоре 
зіоре ої ап етБапктепі 


зіоре зіеерпез5, зоре гатр 
зіоре ргоїесіїоп 


тагК, поісћ, сһеск роіпі 
@еуаНоп, Іеуеї 
абзо!ше аНйцае, абѕоїџіе ве- 
уайоп, абѕоішіе Невы 
єгоипа ееуайоп, вгаде Іеуе! 
{ор ої а сгапе гаЙ 


Поог @еуаНоп 

дезієп @еуаНоп 

Бепсћ тагК ееуаНоп 
соогӣіпаііпе ееуаНоп 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОВК АМО РИЛМС 


красная ~ 
нулевая ~ 
рабочая ~ 
реперная ~ 
условная ~ 
фактическая ~ 
черная ~ 

~ высоты 


^ уровня 
выносить "У 


отрывка 
т грунта 
— котлована под фундамент 
„~ трубопроводных траншей 


отсыпка 
песчаная ~ 
— валами 
— в отвал 
^^ грунта 


— насыпей 
— откосов 


очистка 
— места работы 
— подошвы забоя 
— рабочего места 
— рыхлителя от корней 
— строительной площадки 


пазух/а 
^^ котлована 
засыпать ~у 


пень 
выкорчевывание пней 
выкорчевать ^— 


передвижка 
г машин и механизмов 


перемещение з 
— грунта 
— грунта бульдозером 
ге грунта скрепером 


перемычка стальная, шпунтовая 
планнровка (размещение) 
планировк/а (выравнивание) 
грубая ~ 
окончательная 7» 
предварнтельная — 


чистовая ^ насыпей 
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геа тагК 

тето тагК, сего даїцт 
могкіпе тагк 

Бепсп тагк 

геіайуе тагК 

асіца! тагк 

сепіге-іпе сгоип@ ееуаНоп 
даїшт Іемеї, Бепећ тагк, һеісћі 
тагк 

1еуе! тагК 

іо еѕїаЫіѕһ а тагК 


ехсауаііоп 
ехсауайоп 
{ооіпе ехсауаНоп 
ріреїїпе ехсауайоп 

ИШте, НИ 
запа пе 
міпдгоміпе 
рійпе, 5оі! аитріпе 
дерозійоп ої зой, Іапа НИ, 50ї! 
#іпе 
етрапктепі ИШте 
51оре Ё пр 

сІеапіпе 
сіеапіпе а јоБ ріасе 
сіеапіпе а Ѓасе Базе 
Воизекеерт8 
гетоміпе гооїѕ тот а гіррег 
сіеапіпе ир а сопѕігисііоп 5іїе, 
іоб сіеапир 


ҺоПом, роскеї, гесеѕѕ 
рії рої ом 
іо НИ ир а Бойом 


зіштр, Зи 
єтибЬіпе, иргооііпе, ѕїштріпе 
іо гетоуе а 5іштр, іо ѕїштр 
оці, іо ри а ѕїштр 
тоуетепі 
тоуетепі ої тасріпе5 


тоуетепі, һашаре, Паші 
еагіһтоуіпе 
тоуіпе 5011 Бу а рийдогег 
томіпеє 5011 Бу а зсгарег 


ѕіееІ ѕһееіріІе соНегдат 
Іауоні 


Іеуеіпе, ртадіпр: 
гоцећ Іеуеіпе, гоцећ ртайіпе 
йпізріпр єгадіпе, бпіѕћіпе 1еу- 
ето, ігіпитіпе 
ргейтіпагу Іеуеіпе, ргеіті- 
пагу ргаділе 
їгіттіпе 
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— верха земляного полотна 
— вручную 


~ «на глаз» 


— откосов насыпей 
— по заданным отметкам 


— по рейкам 


~ с засыпкой пазух 
— со срезкой 
производить ~у 


плита трамбующая 
площадка строительная 
площадь дренирования 
плуг 
ДИСКОВЫЙ м» 
поверхность 
— земли 
подушка 
полоса (зона) 
уплотняемая ~ 
призма дренажная 
приямок дренажньй 
промоина 
профилирование 
работ/а 
буровзрывные м» 
дноуглубительные ~ы 
дренажные —ы 


землечерпательные —ы 
земляные —ы 


лопатная ~ 
- нивелировочные —^ы 
осушительные лы 
свайные —ы 
скальные —ы 
скреперные —ы 
скрытые ~ы 


` 


—ы нулевого цикла 
производство работ . 
зона производства работ 
радиус 
~ поворота 
разработк/а (грунта) 
ВИД лм 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУОВК АМО РИЛМС 


ІеуеПіпє ої а ѕиБ-егайе 
тапиа! Іеуеіпе, тапиа! єтад- 
ше 

ІеуеПіпе “Бу еуе”, вгадіпе "Бу 
еуе” 

зЇоре єгадіпе 

ІеуеШіпе Бу Че ргезеї сһеск 
роіпіз, ргадіпє Бу Ше ргезе 
сһесК роіпіѕ 

этадте Бу гойѕ, 1еуеШте Бу 
гойѕ 

ІемеШіпе мій # пе ир һоПоҹѕ 
Іеуеіпе. мії сш 

{о Іеуеї, {о єгаде 


іатріпеє рае 
сопѕігисііоп 5іїе, |об ѕйе 
дгаїпаре агеа 
ріоцей 

діѕк ріоцей 
зигіасе 

єгоцпа зигіасе 


сизНюп, рад 


топе, агеа 
сотрасіед агеа 
Бапдиене 
зеераре рії 
ѕсоиг 
єгадіпе 
могК (58) 
дгійіпе апа Біазіїпр орегайопѕ 
дгедріпе 
дгаїпаре могК ($) 
агедрте 
еагіп-томіпр, ехсауаіоп, @ір- 
те, еагіһ-тоуіпе м/огКз, еагіһ- 
могк 
ѕһоуеіпе 
1еуе Шт орегаііопѕ 
дгаїпаре могК ($) 
рійпе 
гос ехсауаНоп 
ѕсгаріпе 
соуегед-ир \огК$, сопсеаіей 
могК ($) 
ргерагафогу могк 
\огК ехесиНоп 
топе ої ореганоп 


гайіцѕ 


їигп(іпе) гайіиѕ 


ехсауайоп 


теод ої ехсауайоп 











4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОВК АМО РНАМС 


глубина —и 
сечение и 
ширина —и 

разработка (грунта; способ) 
гидромеханизированная г» 
гидромониторная — = 
— вручную 


~ скрепером 
— с погрузкой 
— экскаватором 
~ экскаватором драглай- 
ном 
~ экскаватором многоков- 
шовым 


— экскаватором-обратная 
лопата 

~ экскаватором одноков- 
шовым 

~ экскаватором-прямая 
лопата 

разравнивание 
— грунта 
я грунта бульдозером 
— грунта вручную 


рама землечерпалки 
рассол 
расчистка от кустарника 
расчистка площади 
резерв 
рейк/а 
визирная г» 
нивелирная — 
нивелирная геодезическая — 
топографическая — 
установить —у по уровню 


рельеф 
~ местности 


репер 
рыхление 
— вручную 
~ горных пород 
~ горных пород в штольнях 
— грунта 
~ грунта клин-бабой 
~ грунта плотного 
— грунта скального 
~ отбойньм молотком 


8-116 


113 


деріһ ої ехсауаїїоп 
ргоШе ої ехсауаНоп 
мій ої ехсауайоп 


ехсауайоп, дірріпу 
ПудгацИс ехсауаНоп 
маїегіеніпе 
тапиа! діреіпр, ехсауаїїоп Бу 
Вапа 
зсгаріпє 
ехсауаНоп мії Іоайіпе 
ехсауаНоп 
ехсауайоп Бу а: дгакіїпе 


ехсауайоп Бу а Іаддег-іуре 
ігепспіпр тасһіпе, ехса- 
уаНоп Бу а тиі -Бискеі ехса- 
уаїог 

ехсауаНоп Бу а гав 5Помеї 


ехсауаНоп Бу а ромег 5Поуєї 


ехсауайоп Бу а іогмагі 
5Поуеї 


зргеадіпе 
5011 зргеадіпр 

рийдогіпе 
тапиа| 5011 ѕргеайіпе, зой 
зргеа@те Бу Вапа 

Таддег ої а дгедрег 

Ьгіпе 

єтиббіпє ир 

ѕЙе сіеагіпеє 

Боггом 


год, зіаїї, БаНеп 
зіећіпе Байеп, зірНі гай 
Іеуеіпр зіаїї 
єеодебіс ІеуеПіпе той 
іорортарбіс гой, ѕигуеуог”ѕ рае 
{о Кеер ће гой рішть Бу а 1еуе! 
їеггаіп 
{еггаіп, іороргарћу, Іау ої {пе 
гоп 
БепсН тагК, даїцт тагк 
гірріпе, 10озептя 
1юозептя Бу папа - 
госК гірріпе, госК Іооѕепіпр 
госк Іооѕепіпе іп айіїѕ 
5011 Іоо5епіпи 
зоЙ Іоо5епіпе Бу а гат 
Іооѕепіпе ої Игт етоипа 
госК Іооѕепіпе 
Іооѕепіпв Бу а ріск-Һаттег 


114 


— скрепером 

— с помощью взрывных работ 
— тракторным плугом 

~ тракторным рыхлителем 


рыхлить 


ряд свайный 
насадка свайного ряда 


ряд шпунтовый 
— ДВОЙНОЙ 


сва/я 

бетонная ~ 

висячая ~ 

деревянная — 
деревянная антисептирован- 
ная — 

железобетонная ~ 
железобетонная составная — 

массивная ~ 

маячная ~ 

набивная ~ 

наклонная ~ 

направляющая ~ 

несущая ~ 

отвесная — 

откосная ~ 

подкосная ~ 

полая ~ 

пробная ~ 

сборная ~ 

шпунтовая ~ Р 
шпунтовая замыкающая — 
шпунтовая коробчатая ~ 
шпунтовая плоская ~, 

башмак ^—и 

добивка ~и 

забивка —й 

завинчивание —й 

задавливание —й 
задавливание —й 
домкратом 

куст —Й 

наращивание —й 

— без оболочки 

— в оболочке 

~, забитая с подмывом 

— с уширенным основанием 

система дренажа 


скважин/а 
артезианская ~ 
безводная — 
водяная ~ 
глубокая ~ 
дренажная ~ с фильтром 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОВК АМО РИЛМС 


Іооѕепіпе Бу а зсгарег 
Іооѕепіпеє Бу Ыаѕііпе 
Іооѕепіпс Бу а ігасіог ріоцей 
Іооѕепіпе Бу а ігасіог гіррег 


іо гір, іо Іооѕеп 


рИе гом 
реадег 
рійпе, зпееё рііпе 
доцЫе ѕһееі рійпр: 
ріїе 
сопсгеїе ріїе 
ігісбіоп ріїе 
ййтбег ріїе 
ігеаїед ріїе 


геіпѓогсей сопсгее ріїе 
зертепіа! ргесазі ріїе 
зоНа рИе 
виіде ріїе, Юте рИе 
сазі-іп-ріасе ріїе 
БаНег рИе 
виїде ріїе, Кіпр рИе 
Їсад-Беагіпе рИе 
рштЬ ріїе 
Байег ріїе 
гакіпе рИе 
ҺоПоҹ ріїе 
іезі рИе 
ргесазі рйе 
зНее{ ріїе 
сІоѕег 
епсаѕей ѕһееі ріїе 
ѕігаіећі мер ѕһееі рііе 
рИе ѕһое 
рИе айег-гіуіпе 
һаттегіпе, рИе дгіміпе, рійпе 
рИе ѕсгеміпе 
рИе іаскіпр 
ріїе јаскіпе, 


рИе сІиѕіег, доїрбіп 
ріїе ѕріісіпр 
ипсазед рИе 
епсаѕей ріїе, ѕһе ре 
јеіеа рИе 
ип ріїе 

дгаїпаре ѕуѕіет 


һоіе, ме! 
агіеѕіап ме! 
маїіег-Ёгее ме! 
хмаїег ме] 
деер ме 
ег ме 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАКТНМОВК АМО РИЛМС 


проектная — 
разведочная — 
конструкция —ы 


слань 
уложить — 


слой 
выравнивающий — 


дерновой г» 

нижний — дорожного покры- 

тия 

отсыпаемый — 

подстилающий г» 

растительный — 
восстановление растительно- 
го слоя 

уплотняемый — 

~ рыхления 

— щебня (щебеночная подго- 
товка) 


сооружения дренажные 


срезать 
срезк/а 

бугров 
бульдозером 
вручную 

грейдером 

грунта 

кустарника 
растительного слоя 
выполнить —у 


111221) 


стабилизация почвы 


стенка 
подпорная ~ 
подпорная ~; насыпи 
подпорная ~, откоса 
подпорная — приямка у под- 
вального окна 
заанкеренная подпорная ~ 
шпунтовая ~ 


бетонная шпунтовая ~~ 
деревянная шпунтовая ~ 
заанкеренная шпунтовая — 
стальная шпунтовая — 


стойка крепления траншей 
сток 
дождевой ~ 
дренажный — 


8* 
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ріаппей ме! 
ехріогаїогу ме 
ме деѕівп 


соуегіпе 
{о Іау а соуегіпе 


Іауег 
Базе соигѕе, Іеуеіпе соигзе, 
гершаіпе соигзе 
уереїабіе Іауег 
Базе соигзе 


еа іп Іауег 
Базе соигзе 
{орзой 
гезіогіпє ої іорѕоїї 


сотрасіед Іауег 
Іооѕепеа Іауег 
Ьгокеп ${опе Беа 


дгаїпаре 
могк5 


їо сш 


сито, сш 
сиййпе 
Ъшдо2іпе 
тапиаі сийіпе 
сийіпе Бу етадег 
50Й сипо 
ѕһгиБѕ сиНте 
іорзої! ѕігірріпе 
іо сш 


ѕігисіцгеѕ, @гатаве 


5011 за Штаноп 


чаї! 
Бгеаѕі мії, Ьик һеаа, {асе маі 
етрапКтепі маі] 
геѓаіпіпе ма! 
агеа ма 


апсһогей геїаїпіпе маї! 
епсіозіпе ѕһееііпе, зНееНпр, 
ѕһееі рійпе 

сопсгеїе рііпе 

ійтбег ѕһееі рИте 

апсрогед ѕһееі ре ма! 

ѕіееІ ѕһееі рііпе 


ѕоіаіег 

ом, гип-оїї 
гаїпіаї! гип-оїї 
дгаїпаре е цепь агатаре 
Но\, ипдегогоцпа гип-оїї 
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поверхностный ~ 


съёмка геодезическая 
теодолит 


трамбование 
послойиое ~ 
~ механическим способом 
м пневматической трамбовкой 
— ручной трамбовкой 
трамбовка 
транше/я 
дренажная ~ 
г без крепления 
— под трубопровод 
— под фундамент 
— с креплением 
~ со шпунтовым ограждением 
вертикальные стенки ^—^и 
отрыть —ю 
труб/а 
асбестоцементная ~ 
бурильная ~ 
водоотводная ~ 
дренажная 7» 
керамическая ~ 
обсадная ~ 


башмак обсадной ~»ы 
убирать (вывозить) 
уборка разрыхленного грунта 
укатка грунта 
укладка в кучи 
укладка в штабель 
укладывать в кучи 
укладывать в штабель 


уклон 
— вверх 
— вниз 
— дренажной трубы 
— -откоса 


укрепить 


укрепление 
~~ грунта 


— откосов обсевом- 


уплотнение грунта 
— катком 
~ катком гладким 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУОВК АМО РИАМС 


оуегіапа Пом, ѕигѓасе гип-оїї, 
зигіасе маїег 
веойеійс ѕигуеу 
ігапѕії, НеобоШе 
{атріпе, гатпипе, риппіпе 
іатріпє іп 115 
тесһапіса! іатріпе 
їатріпе Бу а рпештайс гат 
іатріпє Бу а һапа гат 
фатрег 
їтепеһ 
ѕеераве ігепсПп 
ігепсћ міїпоці ѕһогіпе 
ріреїйпе ігепсһћ 
ГоипдаНоп ігепсћ 
ігепсһ уіїһ ѕһогіпе 
ігепсћ уіїһ ѕһееі рііпе 
ма15 
іо ехсауаїе а ігепсһ 
ріре А 
аѕБеѕіоѕ-сетепі ріре 
агі] ріре 
дгаїп ріре 
гаш ріре 
еагіһепмаге исі, сіау сопаиії 
БогеһоІе саѕіпе, саѕіпе, гіме 
ріре, зієе! саѕіпе 
саѕіпе 5Пое, дгіуе роіпі 
іо гетоуе 
гетоуа! ої Іооѕепей 5011 
зоЙ сотрасіїпе 
ѕіоскрііпе, рійпе, Пеарте 
рійпе, ѕїаскіпе 


" ю зіосКріїе 


іо рИе, іо ѕїаск 
єтаде, ргайіепі, зіоре 
ирмага етайіепі 
домпуага ртадіепі 
Ға] ої іһе Агат - 
зіоре вгаае 
іо зігепріреп 
зігепріпепіпе, сопѕоіїаііоп 
єтоцпд зіабійгайоп, зоЙ зіа- 
рійгайоп 
зігепріпепіпе ої 5іорез Бу зее4- 
іпе 
5оі! сотрасіїоп 
ѕой сотрасНоп Бу а сотрасіог 
зоЙ сотрасіоп Бу а ѕтооіћ- 
\рее! гоПег 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУ/ОВК АМО РИ1МС 


~ катком кулачковым 
— катком прицепным 
^ катком секционным 


~ грунтоуплотнительной ма- 
шиной 
ВЫПОЛНИТЬ ~ р 


установка 
водопонижающая г» 
землесосная г» 
насосная — 

уступ 
— для башмака обсадной ко- 
лонны 

участ/ок 
возвышенный — 
граница —ка 


фронт работ 


расширять — 


фундамент 
свайный — 
свайный висячий — 
осадка ~а 
усиление га 


ход 
азимутальный — 
задний — 


нивелирный — 
обратный г» 
передний ~ 


рабочий ~ 
на —у 
на гусеничном г»у 


на колесном геу 
работать на холостом —у 


содержать на ~у 


Цикл 
нулевой — 


цикличность 


шлак 
котельный — 


шнур 
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$0Й сотрасііоп Бу а ѕһеер'ѕ 
сої гоПег 
$0] сотрасіїоп Бу а ігаіед 
гоПеғ 
5011 сотрасіїоп Бу а зесНопа| 
гоПег 
501 сотрасііоп Бу а сотрасі- 
ше тасћіпе 
{о сотрасі ѕоії 
ипії, іпѕіаПаібоп 
демаїегіпе шз{аПаНоп 
дгейре ритр ' 
ритріпе ипії 
Бепеһ 
саѕіпе ѕһое ѕеаЁ 


ѕесііоп, рагі, 2опе, 10, ріої 
@еуа{е4 агеа 
Боцпдагу ої а ріої ої 1ап4 


зргеа@ ої уогК, зргеа@ ої асіїу- 
Шез 
іо ехрап@ іће зргеай ої могк 
іоцпдайоп 
рИез іоцпдайіоп 
Йоаїїпр рИе ГоипааНоп 
іпһегепі зе етеп 
ипдегріппіпе 
тойоп, гип 
агитий (а!) тойоп 
геуег5е тоуетепі, Баск\ага 
гиппіпе 
Ііпе ої Іеусі8, Іеуе! (пе) Ііпе 
геуегѕе тойоп, БасК\гага гиппіпе 
Їогмага тойоп, ѓогмага гип- 


піпр 

орегаїйпе гип, могКіпе ѕігоке 
оп {ће ро 

оп ігаскѕ, ігаскей, сга\мег- 
тоипіед 


оп уПее]$, мһееіей 

{о іе, іо гип іде, іо гип міїр- 

оці Іоаа 

{о Кеер іп орегайоп, іо Кеер іп 

ѕегуісе, іо Кеер оп Ше ро 
сусіе 

“тего” сусіе, зибзігисіцге апа 


иу  согатипісайоп5 соп- 
ѕігисйоп 

сусНсйу 

зіар 

Бойег $ас 

сога 
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детонирующий ~ 


огнепроводный — 
проложить г» 


шпунт (шпунтовое ограждение) 
металлнческий ~ 
плоский стальной 7» 


шпур 
штабелирование 
штабель 
штольня 


шурф 
отрыть ~ 


щель 
закрыть 7» 


ЩИПЦЫ обжимные для кап- 
сюлей-детонаторов 
щит г 

установить 7» 
злектродетонатор 


яма 
творильная ~ 
— для откачки грунтовых вод 


— для столбов 

— под опоры 
ямки для ограждения 
Перед разработкой грунт 
необходимо разрыхлить 


Какие механизмы для рыхле- 
ния грунта имеет ваша фирма? 


Какой производительности 
рыхлитель у вас есть? 


Ваш рыхлитель может раз- 
рабатывать плотные грунты? 


Какая мощность этого рыхли- 
“теля? 


За сколько машино-смен мож- 
но выполнить эту работу? 


Рыхление грунта должно 
производться участками 


Зубья в начале участка 
заглубляются 


Заглубляйте зубья в начале 
участка и поднимайте в конце 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОВК АМО РИЛМС 


детоійоп сога, деіопайпе 
зе 
заїеїу Гизе, Віскѓога шзе 
іо [ау а сога 
ѕһееі рііпе 
5Пееї ріїе5 
ѕігаісћі меб, зігаїєпі меһ 
ѕһееіріїе 
роіе 
рійпе, зіаскіпр 
рИе, ѕіаск 
адії 
роїіе, рії, Богіпе 
іо діє арії 
зіої, 511, сгаск 
іо НИ а сгаск 
сар сгітрег 


Боага, ѕсгееп, зе, риага 
{о расе а ѕћіеІ 
еіесігіс деїопаїог 
рії ч 
йте-рії, тогіаг ігоцећ 
рії їог ритріпр опі ипаег- 
отоипа маїег 
рії Гог роѕіѕ 
рії ог ѕиррогіѕ 
этаН һоіеѕ фог Ѓепсе роѕіѕ 


Веїоге ехсауаііоп Ше $011 ѕЅһоша 
Бе Іооѕепеа 


ХУраї тасћһіпеѕ ӣоеѕ уоиг гт 
һауе Гог Іооѕепіпе 50112 


Хубаї ошри{ гіррег 4оез уоиг 
Ягт һауе? 

Сап уоиг гіррег регіогт іп сот- 
расі зоЙ? 

МһаРѕ һе сарасіїу ої іһе 
гіррег? 

Ном тапу тасһіпе-ѕһііѕ Ш 
ії аКе їо ехесше іһе мог? 


Зої! гірріпе ѕһоша Бе допе Бу 
іоб зНе 5есіїоп5 


Тһе іееїп аге Іомегей аї іһе 
Беріппіпе ої {пе іоб зіїе зесНоп 


Еогсе {Не {ее іпіо Ше ргоцпа 
аї фе Беріппіпе апа гаіѕе Фет 
аї Не епа оѓ Ше зесНоп 
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4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУОВК АМО РИДМС 


Контролируйте глубину рых- 
ления в процессе всей работы 


Необходимо приобрести за- 
пасные зубья 


К рыхлителю надо нметь за- 
пасные зубья 


Не забывайте поднимать 
рыхлительные зубья при по- 
вороте 


Пернодически очищайте рыхли- 
тель от корней и грунта 


Здесь можно нспользовать 
только тракторный плуг 


Какую глубину рыхления дает 
тракторный плуг? 


У вас есть однокорпусной 
плуг для рыхления? 


Какнм плугом вы распола- 
гаете? 
Дисковым 
Корчевальным 
Многокорнусным 
Однокорпусньм 
Тракторным 


При расчистке строительной 
площадки срезайте растнтель- 
ный слой бульдозером 


Для выполнения этой работы 
мы рекомендуем применять 
более мощный бульдозер 


Эту работу может выполнить 
только квалифицнрованный 
бульдозерист 


Когда вы приступите к срез- 
ке растительного грунта? 


Для срезки растнтельного слоя 
вы можете использовать также 
грейдеры 


Грейдеры какой мощности вы 
нмеете? 


Используйте грейдер для... 
заложения резерва грунта 
отсыпки невысоких насыпей 
расчистки площадок 


Глубина срезки должна быть 
не более ... см 
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Сһеск іһе дер ої гірріпр 
дигіпр {ће орегайоп 


Ц із песеззагу іо обіаіп ѕраге 
{ее 1 


Треге ѕһоша Бе ѕраге {ее {ог 
{ће гіррег 


Кететђег ќо газе ће гірріпе 
{ееіћ ҹһеп шгите 


Сіеап ке гіррег іееіһ {гот гооЁѕ 
апа зоЙ аї гершаг іпіегуаіѕ 


Опіу а ігасіог ріоџећ сап Бе 
иѕеа һеге 


То мһаї деріһ доез һе ігасіог 
ріоцей сш? 


Ро уои һауе а зіпріе-Броййот 
ріоцећ юг гірріпе? 


Маі зогі ої рІоцећ до уоц һауе? 


Ріѕк ріоцећ 

Кооіег 

Мишіі-Бойот ріоцећ 
Ѕіпе1е-Бойот ріоцей 
Тгасіог ріоцей 


\/Веп сіеагіпе ће сопѕігисіїоп 
ѕЙе зігір Ше іорзої! мії а Би|- 
дотег 


У/е гесоттепа уоц {0 иѕе а тоге 
ромегіці бий догег Гог {ће јоБ 


Опіу а сотреїепі Би аоғег орег- 
аїог сап регѓогт #ће |об 


Меп мій уои зіагі ѕігірріпе һе 
{орзоЙ? 


Стадегз сап аїзо Бе иѕей іо ѕігір 
{ће іорбоїї 


Уа сарасіїу ргайегѕ до уоц 
һауе? 


Оѕе ће єгадег іо... 
рИе ир а зой Боггом 
таке Іом #115 
сіеаг {Не ѕііеѕ 


Тһе деріһ ої ѕігірріпо ѕһоша 
пої ехсеей ... ст 
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При срезке грейдером грунт 
укладывайте валиком вдоль 
расчищаемой полосы 


Для более производительной 
работы применяйте несколько 
грейдеров 


Более мощный грейдер пустите 
впереди для срезки дерна, а 
легкие грейдеры пойдут вслед 

за ним для перемещения грун- 
та ближе к краю площадкн 


Какие землеройные машины 
имеет ваша фирма? 


Есть ли у вас экскаватор- 
драглайн? 


Какова производительность 
машины в смену? 


Сколько стоит аренда экскава- 
тора с прямой лопатой на од- 
ну машино-смену? 


Может ли ваша фирма взять 
в аренду экскаватор-драглайн? 


Ваша фирма обеспечивает 
круглосуточную работу эк- 
скаватора? 


Для устройства выемки мы ре- 
комендуем нспользовать эк- 
скватор с обратной лопатой 


Какой производительности 

экскаватор-драглайн можно 
применить для выполнения 
данной работы? 


Можно производнть отсыпку 

насыпей с уклоном менее 1:10 
непосредственно на естествен- 
ную поверхность грунта 


При условни наличия сухого 
основания и обеспеченного 
стока отсыпайте насыпь на 
естественную грунтовую по- 
верхность 


Предварительно осушите грунт 


Необходимо удалить слой сла- 
бого грунта 


Отсыпьте слой насыпи из 
дреннрующих грунтов 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОВК АМО РИЛМС 


Ұһеп зігірріпє {һе зой ИВ а 
єтадег ріасе {Не сиё зоЙ іп міпа- 
гомѕ аіопе Ње сІеагей агеа 


зе а пштЪБег ої ргайегѕ іо таке 
ће могк тоге енісіепі 


А ромегіці вгадег 5Ноцій зітір 

іорзої! апа Бе ѓоПомеа Бу Пебі- 
ег ртайегѕ, мһісһ ѕһоша тоуе 
һе зоЙ {о һе зійде ої Һе зіїе 


Мһісһ еагіһ-тоуіпе тасһіпеѕ 
доез усиг Нгт Науе ауаНаМе? 


Ро уои Науе а дгаріїпе ехса- 
уаїог? і 


убаї 15 Ше оціриї ої ће 
тасбіпе рег $? 


Ном тисії доеѕ ії соѕі ѓо гепі 
а ризН ѕһоуеІ рег тасһіпе- 
ЗН? 


Сап уоиг йгт гепі а дгар'їпе 
ехсауаїог? 


Сап уоиг Ягт аггапре Їог {һе 
гоипд-{пе-с1осК орегаііоп ої 
{Пе ехсауаїог? 


То таке һе ехсауайоп ме ге- 
соттеп@ уои іо изе а Баск 
ѕһоуеі 


ХУбаї сарасйу  фгаріїпе ехса- 
уаїог сап Бе иѕей ѓог {һе іоб? 


А НИ мій а ргаде ої 1ез5 һап 
1:10 сап Бе тайе мійроці ѕре- 
стау ргерагіпе Ве ргоцп4 ѕиг- 
{асе 


Үои сап Я іһе етбапктепі оп 
{пе пашга! Бед ії іһе Базе іѕ 
ігу апа пе ѕигѓасе гип-оЙ 
із ргоуідеа ог 


Еігѕі агат ће ргоипа 


$ песеззагу іо гетоуе йе 
Іооѕе вгоипа 1ауег 


Маке а НИ 1ауег тот дгаїпіпр 
$0 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНМОВК АМО РИДМС 


Здесь естественный грунт 
находится в состоянии пере- 
увлажнения 


Для отсыпки высоких насыпей 
используйте скальные грунты 


Это жирная глина, возведение 
из нее насыпи не допускается 


Мы не рекомендуем вам исполь- 
зовать меловые грунты для 
устройства насыпи 


Возведение насыпей из тре- 
пельных грунтов не допускается 


Вы можете отсыпать ннжнюю 
часть насыпи только из скаль- 
ных пород 


В этом месте насыпь должна 
быть более ... метров 


Какие грунты вы планируе- 
те применить? 


Котельный шлак должен 
быть послойно уплотнен н 
иметь не более ... несгорев- 
шего угля || 


Отсыпайте насыпи преиму- 
щественно из однородных 
грунтов 


Здесь не однородные грунты 


Слои менее дренирующих 
грунтов должны иметь уклон 
от оси насыпи к краям 


Поверхность из более дрени- 
руюших грунтов должна быть 
горизонтальной 


Откосы из дренирующих грунтов 
не прикрывайте менее дрениру- 
ющими грунтами 


Этот грунт представляет собой 
естественную карьерную смесь 


Можно возводить насыпь из 
этого грунта 


Дайте, пожалуйста, указание 
экскаваторщику вести отсыпку 


Экскаваторщик должен вести 
отсыпку слоев грунта от 
краев насыпи к середине 
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Тһе паіџга! єгоппа Веге 1$ оуег- 
уеї 


Бог һіеһ #15 изе Нага госк 


Тһе сіау із ѓаї апа й сап'ї Бе 
изед іог етібапктепі # пе 


Ме доп'ї гесогатепа {Па{ уои 
изе сгеіасеоиѕ 5011 Гог іһе ет- 
Бапктепі Ёіпе 


ЕтБапктепі #Шіпе {тот ігіроїї 
еагіһ із ргорібіїед 


Уои тау опіу иѕе госк іо ИИ 
{ће Іомег рагі ої Пе етБапктепі 


Тһе етбапктепі ѕћоишіа Бе тоге 
{пап ... теігеѕ Шей һеге 


МНН вої! аге уои ріаппіпе іо 
иѕе? 


Войег зар ѕһоша Бе раскей іп 
Іауегѕ. Тһе сопіепі ої іће ипБигпі 
соа! ѕћоша пої Бе тоге ап ... 


Озе Һоторепеоиѕ зой іо Ё 


Те зой із пої поторепеоиѕ һеге 


Тһе Іауегѕ місії агат Іеѕѕ ме] 
ѕһоша һауе а зіїєбі іпсіїпе 

{гот ће НИ сепіте Ііпе їо ће 

зіде5 


Тһе ѕигѓасеѕ ої 5011 мћісһ дгаїп5 
БеНег ѕһоша Бе Ногігопіа! 


$1ореѕ ої зоЙ мрісп дгаїп5 ме] 
ѕһоша пої Бе соуегеё мій 
ѕойѕ іћаі дгаїп 1е5$ ме! 


Тһіѕ 5011 із апашга! диаггу тіх 
Тіз зой сап Бе иѕеа Гог іће Ё 


Р!еазе віуе Ше ехсауаїог орег- 
аїог іпѕігисіїопѕ іо таке Не НИ 


Тһе ехсауаїог орегаїог ѕһоша 
тоує ће 5011 Нот һе НИ ѕійеѕ 
іо ће пиа4 ої Ше НІ 
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Наносите груит равномерными 
горизонтальными слоями 


При устройстве выемок не до- 
пускайте нарушения структуры 
грунта осиования 


Для сохранения грунта экска- 
ватор не должен добирать 

.. см до проектной отметки 
котлована 


У вас есть водопонизитель- 
ная установка? 


Для разработки грунтов при 
налични грунтовых вод необ- 
ходима водопонизительная 
установка 

Здесь есть грунтовые воды? 


Начинайте разработку в местах 
с более низкими отметками 


Для осушения котлована необ- 
ходимо отрыть приямки и ус- 
тановить насосы 


Не допускайте перебора 
грунта 


Эти места необходимо запол- 
нить однородным грунтом ` 


Выемки засыпьте с уплотнением 
до состояния естественной | 
плотиости 


Места случайного перебора 
грунта в котловане запол- 
ните тощим бетоном 


Ведите разработку грунта с 
его перемещением на ... м 


Разравнивайте, пожалуйста, 
перемещенньй грунт 

Вы закончили планнровку 
насыпи? 


Надо выполнить планировку 
насыпн 


Когда вы приступите к раз- 
работке котлована? 


Котлован разрабатывайте 
вручную с подъемом грунта 
краном 


Зачистите углы и выровняйте 
дно котлована вручную 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУОВК АМО РКС 


Ріасе {ће зоЙ т еуеп һогіғопі- 
а! |ауегз 


\Пеп ехсауаїїпє ауо @іѕёџгЬ- 
іпе {ће Базе зоЙ зігисійге 


То ргоѓесі ће ѕ01 Ше ехсауаюг 
орегаюг зрошій Іеауе а ... ст 
деер 011 Іауег абоуе Ше дезієп 
ееуаНоп ої {Ве рії 


15 а демаегте іпѕіаПабоп 
ауаЙае? 


Меп ехсауайіпр маїег-Беагіпр 
5015 і'8 песеззагу Ю изе а 
демаїегіпе іпзіайайоп 


15 #һеге ртоип@ маїег Беге? 
Зіагі ехсауаїіпе аї 1о\уег Ісусі5 


То демаїег ап ехсауаНоп ії 
песеѕѕагу ію дір ме!15 апа іо ѕеі 
ир ритрз 


Ро пої іс оці іоо тисһ вой 


Ц із песеззагу іо Н!! Шезе рагіѕ 
ої е зіїе міїй поторепеоц5 зо 


ЕШ а! дергеѕѕіопѕ мії сот- 
расіпе 5011 ип уои һауе а зіаїе 
УИ {ће павга! депзйу 


ЕШ Ше рагіѕ ої {Не рії хБеге 100 
тисһ 5011 раз Бееп дис опі мійн 
1еап сопсгее 


Ехсауаїе апа тоуе ће ѕой ... т 
азіде 


Ріеазе зргеай {Не гетоуей зой 


Науе уои йпіѕһей ргадіпе һе 
НИ? 


Тһе НИ ѕһоша Бе ртадед 


Меп мії! уои зфагЁ Ше ехса- 
уайоп ої Ше рії? 

Рів Ше рії Бу Вапа, Нійіпор һе 
5011 Бу сгапе 


Сеап опі Ше согпегѕ апа тип 
ће БоНот Бу Напа 











льно вія па абы тай 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТН\УОВК АМО РИЛМС 


Грунт грузите в бадьи 


Разработка грунта выполня- 
ется с выгрузкой в отвал 


Отвал грунта производите 
в выделенных местах 


Какой категории этот грунт? 


Грунт 2-й и 3-й категорий 
разрабатывается с предва- 
рительиым рыхлением 


Сколько вы затратите дней 
на рытье котлована? 


Устройство ирригациониых 
каналов будет выполняться 
экскаваторами 


Вы знакомы с объемом работ? 


Выполните профилирование 
откосов выемки 


Разровняйте кавальеры на 
берме 


Вы выполнили планировку 
откосов и дна канала? 


При укатке грунта его необ- 
ходимо поливать водой 


Вы закончили планировку верха 
дамбы? 


Разровняйте снятый раститель- 
ный грунт на площадке резервов 


По проекту здесь канал в 
насыпной земляной подушке 


Земляная подушка отсыпается 
из резерва грунта согласно 
карты земляных работ 


Разравнивание грунта подушки 
канала выполняйте с укаткой 
н поливкой водой 


Выемки дорабатываются вруч- 
ную 

Для планировки площадей 
можно использовать скреперы 


Фирма будет производить 
отсыпку валов грейдерами 


Перекиньте грунт для зачистки 
дна выемки 
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Ісад іһе оі! іпіо {ће БисКкеЁѕ 


Ригіпе {Ве ехсауа#оп {Ве 50й іѕ 
һашеа іо дитр 


Ритр һе зоі! іп Ше айобіей 
р!асез 


\У/аЕ с!аѕѕ ої 011 1$ ЇЇ? 


С1аз$ 2 Ю 3 301 іѕ ехсауа 4 
{оре{ ег мів ргеїйтіпагу гірріпр 


Ном тапу дауѕ мій фе рії 
ехсауаНоп фаКе уои? 


Тһе іггірайіоп сапа! мії! Бе ех- 
сауайей мії ромег зВоуе!$ 


Ате уои сопуегѕапі міїп {е 
зсоре ої могКэ 


Сгаде іһе ехсауаНоп зіоре5 
Зргеа@ #һе Бепсһ зрої! БапКѕ 


Науе уои егайей {ће зіорез апі 
ІеуеПеа ће сапа! БоНот? 


\Теп сотрасіїпр 5011 #3 песез- 
ѕагу іо то еп ії 


Наме уои етайей е {юр ої {ће 
дат? 

Зргеа@ {һе гетоуей іорбоїї іп 
ће Боггом агеа 


Тће дезієт ргоуійеѕ Юг а сапа! 
іп ће Бапк Беге 


Тһе Бапк із НШеа {гот те Бог- 
гом ассогбіпо іо ће еагіпуогі 
срагі 


Зргеад {ће сапа! БапК з0й, го!- 
1іпе апа эргіпкііпр і 


Тһе си аге сіеапей оці Бу һапа 


Зсгарегз сап Бе иѕей іо етайе 
ће агеа 


Тһе ст мій! до ре міпдтоміпе 
иѕіпе єтадег5 


Моуе Ше 5011 амау іо сІеап оці 
ће БоНот ої Ме ехсауайоп 
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Когда приступит к работе 
гидромониторная установка? 


Целесообразнее вести разра- 
ботку грунта в забое с тран- 
спортировкой по лоткам 


Из намываемого грунта устран- 
вайте обвалование 


В процессе работы ведите 
наращивание трубопроводов и 
лотков на П-образных и козел- 
ковых опорах 


Обеспечьте мелкий эксплуата- 
ционный ремонт установки 


Какова производительность 
гидромониторной установки? 


Органические примеси необхо- 
димо собрать с карты намыва 


Производительность землесос- 
ных снарядов ... мЗ/час 


Чтобы выполнить эту работу 
лучше примените землесосные 
плавучие снаряды 


Вы можете взять в аренду 
землесосный снаряд? 


Выполните, пожалуйста, устрой- 
ство временного водосброса 


По техническим условиям надо 
выполнять перекладку магн- 
стральных лотков 


Установлен гидромонитор в 
забое? 


Можно приступать к установке 
гидромонитора 


Щиты и лотки изготовлены? 


Камни и корни из забоя реко- 
мендуем удалить 


Укладка грунта будет произ- 
водиться в бункеры 


Обеспечили перекладку лот- 
ков по опорам? 


Закончили первнчную обва- 
ловку? 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАКТНУОВК АМО РИАМС 


У еп мії һе БудгаиНс ріапі 
зіагі орегаНпё? 


ГЕ 5 адуізабіе Ю єхсауаїе а! һе 
Їасе, гетоуіпро Ње зоЙ иѕіпе 
Яитез 


Озе Фе һуйгашісаШу Нед зой 
Гог Бапкіпе-ир 


Ехіепа Ше ріреііпеѕ апа Нитез 
оп Бепіѕ апда ігеѕеѕ аз Ње 
могК ргоргеззез 


Маке аггапретепіѕ {ог Ше эта! 
орегаНопа|! гераігѕ ої Не ш- 
зфаЙаНоп 


\!ВаЕ 15 һе ошриё ої ре һу- 
ЧгаиНс ріапі? 


Огеапіс адпихигез ѕһоша Бе 
гетоуед тот һе дероз тр Не 


Тһе ошриё ої ће зисНоп дгейрег 
із ... си. т рі 


Тһе могк 15 Безі Фопе иѕіпе 
Поаїїпе зисіїоп @тейрегз 


Сап уоц гепі а зисіїоп агедрег? 


Рієазе аггапре юг іетрогагу 
маїег діѕсһагре 


Опаег бе іесіпіса! сопаїніоп5 
Ше тат Нитез ѕһоша Бе ге- 
Іаіа 

Науе уои зеї ир {ће һуйгашіс 
Еїапі аЁ һе Гасе? 


Уои тау зіагі зеНте ир #һе 
Һудгашіс ріапі 

Науе уои тайе Ње Боаг@$ апа 
Нитез? 


[ із гесоттепаеа Наї зюпез 
апа гоо{$ аге гетоуед гот {Не 
Гасе 


Ѕой мі Бе ріасей іп БипКегз 


Науе уои гејаід Ше Питез оп 
ѕиррогіѕ? 


Науе уои їіпіѕћед Ше ргеїіті- 
пагу БапКіпе-ир? 


г. бы ой 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. БАВТНУОВК АМО РПЛМС 


Землесосный снаряд устанав- 
ливайте в забое 


В этом месте грунт будет 
укладываться в штабель 


Вертикальная планировка 
выполняется до начала основ- 
ных земляных работ 


Баланс перемещения земляных 
масс выполняется при верти- 
кальиой планировке 


Отсыпка в планировочной 
насыпи производится слоями 


Толщина слоя отсыпки зависит 
от принятого способа уплот- 
нения грунта 


Выполняйте планировку с 
уклоном, обеспечивающим сток 
атмосферных осадков 


Уклоны спланированной поверх- 
ности проверьте нивелиром 


Проверяйте планировку укло- 
на с помощью визировочных 
отметок 


Выполняйте подсыпку под полы 


При подсыпке под полы про- 
мышленного здания мы реко- 
мендуем мехаиическое уплот- 
иение грунта 


При уплотнении катками тол- 
щина слоя не должна быть 
более ... м 


Выполните работы по отво- 
ду грунтовых вод 


Откосы должны быть спланиро- 
ваны 

Работу по укреплению откосов 
необходимо закончить до нас- 
тупления сезона дождей 


По проекту укрепление откосов 
производится посевом многолет- 
них трав 


Для производства работ необ- 
ходим бульдозер или автогрей- 
-дер 

Фирма имеет поливальную ма- 
шину? 
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Ѕеё ир Ње зисНоп дгедрег аї 
һе Гасе 


Тһе зой мій Бе ѕіоскрћїед іп 
#һіѕ агеа 


Тһе етайіпе ѕһоша Бе допе Бе- 
Ғоге ће тајог еагіһ-тоүіпе 
могк Бебіпѕ 


Ва!апсе еагіб-томіп 1$ допе 
хбпеп Ше зіїє із отадей 


Етрапктепі Ёіпр 1$ рег- 
огте@ іп 1ауегѕ 


Тһе #һіскпеѕѕ ої ће НИ Іауег 
дерепаз оп фе те#фо@ ої $0Й 
сотрасіїоп адоріед 


І еуе! ће агеа міїп а втаде іо 
епѕиге {Не дізсрагре ої аітоѕ- 
ріегіс ргесіріїабіоп 

Среск һе ргайіепі ої Бе 
ртаде@ зигіасе мб а 1еуе! 


Сһеск ке зіоре втадт8 иѕіпр 
зівнійпе тагК$ 


Ріасе #115 ог Поог5 


Ме гесоттепа тесһапіса! 50 
сотрасіїоп мћеп р1асте #115 
юг Ње Поогѕ ої іпдизігіа! 
рийдіпе5 

Мһеп зой із сотрасіей Бу гої- 
1егз {Не НИ Іауег ѕһоша пої 
ехсеед ... т 


Саггу оці Фе демаїегіпе орег- 
айоп5 
Тһе зіорез ѕһоша Бе єгадей 


Тһе зіоре сопзоїййайіоп ѕһоша 
Бе їіпіѕһеа Беѓоге Ше гаїпу ѕеа- 
ѕоп зе іп 


Ассогӣіпс іо {ће ргојесі герогі 
ће зіорез ѕһоша Бе ѕігепрїһ- 
епед Бу зеедіпе регеппіа! ргаѕѕ 


Тһе јоЬ гедиігеѕ ейһег а Би!!- 
дотег ог а пюЮг ртайег 


Роез Ше Нгт һауе а дізігіб- 
ийпє фапК? 
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Необходимо обеспечить полив- 
ку посевов 


Работь по посеву и одерновке 
откосов будут выполняться 
по графику работ 


Работы по посадке кустарников 
и деревьев будут выполняться 
по графику работ 


Укрепление откосов мощением 
следует произвести сиизу 
вверх параллельными рядами 


Бровки насыпей следует укре- 
пить щитами 


Какова высота этого откоса? 


Какой ширины выполнена на- 
сыпь? 


Когда будет выполнена работа? 


Какое количество грунта уло- 
жено сегодня? 


Сколько квадратных метров 
планировки выполнено? 


Давайте переведем бульдозер 
на тот участок 


Сколько потребуется времени 
для окончания этой работы? 


Этим механизмом невозможно 
выполнить такую работу 


Этот участок с иулевыми 
отметками 


Уплотнение грунта производнт- 
ся с помощью катков 


Каким катком (прицепным или 
самоходным) будете уплотнять 
грунт? 


Катки по типу рабочего органа 
бывают гладкие, кулачковые 
и пневмоколесные 


Каток с гладкнм вальцем при- 
меняется для поверхностного 
уплотнения 


Для хорошего размельчения 
глинистых грунтов примените 
каток с кулачковым валиком 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУОВК АМО РИАМС 


Ц із песеззагу іо таке ргомі- 
5іопѕ їог маїегіпе Ше ріапіз 


Тһе ѕІореѕ мії Бе зеедей апа 
зоддед ассогӣіпе іо ће ѕсһейше 


ЅһгиБѕ апа ігееѕ мії! Бе ріапіед 
іп ассогдапсе \уЙВ {һе ѕсһедие 


Тһе зіорез ѕһошӣ Бе рауей тот 
БоНот Ёо бор іп рагаНе! гомѕ 


Тһе НИ сгеѕіѕ зпошШа Бе зігепрір- 
епеа Бу ѕһееііпе 


Ном һірћ із һе зіоре? 
Ном міде із Ше НИ? 


У\еп мії Һе могк Бе сотріеї- 
ей? 


Ном тисі ої! Ваз Бееп ріасед 
їодау? 


Ном тисі агеа іп $4. т Ваз 
Бееп ргадеа? 


ЕеЁРз тоуе ће БиИдогег оуег 
Феге Е 


Ноу тисћ іте мії! її {аке уои 
{о бпіѕһ Ше іоб? 


Тһе јоБ сап” Бе допе Бу Ше 
тасһіпе 


Тһіѕ агеа Каз тего тагкѕ 


$011 сотрасНоп 15 допе Бу сот- 
расіог5 


Ма! гоНег (їгаїед ог зеїї-рго- 
реПей) мії уои изе Гог зой сот- 
расНоп? 


Ву Не ѓуре ої Не могКіпе һеаа 
гоПегѕ сап Бе ѕтооЁћ-ҹһее/, 
ѕһеер'ѕ ѓоої, ог рпеитайс- 
фугей гоПегѕ 


Ѕтооћ-ҹһее! сотрасіогѕ аге 
иѕей Їог ѕигѓасе сотрасіїпе 


То епзиге роой сіау дізіпіерта- 
боп изе а зНеер’з Їоої гоЙег 


Ре" 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАКТНУОВК АМО РИЛМС 


Гравийные и песчаные грунты - 
не рекомендуем уплотнять 
катком с кулачковым валиком 


Глинистые и песчаные грунты 
лучше укатывать катками на 
пневматических шинах 


Этот каток применяется толь- 
ко при окончательной укатке 


Организуйте челночный способ 
уплотнения груита самоход- 
ными катками 


Какая мощность этого трактора? 


Количество буксируемых катков 
зависит от мощности трактора 


При засыпке пазух котлована 
грунт необходимо уплотнять 


В этом случае лучше пользо- 
ваться трамбующей плитой 


Трамбующие плиты приме- 
няются в местах с узким фронтом 
работ 


Наблюдайте, пожалуйста, за 
просадкой грунта 


Планировку котлована следует 
ВЫПОЛНЯТЬ с ТОЧНОСТЬЮ ... СМ 
от заданных отметок 


Ведите наблюдение за расходом 
воды 


Здесь линейное давление на 
грунт составляет ... кг/см? без 
балласта 


С балластом линейное давление 
на грунт составляет ... кг/см? 


Какие у вас есть тяговые 
средства для работы ...? 

с одним катком 

со сцепкой по три катка 


Какова производительность 
катка в смеиу? 


Какая ширина полосы укатки? 


Сколько проходов делает каток 
до полиого уплотнения грунта? 
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Ѕһеер”ѕ Їоої гоПегз аге пої ге- 
соттепӣеа юг сотрасйпр ртауеі 
апа запду 50115 


Сіау апа запду 3013 аге Безі 
сотрасіед изіпє рпештаїіс- 
фугед гоПегѕ 


Тһіѕ уре ої гоПег 15 опіу иѕей 
юг Йпа! сотрасНоп 


Аггапее Гог ѕһие 5011 сотрас- 
Поп Бу зеН-ргореНей сотрасіогѕ 


ура! із Ше сарасіїу ої {һе ігас- 
іог? 


Тһе питБег ої дгитѕ іп МОМ 
дерепӣѕ оп ће ігасіог сарасіїу 


Сотрасі ће зоЙ мһеп Ёп іп 
е рії ҺоПо\ѕ 


Тріз із Беѕі допе иѕіпр а іатр- 
іпе ріаїе 


Татріпе р!а{ез аге иѕей іп р!асез 
мії паггом ѕійеѕ 


Сһеск юг 50і! зибз@епсе, 
р!еазе 


Тһе ехсауаноп ѕһоша Бе етадей 
Ю ап ассигасу оѓ... ст {тот Фе 
ргезе{ тагкѕ 


ОБзегуе ће маїег сопзитрйоп 


Тһе 1іпеаг $011 ргеѕѕиге мійроці 
раПазі із ... Ке/59. ст 


Тһе Ипеаг з0Й ргеззиге мій 
раПазі із ... Ке/54. ст 


Мһсһ ргіте тоуегѕ Наут пе 
ромег іо орегаќе мії ... до уои 
һауе аЁ уоиг дізрозаї? 

опе агшт 

һгее дгитз іп Їїом 


Ма іѕ Һе гоіїег опіриі рег 
ВИ 

\/Ва{ із ће сотрасіїоп мідір? 
Ном тапу раѕѕеѕ пеей 0 Бе 


тайе Бу а гоНег Ю обіаїп 1 
сотрасНоп? 
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До полного уплотнения надо 
выполнять 5 проходов катка 
по одному месту 


Каков вес катка с балластом 
и без балласта? 


Для выполнения этой работы 
нужен один крановщик и два 
землекопа 


Сколько включено землекопов 
в состав звена? 


В этом котловане землекопы 
должны вести послойную раз- 
работку 


Дно котлована необходимо за- 
ЧИСТИТЬ ` 


Грунт, оставшийся после об- 
ратной засыпки траншеи, надо 
вывезтн 


Грунт из траншеи следует 
выкидывать на обе стороны 


На этом участке траншеи вы- 
броска грунта производится на 
одну сторону 


Сколько человеко-дней по- 
требуется для разработки 
котлована? 


Производите -разрыхление 
грунта уступами на всю глу- 
бину разработки 


Разработку котлована следует 
вести сжатым фронтом 


Выделите фронт работы звену 


Сколько метров траншеи выко- 
пали сегодня землекопы? 


Сколько кубометров грунта 
вырыли землекопы? 


Какой тип крепления траншеи 
вы будете использовать? 


Здесь грунт повышенной влаж- 
ности и сыпучий, так что 
крепление должно быть сплош- 
ным 


В траншее глубиной 3—5 м 
необходимо выполнять сплош- 
ное крепление 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУОВК АМО РИАМС 


Нуе раѕѕеѕ аге пеедей іо об- 
{ат ЁШ сотрасіїоп 


Уа аге ће меієћіѕ ої Не 
гоПег мії апа м оц БаПазі? 


Тре іоб гедиігеѕ опе сгапе орег- 
аїог апа їмо паумез 


Ном тапу пау\ез аге ћеге т 
һе сгем? 


Тре паууіеѕ 5поцій до Не рії ех- 
сауайоп іп Іауег5 


Тһе рії БоНот ѕћоша Бе ігіт- 
теа 


Тһе ехсеѕѕ $011 1еМ аНег Ше 
їгепсі Баск И! Ваз Бееп сотріеі- 
еа ѕһоша Бе Вашей амау 


Зої! {гот фе ігепсһ ѕһош!а Бе 
гоп оп Бо ѕійеѕ 


А+ 1$ зесНоп ої ће ігепсі Ше 
5011 ѕһоша Бе #һгоҹп їо опе ѕіде 


Ном тапу тап-дауѕ мій! ії іаке 
уои о до Не ехсауаНоп? 


Кір Ше зо! іп Бепсһеѕ їо {һе 
Чер ої һе ехсауаііоп 


Тһе рН 5боцід Бе ехсауаїей 
мії а паггом зргеа@ ої могк 


Ѕеї Ее зргеа@ ої могК юг Ше 
{еат 

Ном тапу теїге5 ої ігепсћ рауе 
Ше паууіеѕ дие оці? 


Ном тапу сис теёгез ої зоЙ 
Вауе һе паууіеѕ йир оці? 


М/паї +уре ої ігепсһ ѕһогіпе 
аге уои боіпо Ю иѕе? 


Тһе ѕойї һеге із ехсеейіпеїу 
меі апа 1005е, 50 ії гедиігеѕ 
зпееніпе 


Іп 3—5 т деер ігепсһеѕ ѕһееі- 
ша із обіїсаїогу 





4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТН\ОВК АМО РИЛМС 


Горизонтальное крепление с 
прозорами вы можете применить 
в грунтах с естественной влаж- 
ностью 


Металлические инвентарные 
крепления прнменяйте для 
траншей площадью ... м? 


Металлические крепления 
состоят из стоек-распорок н 
инвентарных щитов 


Шпунтовое ограждение приме- 
няется для крепления грунтов, 
сильно насыщенных водой 


Грунты слабые, подверженные 
размыванию водой, следует 
обязательно укрепить 


Наиболее простой и распростра- 
ненный способ крепления — - 
стойки с подкосамн 


Стойки диаметров 12—15 см 
забивайте вдоль земляной 
стенки 


Узкий котлован можно крепить 
также, как траншей 


В глубоких котлованах крепле- 
ния делаются в соответствин с 
проектом 


Тип крепления стен траншей и 
котлованов зависит от производ- 
ственных условий и вида грунта 


Проект понижения грунтовых вод 
должен быть увязан с проектом 
производства строительиых ра- 
бот 


Для водопонижения можно при- 
менить... 
легкие иглофильтровые уста- 
новки 
водопонижающие скважины 
эжекторные иглофильтры 
самоизливающие скважины 


Оградите земляные выработки от 
притока поверхностных вод 


Выполиите до начала вскрытия 
выработки устройства для отвода 
поверхностных вод 


Продольный уклон дна кювета 
должен быть ...% 


9-116 
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Үои тау иѕе Ногігопіаї Нт- 
Бегіпр мії ѕрасеѕ Їог 5011 мір 
пафига! тоізійге 


Озе 5іапдагі теѓа! ѕһогіпе Гог 
ігепспез мій ап агеа 0ї ... $4. т 


Мекаї зреенпе сопѕіѕіѕ ої зігиіє 
апі з{апдага ѕһееіѕ 


Ѕһееі рііпе іѕ изе@ Їог маїег- 
Беагіпе 50115 


Гооѕе ртоип@ ехроѕей фо маѕћіпе- 
оці ѕһоша Бе ѕігепріһепей 


Тһе зипр!ез{ апі тоѕі мідеїу 
иѕей мау ої ѕһогіпе іѕ іо иѕе 
501 @ег$ мій Бгасе 5ігиі5 


Опуе 12—15 ст діа. 5014іег5 ` 
аіопе Не ма 


Маггом ехсауа#оп$ сап Бе ѕһогей 
НКе а ігепсһ 


Тһе деер ехсауайоп ѕһогіпс іѕ 
допе іп ассогдапсе мій {ће ргојесі 
герогі 


Тһе {уре ої ігепсһ апӣ ехсауаНоп 
ѕһогіпе дерепӣѕ оп {ће могКіпе 
сопдїйоп5 апа {ће {уре ої ѕой 


Тһе демаќѓегіпр ѕуѕіет деѕісп 
ѕһоша Бе аззостаеа ЛВ {һе ріап 
їог Фе сопзгисНоп могКк 


РДемаїегіпр сап Бе опе изтр... 
НЕБЕ меПроіпіѕ 


иппуаїегіпр һоіеѕ 
ејесіог меПроіпіє 
Поҳіпе ме $ 


Ргоїесі Ше ехсауаНоп$ {гот 
зигіасе маїег 


ЗеЁ ир Ше іпѕѓаПаііопѕ Гог ѕигѓасе 
маїег гетоуа! Беѓоге ехсауайпе 


Тһе Іопріїидіпа! діс Бойот 
стаде ѕһоша Бе ...% 
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Продольный уклон назначается 
в зависимости от поверхности 
рельефа 


Назначьте кривизну откосов кю- 
ветов в соответствии с группой 
грунтов 


Откосы канав в слабых груи- 
тах следует закрепить 


По дну канав должен быть уло- 
жен слой гравия 


Разбивка водопоннжающнх сква- 
жин производится от начала мон- 
тажа водопонижающих устано- 
вок 


В процессе бурения скважин ве- 
дите строгий контроль за верти- 
кальностью скважин 


Вы испытали фильтры? 


Фильтры, в которых наблюдает- 
ся резко замедленное поглоще- 
ние воды, надо испытать 


Основаниями для приемки водо- 
понижающих установок должны 
служить... 

внешний осмотр смонтирован- 

ной установки 

акты на скрытые работы 


результаты пробного пуска 
установки 


Какой способ установки скважин? 


Қакую конструкцию скважин вы 
намерены использовать? 


Какие отметки фильтрового зве- 
на? 


Покажите данные о пробном 
пуске 


Какие отметкн излива воды? 


Какие отметки коллектора? 


Сколько иглофильтров присоеди- 
нено к одному насосу? 


Какой тип насосного агрегата вы 
будете использовать? 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТН\УОВК АМО РИЛМС 


Тһе Іопейидіпа! ртайе із дейег- 
тіпед Бу Ше 1еггат 


"Реќегтіпе Ше ӣйсһ зіоре сигуе іп 
ассогдапсе міїр һе 5011 втоир 


Тгепсії маїз іп зоН вгоцпа 
ѕһоша Бе ѕһогед 


А ргауе! Іауег ѕһоиш!а Бе рІасей оп 
һе аіёсһ Боот 


Тһе ипмаїегіпр Поіе5 аге аід 
спі Беѓоге ће егесйоп ої һе де- 
маїегіпеє іпѕќаПаћопѕ 


Меп гіпо меїїз сопіго! {һеіг 
уегНса! розНюп ѕігісЏу 


Науе`уоц іезіед Не меЙротЁз? 


Тһе меПроіпіѕ ҹмһеге уегу $10\ 
маїег дгаміпер із Їоцпа ѕһоша Бе 
сһескед 


Тһе ассеріапсе ої Пеҹаѓегіпе 
іпѕѓаПаііопѕ ѕһои!а Бе Баѕей оп... 


ап ехіегпа! ехатіпаїоп ої Ше 
сотріеїед шз{аЙаНоп 
ассеріапсе сегИйсаез Їог соуег- 
ед-ир могКѕ 

гезціїв ої На] орегабіоп5 ої 
Ше іп5іаНаноп 


У!Па+ 15 {һе теіһоа юг шзаШте 
ме!5? 

МУбісі ме]! деѕісп аге уои боіпЕ 
10 иѕе? 


\һаё аге Ше ееуаНоп тагКз ої 
һе йег ип? 


Р1еазе ѕиртії Ње гези!4$ ої ће 
фа! орегаНоп 


У!Па{ аге Ше ееуаНоп тагКз ої 
Ше маїег оуегЙом? 


У!Па{ аге Ше ееуаНоп тагКѕ ої 
Ше соПесіог? 


Нож тапу ме!1роіпіѕ аге соппесі- 
еа їо опе ритр? 


УЋа+ буре ої ритр аге уои роіпе 
{о иѕе? 


4. ЗЕМЛЯНЫЕ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 
4. ЕАВТНУ\УОВК АМО РИЛМС 


Необходимы результаты провер- 
ки герметичности всасывающей 
системы 


Нужны результаты осветления 
откачанной воды 


Глубина понижения грунтовых 
ВОД... М 


До какой отметки понизились 
грунтовые воды? 


На какой отметке находятся 
грунтовые воды? 
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Уе пеед {Пе гези ої Ше {еѕі Гог 
ће Іеакргооѓпеѕѕ ої һе зисНоп 
ѕуѕќет 


Хе пееа {һе гези!{$ ої Ве ритрей 
маг сіагіїїсайоп іе5і5 


Тһе демаїегіпє деріһ 15 ... т 


То мпа{ тагК Баз ће сгоип@ ма- 
{ег Бееп Іомегей? 


У!Па{ із ће Іесуе! ої Ше ргоипа 
маг? 


5. КАМЕННЫЕ РА- 
БОТЫ 


анкер 
стеновой — 
^^ для крепления дверной ко- 
робки к кладке 
— для скрепления каменных 
блоков 
арка из каменной кладкн 


бадья 
балка из кирпичной кладки 


блок 

бетонный г» 
угловой бетонный — 
бетонные ^~~и с замковым 
соединением 
бетонный ~ с заполнением 
пустот пенопластом 
бетонный я» с рустованной 
лицевой гранью 

модульный ~ 

пустотелый г» 

стеновой ~ 


мелкий стеновой (для ручной 
кладки) 

фундаментиый —` еа 

— для забутки 

^^ для заполнения 

— для кладки внутренних са- 
монесущих перегородок 

борозд/а 

глубокая — 

мелкая — 

~ в кирпичной кладке 

оставить гу 

прорезать ~у 


бутовый камень 
постелистый ~, 


рваный — 
ОКОЛОТЬ ~ 
подать — 
подобрать — 
расколоть ~ 


5. МАЗОМКУ 


апсрог 
май бе 
сгатр 


сгатр 


тазопгу агсһ 
Бискеї, ші, ігоџећ 
таѕопгу Беат 


Ыоск 
саѕі ѕіопе, сопсгеіе Боск 
оНзеё Моск 
іпіегіоскіпр сопсгее Біоск5 


їоат-їШед Ыоск 
зрШ асе Ыоск 


тодціаг БиЙате ипй 
ройом Ыоск, һоПом зіопе 
Моск, Бийдіпе Ыоск, тазопгу 
Ыоск 

опе-Папа Ыоск, опе-һапа Ніе 


юипдаНоп Боск 
Баск-ир Боск 
Баск-ир Ыоск 
рагійіоп Біоск 


Гиггом, ртооуе, сһаппе! 
деер Гиггом 
зпайом Риггом 
Гиггом іп Бгіск тазопгу 
іо Іеауе а Їиггом 
о сив а Їиггом 


гиБЫе` (ѕіопе), диаггу 5іопе 
Бейдіпе гиббіе ѕіопе, БоНотіпе 
гиБЫе зюпе 
гиБЫе ѕіопе 
іо ріск гиБЫе зюпе 
іо сопуеу гиБЫе зюпе 
іо зеіесі гиБЫе зюпе 
іо сиё гиБЫе ѕіопе, Ю зрій 
тоБЫе ѕіопе 


. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
. МАЗОМВУ 


рассортировать — 
расщебенить ~ 
смочить ВОДОЙ — 
укладывать — 





. ватерпас каменщика 


верста: 
внутренняя — 
наружиая — 


вода затворения (на 1 замес) 


выступ в кирпичной кладке 
(кирпичный кронштейн) 
гнездо для укладки балки 


грань 
боковая ~ 
верхняя ~ 
лицевая — 
ложковая ~ 
НИЖНЯЯ 7» 
тычковая ~ 
~ камня 
— кирпича 
выравнивать — 
обмазывать г» 
очищать ~ 
подогнать ~ 
держатель 
долото каменщика плоское 


желоб 
установить — 


забут(ов) к/а 


— днищ силосов 
— кладки 
выложить гу 
выполнить ^у 
залить —у 
осадить гу 
проверить —у 

заделк/а 


— балочных концов 


борозд 

гнезд (в стене для укладки 

балок) 

отверстий 

со смачиванием поверхнос- 

ти кладки 

— с очисткой поверхности 
кладки 

выполннть ~у 


— 
— 


— 
— 
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іо ѕогі оці гибЫе зюпе 
{о БгеаК гиБЫе зюпе 
{о меї гибБіе зюпе 

{о зеЁ гиБЫе 5іопе 


тазоп'я |еуе! 


іппег соигзе 
ощег соигзе 


Баїснед маїег 
согреПіпе ої Бгіск5 


арегіцте 


асе, ѕіде 
ѕіде 
иррег 5іде 
асе 
ѕёгеісһег Гасе 
Беа 
Беафег Гасе 
зіопе зійде, зюпе {асе 
Ьгіск зіде, Бгісі Гасе 
іо зтооШеп а ѕіде 
{о арріу тогіаг іо а ѕійе 
{о Феап а 5іде 
іо айјиѕі а зіде 
һо!дег, тоипі 


таѕоп’ѕ Наї-епадед сһіѕе! 


ігоирії 

{о зеЁ ир а ігоџећ 
Баскіпе, Баск ИИ (іпе), НИ (іпе), 
Баскир, БасК-ир ма!11, Беагіїпе, 
НШіпе-іп могк 

НШта ої 5105 Бойотѕ 

Ьгіскмогк Баск Ё іпе 

іо Іау Баск пе 

іо таке Баск #їпе 

іо роиг Баск #іпе 

іо раск Баск И!те 

іо сһеск Баск пе 
сіоѕіпе, ѕеаііпе, Нхайоп, аНЧасН- 
тепі 

НхаНоп ої Беат епаз, 

апсбогаре 

сІоѕіпе шШггом$ 

сіозіпе арегійге5 


Беат 


созтя 

сіовіпе міїп Ме ѕигѓасе ої Не 
Бгіскуогк Беіпе меНед 
сіозіпе зіїһ Не ѕигѓасе ої ће 
Ьгісктогк Беіпе сіеапей 

{о сіо5е Р 
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зазор 
оставить г» 


закольник 

заливк/а 
~ раствора 
— швов - 
производить —у 


замес 
производить — 
заполнение 
кирпичное — фахверка 
полное — 
частичное — 
— отверстнй 
— проемов 
— пустот 
— швов 
ВЫПОЛНИТЬ ^— 


зон/а 


рабочая — 
~ армирования 
— бетонировання 

~ кладки 

— работы крана 

~~ складирования матерналов 
— хранения конструкций 
выделить гу 

оградить ~у 


известь гашеная для кладки 
камеищик 


квалифицированный — 
подручный ~а 

камень 
бутовый ~ (см. 5. бутовый 
камень) 
грубо околотый — 
забутовочный — 
замковый ~ 


клинчатый — 
постелистый ~ 
природный — 
ПЯТОВЬЙ 7» 

рваный — 
рустованиый ~ 
связывающий — 
скользящий ^— 
соединительный г» 
тесаный — 

угловой тычковый — 
— внутренней версты 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМКУ 


бар, сіеагапсе, ѕрасе, Їтее р!ау 
іо Іеауе а рар 


ахһаттег, ахе Ваттег 
этоиНп8, роигте оуег 
єтоціїпр 
роигіпе ої јоіпіѕ 
їо ргоші, іо роиг 
раїсі, тіх 
іо Бай 
пе, #1, іпіййіпе 
іпййіпе тазопгу, порте 
ШИ Нав 
рагНа! ИИте 
вое іШіпе 
#Шпе орепіпр5 
сауйу #іпеѕ, раскіпе уоідз 
НПпе ]от 
{о НП іп 
топе, агеа, гапЕе, орега#опа! 
гапре 
могКіпр топе, могкіпеє агеа 
агеа ої геіпіогсетепі ріасіпр 
агеа ої сопсгейпе 
агеа ої БгісКіауїпе 
агеа ої сгапе орегайоп 
таега!$ зіогаре агеа 
ѕігисёџгеѕ зіогаре.агеа 
іо аПої ап агеа 
{о !епсе ап агеа 


тазоп’$ Пудгаїед те 


БгісКіауег, таѕоп, зюпе-тазоп, 
зіопе-зеНег 

ѕКШеа БгісКіауег 

родтап 
зіопе 

гирЫе 5іопе, диаггу зюпе 


госК-Їасед зюпе 

Баск #іпе зюпе 

арех Ыоск, арех зюпе, Кеу, Кеу 
Ьгіск, Кеу Моск, уоиѕѕоіг 
ү0ц580Їіг 

реддїпе зюпе 

па га! ѕіопе 

аБиітепі зюпе 

диаггу зіопе, Бгокеп 5іопе 
гизНс диот 

ропаег зюпе 

зНае Ыоск 

Бопаег зюпе, Бопӣег Неадег 
аѕШаг 

диоіп Беадег 

іппег соцг5е зюпе 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМВУ 


— для кладки стен 
— наружной версты 


карниз 
свес са 


кельма · 
комбинироваиная — 
— каменщика 

кирочка каменщика 

кирпич (см. 1.) 
забутовочный ~~ 
замковый — 
ложковый ~ 
маячный ~~ 
многодырчатый ~ 
недожженный ~ 
необожженный г» 
неполномерный — 
ТЫЧКОВЫЙ 7» 
угловой ~ 
целый ~ 
четвертной — 
шамотный — 

—, поставленный на ребро 
уч», поставленный стоймя 
—, уложенный вертикально 
—, уложенный ложком 
~, уложенный плашмя 
класть ~ 
класть ^^ «на ребро» 
класть г» «на торец» 
ПОДНЯТЬ 7» з 
подобрать — 
складировать ~ 
сортировать — 
увлажнять г» 
уложить — 

киянка камнетесная 

кладк/а й 
блочная ~ 
бутобетонная ~ 
бутовая ~ 


нерегулярная бутовая ~ 
рядовая бутовая ~ 
бутовая — в один камень 
бутовая — на цементе 
бутовая — неправильными 
рядамн 
бутовая — равномерными 
рядами 

каменная — 


армированная каменная г». 
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Бийдіпе Боск 
ошег соигѕе ѕіопе 


согпісе, еауез, Іейсе 
согпісе оуегћапе 


вайеіпе ігомеї, ігоме! 
тиїй-ригрозе ігомеї 
ЬгісКІауег'я ігомеї 


маПег'я паттег 


Ьгіск 

Баскіпе Бгіск, Баск-ир Бгіск 

ћеаа 

зігеїсрег Бгіск 

Нпеіе 

тиїн-согед Бгіск 

ра!е Биск 

єтееп Буск, ипБигпі Бгіск 

раї 

һеадег Бгіск 

чиоіп, диоіп Бгіск 

МИ Бгіск 

диацег Ба+ 

йте-сіау Ьгіск 

Бгіск-оп-ейре, гоміоск 

ргіск-оп-епа 

зо1@ег 

ѕігеісһег 

Наї Бгіск 

ю 1ау Бгіск 
{ою Іау Бгіск оп ейре 
іо Іау Бгіск оп епа 

ќо ИИ Бгіск 

іо ѕеІесі Бгіск 

іо юге Бгіск 

іо ѕогі ои? Бгіск 

іо тоізіеп Бгіск 

{о 1ау Бгіск 

тазі һаттег 


тазопгу, Бгіскуогк 
Ыоскмогк, Моск таѕопгу 
гоБЫе сопсгее таѕопгу 
соБЫезюпе таѕопгу, гиБЫе 
таѕопгу, диаггу ѕіопе та- 
зопту 
ипсоигзед гиБЫе тазопгу 
гершаг-соигзед гиБЫе 
опе-ѕіопе таѕопгу 
сетепі-гиьЫе тазопгу 
ипсоигзед гиБЫе таѕопгу 


тершаг-соигѕей гиБЫе 


тазопгу, зюпе\могК 
геіпіогседй тазопгу 
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каменная ~, иеправильными 
рядами 
каменная ~ регулярными 
рядами 
каменная — с облицовкой 
кирпичом 
неоштукатуренная камен- 
ная — 

кирпичная — 
армированная кирпичная ~ 
полусухая кирпичиая ~ 
рядовая кирпичная — 
кирпичная — оштукатуренная 
кирпичная — с выкладкой 
рельефа 
кирпичная — с выкладкой 
рисунка 
кирпичная — с напуском 
рядов 
кирпичная ~ с облицовкой 
кирпичная — с отступом ря- 
дов 
кирпичная ~ с расшивкой 
швов 
кирпичная ~, с совмещен- 
ными вертикальными швами 
кирпичная ~ с укладкой за- 
кладных деталей 
кирпичная ~ с устройством 
отливов 

крестовая г» 

крупноблочная г» 

массивная ~ 

облегченная — 


простая — 
пустотелая ~ 


рустованная ~ 
сложная ~ 


— из бетонных камней 
из глиняного кирпича 
из естествеиного камня 


— из керамических камней 
— из клинового кирпича 
— из неотесанного камня 
~ из пустотелого кирпича 


из пустотелых камией 
из силикатного кирпича 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЅОМВҮ 


гапдот тазопгу 
ориѕ диайгаіит 
Биск-Нпей тазопгу 
ехроѕей тазопгу 


Биск\огк 
геіпіогсед Бгіскмогк 
Ьгіск апа Бгіск 
соиг5ед Бгіскуогк 
р!аѕіегеа Бгіскмогк 
етБоѕѕед Бгіскуогк 


десогайуе Бопа 
ҺасКкіпе 


уепеегей Бгіскуогк 
һаскіпе 


БискмогК міһ роіпіїпр 


Биск\огК м И уегіїса! јоіпіѕ 
сотіпе шю Нпе 

Ьгіскмогк УМН зеніпе іп 
іпзегіз 

БискмогК ИВ такіпр 1115 


Дийїсб Бопа 

Іагре Біоск тазопгу 

50їїд таѕопгу 

Бойом май таѕопгу, саміїу 
маї! таѕопгу 

огдіпагу Бгіскмогк 

ҺоПом май тазопгу, саміїу 
май таѕопгу 

гиѕіс могк, гизіїс таѕопгу 
сотрИсаеа Бгіску ог 

гу тазопгу 

Епе1іѕһ Бопа 

Беггіпр-Бопе таѕопгу 
сопсгеіе Біоскуогк 

сіау Бгіск тазопгу 

паіига! ѕіопе тазопгу, паїцга! 
5іопемогк 

сегатіс Ыоск тазопгу 
саире могк 

гизИс таѕопгу 

БоНо\ Бгіск таѕопгу, їе та- 
зопгу 

Бо!о\м Ыоск тазопгу 

Нте Бгіск таѕопгу 





5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМВУ 


— из сплошных бетонных кам- 
ней 

— из стеклоблоков 

^^ из стеклопрофилита 


— из тесаных блоков 

я из штучного камня 

— кирпича 

— средней сложности 

— с облицовкой из тесаного 
камня 

верх —и 

НИЗ —и 

подведение кирпичной —и под 

существующую кладку 

армировать ~у 

вести ~у 

производить ~у 

разбить, разобрать —у 

расшить ~у 

увлажнять г»у 

уплотнять -у вибрацией 


клин 
гидравлический — 
деревянный — 
забить — 
заложить — 
подложить ~ 

колонна кирпичная 

конструкци/я 
армированная — 
выкладываемая — 
каменная 7» 

каменная — арки 


каменная ~ вентиляционно- 
го колодца 

каменная — дымового кана- 
ла 

каменная ~ колодца 
каменная ~ парапета 
каменная — перегородки 
каменная ~ перемычки 
каменная ~ свода 


каменная — стены 


каменная ~» столба 
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зоїйїй сопсгеіе цпії таѕопгу 


61аѕ5-Ыоск тазопгу 
зігисішга! ріаз55 ѕһареѕ тазоп- 
гу 

аѕШаг, аѕШаг тазопгу 

азШаг таѕопгу 
ЬгісКіауїпр 
зет!-сотрИсаеа 
дгез5ед тазопгу 


ЬгіскуогкК 


іор соигѕе ої Бгіскм ог 
БоНот  соцг5е оѓ Бискмогк 
ипдегріппіпр 


іо геіпіогсе таѕопгу 
іо Бгіск, іо тазоп 
іо Бгіск, їо таѕоп 
іо детойзВ Бгіскиу ог 
ю роїпі Бгіскуогі 
іо тоізіеп Бгіску огК 
іо сотрасі {ће Бгіскуогк Бу 
уБгаНоп 
\еаре, сһоск 
Һудгашіс зріїНег 
.моой медре 
іо дгіуе іп а медре 
іо іпѕегі а медре 
іо медре пр 
ріег 
сопѕігисііоп,  5ігисіиге, 
геіпіогсед сопзігисйоп 
{ће зігисіиге Беїпр 1аіа - 
таѕопгу сопѕігисііоп 
таѕопгу сопзігисйїоп оѓ ап 
агсһ 
таѕопгу сопѕігисіоп ої а 
уепійаніпр дис 
таѕопгу сопѕігисііоп оѓ а 
Ное 
таѕопгу сопѕігисііоп ої а 
ме 
таѕопгу 
рагареї 
таѕопгу сопѕігисбоп ої а 
рагіїйоп 
тазопгу 
по! 
тазопгу сопзігисіїоп ої а 
уації 
тазопгу 
ма! 
тазопгу сопзігисіїоп ої а 
рег 


Нате 


сопѕігисіоп ої а 


сопзігисбоп ої а 


сопѕігисііоп ої а 
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каменная ~; фундамента 
выполнить каменную —ю 
разобрать каменную ~ю 


увлажнить каменную ~ю 


укрыть каменную —ю 
от высыхания 


кубик контрольный для испыта- 
ния строительного раствора 


леса для каменной кладкн 


лопат/а 
растворная — 
совковая ~ 
штыковая г» 
заточить ~у 
насадить ^-у 
очистить гу 


лоток 
деревянный — 
— обитый лнстовым железом 
перенести — 
смонтировать — 
установить г» 


массив 
мастерок 
маяк 


молоток каменщика 
молоток-кирочка 
МОНОЛИТ 


мостки для каменщика 


напуск кирпичной кладки 
ниш /а 
глубокая г» 
мелкая г» 
заложить гу 
оставнть гу 


облицовка 
каменная г» 
кирпичная г» 
— из тесаного камня 
обрез 
верхний — фундамента 
прямоугольный — 
я стены 
— столба 


околка природного камня 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЅОМКҮ 


таѕопгу сопзгисНоп ої а 
оипдайоп 

{о таКе а таѕопгу сопѕігис- 
боп 

ію детоііѕһ а таѕопгу соп- 
эёгасНоп | 

іо меЁ а таѕопгу сопѕігис- 
боп, іо тоізіеп а таѕопгу 
соп5ігисбіоп 

іо ргоїесі а таѕопгу соп- 
зігисбіоп от агутя 


тогіаг сиђе 


таѕоп'ѕ ѕсаїѓоіа 


ѕраде, ѕһоуе1 
тогіаг зВоуе! 
эвоуе! 
ріскег 
{о ѕһагреп а ѕрайе 
іо тоцпі а Ыайе ої а ѕрайе 
іо сіеап а ѕрайе 


їгау, ігоцрі, сһиќе, рап 
моодеп ігоцрі 
їгоцей соуегей міїн зВееё топ 
{о тоуе а ігоцрі 
0 тоипЁ а ігоцеН 
іо зеї ир а ігоцрі 


ѕ0іа таз5, Біоск, Бойу 
Йоаї, ігомеї!, рацріпе ігоме! 
пее 

Биск Һаттег 


ахһаттег, тазоп’$ Ваттег 
топо 


Тазоп’$ гипмау 


согЬе! 

піспе, гесезз, Бау 
деер піспе 
зта! пісһе 
{о й іп а пісһе 
{о Іеауе а пісһе 


уепеег 
зіопе уепеег 
Бгіск уепеег 
аѕШаг Гасше 


ейре, оїїзеї 
їор едее ої а юцпдаНоп 
гієні-апріесд ейре 
оїїзеї 
оНзе{ 


КпоБЫпв, 
дгез55іпр 


КпоБЬИпе,  ріскейд 





5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЅОМВҮ 


` грубая — «под шубу» 
отвес (для провешивания кладки) 
отметка земли (черная отметка) 


перевязка кладки 
диагональная — 
ложковая ~ 
многорядная ~ 
нерегулярная ~ 
однорядная ~ 
перекрестная — 
поперечная ~ 
трехрядная — 
тычковая ~ 
фламандская — 
цепная ~ 
ом «в елочку» 


— вертикальных швов 
— в полкирпича 
— поперечных швов 
— продольных швов 
выполнить перевязку кладкн 
проверить перевязку кладки 
производить перевязку кладки 
соблюдать перевязку кладки 
переѓородк/а 
гипсолитовая ~ 
глухая ~ 
деревянная — 
каркасная ~ 
кирпичная ~ 
противопожарная 7» 
фахверковая ~ 
— с проемами 
армировать ~у 
класть —у 
устраивать —у 
перемычк/а 
арочная — 
балочная — 
клинчатая — 
лучковая — 
полуциркульная ~ 
бетонировать ~у 
заопалубить —у 
класть —у 
монтировать —у 
разобрать —у 
пилон из каменной кладки 
‚ пнлястра 
подборка 
— камня 
— кирпича 
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зсгарріїпе, госК-Їасей дгеззіпр: 
ріштЬ Боб 
стаде 


Бопа 
ЧФасопа! Бопа 
ѕігеісһег Бопа 
ты#-соигзе Бопа 
ацаггу зюпе Боп@ 
ѕіпе1е-соигѕе Боп@ 
сгоѕѕ Бопа 
сгоѕѕ Боп@ 
+ћгее-соигѕе Боп@ 
реадег Бопа 
Рив Бопа 
Епеліѕћ Боп@, сһаіп Бопа 
діаєопа! Боп@, һеггіпр-ропе 
Бопа 
уегіїса! јоіпіѕ Бопдіпе 
ѕіасеегей јоіпіѕ 
{гапзуегзе јоіпіѕ Бопатя 


1опрНидта! јоіпіѕ | Бопдїпе 
іо Бопа 

іо сНеск Ше Бопа 

іо Бопа 


іо оБзегуе Ше Боп@ 
рагіййіоп, зерагаНоп ма! 

вурзит рагИНоп 

50іїд рагійіоп 

моодеп рагіїйоп 

ігатед рагіййоп 

Ьгіск рагійіоп 

бге маї! 

ігатед рагіїНоп 

рагійноп міїв орепіпеѕ 

{о геіпѓогсе а рагіййіоп 

іо Іау а рагИНоп 

10 егесі а рагИНоп 
ѕігаіећі агсі, Іпіє! 

јаск агсһ, рапредй агсһ 

Ппіе! Беат 

У-ѕһареа те! 

Бом шие! 

ѕетісігсшаг Ііпіеї 

іо сопсгее а Ни! їогт 

іо таке а Е! Югт 

о ріасе а Ііпіе! 

ю егесі а Шуе! 

іо детоііѕћ а Не! 
тазопгу рег 
рИазег, епраре@ рег, соїштп 
зеесНоп, сһоісе 

ѕіопе зв|есНоп 

Ьгіск 5еїесНоп 
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подкладка опорная под балку 


подмости 
деревянные — 
инвентарные — 
металлические — 
^^ для каменной кладкн 
— каменщика на конвертах 
~ средней несущей способнос- 
ти 
перемещать — 
разобрать — 
смонтировать г» 
‘устроить ~ 
подрезка швов кнрпичной кладки 
кельмой 
подтесать 


подтеска 
~ камня 
~ кирпича 


порядовка (инструмент) 
деревянная — 
ннвентарная г» 
металлическая г» 
постель 
— из кирпича 
— из раствора - 
— из рваного камня 
— строительного камня 
разровнять г» 


поясок кладки 


правило каменщика 
приколка камня 


примыкание 
— перегородки 
^^ стены 

причалка 

проем 
дверной ~ 
ОКОННЫЙ г» 

простенок 
каменный г» 
кирпичный — 
~ без проемов 
~ из стеклоблоков 
— с проемами 
разобрать — 
сложить — 


пустоты 
мелкие — . 


А 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЅОМВҮ 


таѕопгу ріаїе 


зсаїїої й, зсаїіоїдіпє, Га|земогк 
Нтрег зсайіої 
зіапдага зсаНо!а 
теіа! зсаїїоід, 
тазоп’$ зсаїїо| д 
ЬгісКіауег'є здиаге зсаНо!4$ 
тедіцт-диіу эсаНо!а 


топ зсаїїо!д 


іо тоуе Ше зсаЙо!а 

іо дізтоипі ће зсаЙо!а . 
{0 аззетЫе Ше зсаНо!а 

іо таке а зсаНо!а 


Паї роіпіїпе 


[о айте, іо дгез5, іо Нем 
адгіпе, дгеззіпр, һеміпе 
зюпе айгіпр, ѕіопе @геззте 
ргіск адгіпе 


саире год 
моодеп раире гой 
З{апдага раибе гой 
теѓа! рапре гой 
Беа, Беййіпе, сизБоп соигзе 
Беа ої Бгіск 
тогіаг Бей 
тиБЫе сиѕһіоп 
Беа 
{о ѕсгееа Ше Бед 
согіеї, Бапа, Бе! соигѕе, ѕігіпс 
соцг5е, оуегѕаіпе соигѕе 
таѕоп”ѕ гие, пе 
Кпоббіпе, кпоБЫіпе, ріскей дгеѕѕ- 
іп 
айјоіпіпе, Богдегіпе, 
рагіїіоп абивтепі 
ма!!! абийтепі 


ЬгісКіауег'я Ііпе 
орепіпе 
доог орепіпе 
міпдом орепіпе 
рагіййоп 
зіопе рагіїніоп 
Ьгіск рагійіоп 
рагіййоп міїроші орепіпеѕ - 
єЇазз-ЬЇосК рагН#Ноп 
рагійіоп міїв орепіпр5 
іо детойзВ а рагійіоп 
іо Іау а рагіййоп 
уоіѕ, самійіе5 
эта! сауйіе5 


абийтепі 








. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
. МАЗОМВУ 


сл сл 


расщебенка пустот 
заложить ~ 
заполнить 7» 
засыпать ~ 


пустошовка 
вогнутая ~ 
прямая ~ 


разрезка 
^^ кладки 
— стены вертикальными шва- 
ми кладки 


раствор (см. 1.) 
готовый стронтельный — 
грядка —а 
нагнетание —а 
нанесение —а на кирпич 
кельмой 
повторное перемешнвание —а 
слой —а 

постельный слой —а 

схватывание — 
затворить ~ 
ИЗГОТОВИТЬ ^— 
перекинуть — | 
перелопатить ~~ 
перемешать ~ 
подать ~, на стройплощадку 
поднести ~; на рабочее место 
расстелить — 


расшивка (инструмент) 
— для вогнутых швов 
— для выпуклых швов 


расшивка швов 
вогнутая — 
выпуклая — 


двухсрезная ~ 
заглубленная ~ 
односрезная — 
— вертикальных 
— вподрезку 
— горизонтальных 
выполнить расшивку швов 
произвести расшивку швов 
расщебенка 
ребро 
кладка на ~ 
рейка 
деревянная ~ 
рустик 
отеска под г», «под шубу» с 
гладкой рамкой 
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єаггейпе ої сауШез 
{о НИ ир сау@ез 
іо НИ ир сауійеѕ 
іо НИ ир самійіе5 


гакед іоіпі 
годдед јоіпі 
зігірред јоіпі 
Бопа 
Бопа 
зній 


тогіаг 
геаду-тіхед тогіаг 
Бей ої тюогіаг 
іпіесіїоп ої ртоці 
Биќегіпе 


стои гетіхіпе 
Беа 
ред іоіпі 
тогіаг зеНтя 
іо ада маїег іо а тіх 
іо ргераге тогіаг 
іо тоуе тогіаг 
їо зпоуе! тогіаг 
іо зНг тогіаг 
іо деНуег тогіаг +0 ће јор Не 
іо сопуеу тогіаг іо Ёе іоб 
10 зргеа@ пюгіаг 


јоіпіег, јоіпііпе #001 


јоіпіег Юг сопсауе јоіпіѕ 
јоіпіег Гог сопуех јоїіпіѕ 
роіпіїпе, јеіпііпе 
Кеу іоіпі роіпііпе, сопсауе іоіпі 
пієб-іоіпі роіпіпр, (иск роїпі- 
ша, сопуех іоіпі 
У-ооІеа јоіпі 
гакеа оиі іоіпі 
ѕігиск јоіпі, меаїрегед јоіпі 
уегіса! јоіпіѕ роіпііпе 
Пиѕһ (сиё) іоіпі 
рогігопіа! јоіпіѕ роіпііпе 
іо роіпі 
іо роіпї 
саггейна, пе м Бгокеп ѕіопе 
ейсе 
гоміосК Бгіскмогк 
Баеп 
моо БаНеп 


гиѕіс 
гизНс дгеѕѕіпо 
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прорезать — 
рустовка 


ряд (кладки) 

верстовый — 

вертикальный ~ 

верхний — 

выравнивающий ~ 

выступающий ~ 

горизонтальный г» 

ЛОЖКОВЬЙ ^— 

НИЖНИЙ 7» 

перекрывающий ~ 

последний ~ ‘ 

последующий ~ 

связующий — 

средний ~ 

ТЫЧКОВЫЙ 7» 

— выступающих кирпичей. 
образующих карниз или 
пояс 

— из кирпичей, поставленных 
«на лицо» или «на попа» 

~ из кирпичей, поставленных 
на ребро 

сандрик | 


свес 
~ ряда кирпича 


связи 
стальные ~ 

скоба 

способ кладки 
порядовый ~ 
смешанный 7» 
ступенчатый — 

стена 
внутренняя — 
гладкая — 
глухая ~ 
капитальная — 
каркасная — 
кирпичная ~ 

кирпичная — с толщиной в 

7 полкирпича 
наружная — 
толстая — 
тонкая ~ 
фундаментная г» 
— в один кирпич 


жесткости 

заполнения каркаса 

из керамических блоков 

из легких навесных панелей 
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5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМКУ 


іо гизбсае 
гиѕііс таѕопгу 


соигѕе 
іппег соигѕе, оцієг соцг5е 
уегИса! соигѕе 
сорт 
Іеуеіпе соигѕе 
охегѕаііпе соигзе 
һогіѕопіаі соигзе 
ѕігеёсһег соигзе 
Базе соигзе, Їооїїпр соигзе 
сорте 
сіовіпр соигзе 
пехі соигзе, ѕиссеейіпе соигзе 
1асте соигзе, Бопӣіпе соигзе 
тіддіе соигзе 
һеадег соигзе 
согіеї соигзе 


зо! ег соигзе 
гом'іосК соигзе 


Бапа, ѓаѕсіа 


оуегнапе 
Ьгіск соцг5е оуегћапе 
{Нез 
ѕіееі Нез 
сіатр, сгатр 
Бгіскіауіпе теїпод 
соигзе БгісКіауїпе 
сотбіпед БгісКіауїпе 
зіер (ред) БгісКіауіпе 
маі! 
іпіегіог май 
ѕтооіћ май 
Ьнлд май, Мапк маїї, Феай май 
тат маї!ї, сше! маі! 
їгате җа! 
ргіск ма! 
раїї-Бгіск маі - 


ехіегпаі ха, оцізіде чаї 
4ЫсК ман 

{т уа! 

іоипдайоп \аП 

опе-ргіск маі,  мНоїіе-Бгіск 
маі 

ѕһеаг маі 

епсіоѕиге ма! 

сегатіс ма] 

сигіаїп маі 





5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМВУ 


— с воздушной прослойкой 

— с облицовкой из разных ма- 
териалов 

~ с проемами 


столб 
каменный ~ 
кирпичный ~ 


творило 


терка каменщика 
тесто цементное 
угол здания или стены 
угольник 
укладк/а 

— бетона 

— камня 

— камня плашмя 

— кирпича 

— в кучу 

выполнить —у 
уплотнение 

— вибрированием 


уплотнять 


уступ 
убежный — каменной кладки 


фактура 
г лицевой поверхности 


бороздчатая — лицевой по- 
верхности 
точечная — лицевой поверх- - 
ности 
фасад 
~ здания 
— кладки 
фахверк 
фундамент 
каменно-набросньй ~ 
ленточный т» 
столбчатый. ~ 
величина уширеиия ~а 
глубина заложения ~а 
обрез —а 
-верхиий обрез ~а 
осадка ~а 
отмостка га 
подошва ~а 
"ширина подошвы ~а 
подушка ~а і 
устойчивость ~а 
уступ в ~е 
~ на естественном оснований 
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сауйу маїїі 
сотроипі май, сотроипаӣ \хай- 
те 
маі “ИВ орепіпеѕ 
ріег 
тазопгу рег 
Ьгіск рег 
тогіаг Бед, Ііте рії, под, тогіаг 
ігоцері 
тазоп'я Ноа{ 
зіцтгу тіх 
диоіп 
{ту 5диаге, ігіапеіе 
ріасетепі, Іауіпе 
сопсгеїе ріасетепі 
зфюпе Іауіпе 
Іауіпе ѕіопе Наїмізе 
ЪгісКіауіпе 
рійпе, һеаріпе 
іо расе, іо {ау 
сотрасіпе 
сотрасіїпе Бу уіргайоп 
іо сотрасі 


Іедре, ѕһеії 
Байег 


райегп, іехіцге, ИН 
Гасе Изв 
соггиваїед Їасе ЇїпізП 


роіпіед {асе Ип15Н 


ігопі, ѓасайе, Їасе 
{топ ої а Буй те 
Бгіскуогк Гасе 


їгатед зкисыге, ігатечогк 


їоипдаійоп 

госк-НИ іоцпдайоп 

зігір 1оипдаНоп 

ріег іоипдайоп 

Ѕргеай ої а юипдайоп 

Гоипдайоп дер 

еде ої а Їоипдайоп 
юр ейре ої а Тоип4аНоп 

іпћегепі ѕеетепі 

іоипдайоп Ыіпа агеа 

Боїйот ої а іоцпдайоп 
ройот міді ої а ГоипдаНоп 

іоцпдайоп рай 

іоипдайоп з1абійу 

їштр 

дітесі гоипдаНоп 
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залить г» 
изолировать ~ 
очистить ~ 
разметить — 
уплотнить ~ 


четверть кирпича 
шаблон 
швабровка 
шнур-причалка 


шов 

вертикальный ~ 
вертикальные швы вразбежку 

вогиутый ~ 

выпуклый г» 

горизонтальный — 

двухсрезный ~ 

заглубленный г» 

незаполненный г» 

односрезный ~, защищенный 

от атмосферных осадков 

односрезный — со скосом книзу 

осадочный ~ 

поперечный — 

продольный ~ 

уширенный ~ 

вертикальность шва 

горизонтальность шва 

шахматное расположение швов 

ширина шва. 

~ вподрезку 

швы вразбежку 

~ кладки 

~ стены 

— фундамента 

заделать ~ 


заполнить — раствором 
конопатить г» 
расшить ~ 

шпунт 
выбрать — 

. штраба 

вертикальная ~ 
горизонтальная — 
наклонная — 
промежуточная — 
убежная — 

яма для гашения извести 

Эта бригада будет выполнять... 
бутовую кладку 
забутку дннщ силосов 
заделку балочных концов 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМВУ 


іо роиг сопсгее ѓог а Їоипдайоп 
{0 іпѕшаќе а Гоипдайоп 
іо сіеап а Юипдайоп 
іо тагК оці а іоцпаайіоп 
іо сотрасі а іоипаайоп 
дчагіег сіоѕег, диагіег Баі 
іетрієї, іетріаїе 
рагееніїпе 
виїде сога 
јоіпі 
уегіісаі ідіпі 
ЬгеаКіпе јоіпіѕ 
сопсауе јоіпі 
сопуех јоїіпі 
Богігопіа! јоіпі, Бед іоіпі 
У-ќооіеа јоіпі 
гакей оці јоіпі 
гакей оці іоіпі 
меаіћегей јоіпі 


зігисК іоіпі 
зенйетепі јоіпі 
{гапзуегзе іоіпі 
Іопеійидіпа! јоіпі 
ехрапае4 јоіпі 
уегіїса! розійоп ої а јоіпі 
погігопіаї розшоп ої а іоіпі 
зіареегед |оіпі5 
јоіпі міді б 
Пиѕһ си! іоіпі 
зіаррегедй јоіпіѕ, оН-зеё јоіпіѕ 
ЬгіскмогК јоїпі 
уай іоіпі 
їоцпдайоп іоіпі 
іо таке оїї а јоіпі, іо зіор а 
јоіпі 
іо ргоці а јоіпі 
{о сашК а јоіпі 
{о роїпі а іоіпі 
габіеї 
іо габбеї 


іооїбіпе 
іооїріпе соигзе 
Богігопіаї іооіћіпұ - 
іпсіїпед іооїніпе 
іпіегтедіаїе іооїбіпе 
БаНег 

йте рії 

Тһе сгем ѕһои!а... 
до іће гиБЫе тазопгу 
ВИ іп е 510$ Боііотѕ 
апспог ће Беатѕ 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМВУ 


заполнение отверстий 
каменную конструкцию венти- 
ляционного колодца 
околку "камня 
подборку кирпича по цвету 
подтеску камня 
расшивку швов вподрезку 
уплотнение раствора вибриро- 
ванием 
Здесь по проекту бутобетонная 
кладка і 


Отклонения от проектньх разме- 
ров кирпичной кладки не должны 
превышать... 

по толщине ... мм 

по отметке обрезов и этажей 

... ММ 

по ширине простенков ... мм 


по ширине проемов ... мм 


по смещению осей смежных 
оконных проемов ... мм 


по смещению осей конструк- 
ЦИИ ... ММ 


Не допускайте неровностей на 
поверхности кладки 


В этом месте нет перевязки 
ШВОВ 


Пожалуйста, соблюдайте пере- 
вязку швов 


Этот участок кладки необхо- 
днмо разобрать 


Приступайте, пожалуйста, к 
кладке фундаментов 


Камни должны подбираться по 
высоте 


Первый ряд камней следует 
укладывать насухо непосредст- 
венно в грунт 


Уложенные камни проливайте 
раствором 


Для обеспечения горизонталь- 
ности рядов кладки натягивайте 
прнчалку 


Перелопачивайте раствор перед 
расстиланием его под следующий 
ряд 
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НИ е орепіпр5 

сопѕігисі Ше уепійайпе дисі 
іп віопе 

до Ше ѕіопе Һаттег йгеѕѕіпе 
ѕеіесі Ше Бгіск Бу соіоиг 

Чо зіопе ігіттіпе 

НизВ сиё Ше јоіпіѕ 

сотрасі {Ве тогіаг Бу уїбгайоп 


Тһе деѕірп ргоуійеѕ Їог гиБЫе 
сопсгее тазопгу Неге 


Деміайопз5 тот Ше Фезірп Биск- 
уогК  дітепзіоп5  5поцій пої 
ехсеей... 
... тт іп #бісКпеѕѕ 
... тт аѕ іо Ше оЁѕеіѕ апа 
Ѕіогеуѕ 
... тт аѕ іо Ше эл ої Ше 
рагійіоп5 
... тт аз іо фе эн ої Ше 
орепіпеѕ 
... тт аз (о Ше тізайрптепі 
ої {ће ахез ої іһе айјасепі міп- 
дом орепіпеѕ 
... тт аз іо Ше тіѕаісптепі ої 
{һе ахеѕ ої ѕігисіцгеѕ 


Ауоій ипеуеп Бгіскмогк ѕигѓасеѕ 


Тһеге із по Боп@ һеге 
ОБзегуе һе Бопӣ, р!еазе 


Тһіѕ Биск\огК ѕһоша Бе йето!- 
іѕћеа 


Ріеазе Беріп Іауіпе {һе Ыгіск т 
Ше іоцпдайоп 


Тһе зіопе5 ѕһоша Бе 5еїесіед Бу 
Баз 


Тһе Иг$ё соигзе ої ѕіопеѕ ѕћошіа 
Бе 1аіа уііһоиі тогіаг оп Ше 
этоцпа 


Роиг тогіаг опіо Ре Іаїд ѕіопеѕ 


Епѕиге ће Ногігопіа! роѕійоп ої 
{Пе БгіскмогК изтя а риїде сога 


КемогК {Не тогіаг Беїоге ріасіпр 
й ѓог Ше пехі соигзе 
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Пожалуйста, ведите кладку... 
верстовых рядов 
выноса карниза 
колодца 
масснва 
стены 
столба 
фундамента 


Тщательно производите прикол- 
ку камня 


Кладка забутка ведется с грубой 
приколкой камня 


Камень втапливается горизон- 
тальными рядами в каждый слой 
раствора 


Трамбуйте каждый слой 


Ведите кирпичную кладку с за- 
делкой... 
балочных концов 
борозд 
гнезд для укладки балок 
ниш 


Не забывайте, пожалуйста, укла- 
дывать арматуру при выполнении 
армироваиной кладки 


Наружные стены расшивайте с 
одной стороны 


При отсутствнн перевязки про- 
дольных вертикальных швов ста- 
вятся скобы 


Каркасные стены заполняются 
бетонными камнями 


При кладке впустошовку не за- 
полняются раствором только по- 
перечные и вертикальные швы 


Стены забора расшиваются с 
двух сторон 


Очищайте поверхность кладки 


Кладку стеклопрофилита очистн- 
те от раствора 


Между стеклопрофилитом на- 
клеивайте пластичные прокладки 


Выполняйте кладку под штука- 
турку 


По проекту кладка стен ведется. 


из полнотелого кирпича ' 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМВУ 


Ріеаѕе Іау... 
Ше іппег соигзез 
Ше согпісе оуегһапе 
Ше ме! Г 
Ше таѕѕ маШтя 
Бе маі 
Ше ріег 
ће їоцпаайіоп 


Огез$ һе ѕіопе сагеїиНу 


Васк Ёіпе із допе міїн госК- 
Ѓасей ѕіопеѕ 


Ѕіопеѕ аге ѕеі іп еасһ Іауег ої 
тогіаг іп Погігопіаї соигзез 


Сотрасі еасһ Іауег 
Гау іће пск... 


апсһогіпе һе Беатѕ 
пе іп һе їиггом5 
Ёле іп іһе арегіцгеѕ 
йШпє іп Фе пісһеѕ 


Ріеаѕе гететбег іо ѕеі геіпѓогсе- 
тепі мһеп геіпѓогсіпе е Бгіск- 
уогК 


Роіпі е ехіегіог маїіз оп опе 
ѕіде 


УПеп Іопеїіцдїпа! уегйса! јоіпіѕ 
аге пої Бопдейӣ ѕеі ир сгатрѕ 


Етатей ма!1ѕ аге ИНед мії 
сопсгеіе зіопе5 


Х/беп ѕеіпр гакей іоіпі Бгіск- 
\огК 1еауе {Те ігапѕуегѕе апа 
уегіїса! јоіпіѕ цпіййед міїн тогіаг 


Еепсе ма!іѕ ѕһоша Бе рой\е4 оп 
Бой ѕідеѕ 


Сіеап е БгіскуогК ѕигѓасе 


Сіеап һе Іаій ѕігисіцга! 21а$$ 
Пот тогіаг 


Іпѕегі Ше ріазіїс раскіпе Беімееп 
Ше зігисіцга! 21аз$ ѕһареѕ 


Тау һе Бгіск Гог ріазіегіпр 


Тһе деѕієп ргоуійеѕ юг зоНа 
Бгіск таѕопгу З 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЅОМВҮ 


7 Кладку ведите на известковом 


растворе 


Необходимо выполннть кладку из 
красного кирпича с облицовкой 
силикатным 


Кирпич очищайте от загрязне- 
ний 


Выдерживайте толщнну горизон- 
тальных швов 


Железобетониые брусковые пере- 
мычки укладываются с подлив- 
кой раствором 


Установите перемычку по месту 
Пустоты заполняйте шлаком 


Прн облицовке стеи выполняйте 
расшивку швов облицовкн 


Поверхность кладки затирайте 
раствором р і 


Установнте направляющие рейки 


Кирпнчную кладку закрепите 
скобамн 


Пазь плит пролейте раствором 


Выполните конопатку швов в 
местах примыкания перегородок 
к потолку 

Заложите в кладку стальные де- 
талн 


Покройте связи и анкеры це- 
ментиым молоком 


Выверьте устаиовленные детали 
по уровню 


По ходу кладки установите 
стальные кронштейны 


Установка ухватов производится 
одновременио с кладкой 


Камни в кладке располагайте в 
соответствни с правилами раз- 
резки 


Избегайте сдвига уложенного 
камня 


Поперечные швы не должны быть 
сквозными 


Швы смежных горизонтальных 


10* 
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Гау Ше Бгіскѕ оп сетепі тогіаг 


Тһе Биск\огк 5роцій Бе сот- 
ріеіед іп гей Бгіск мб а зійса 
БисК уепеег 


Сіеап е Ьгіск 


Маіпіаіп Ше мій) ої Богігопіаї 
јоіпіѕ 

Кеіпѓогсеа сопсгеіе Ііпіеі ЫосК$ 
аге 1аій ап@ ргоиіей 


МогК Ше Не! іпіо ріасе 

ЕШ {һе сауіііеѕ мії) зіар 

Меп Касіпе ће ма!1ѕ роїпі Ше 
јоіпіѕ 

Еісаї {ће БисК\уогК ѕигѓасе “ИБ 
тогіаг 

Зе іп риійіпе Байепя 


Ех ће БгіскмогК іп ріасе изтя 
сгатрз 


ЕШ #һе јоіпіѕ Бебмееп Ше ѕіаБѕ 
міїб тогіаг 


Сацік Бе јоіпіѕ Беімееп Ме | - 
раг#Нопз апа сеііпеѕ 


Зе тека! іпѕегіѕ іп Ше Бгіскмогк 


Соуег һе Нез апі апсһогѕ міїн 
ргоці 


Геуе! {һе рагіѕ мћһісһ һауе Бееп 
езіабіїзнед 


Аз уои іау Ше Биск Биа іп 
теїа! сапііеуегѕ 


Май ігоп ѕһоша Бе ѕеї іп аз Фе 
БисК$ аге Іаїд 


Гау Фе ѕіопеѕ іп ассогдапсе міїНн 
{һе гшез ѓог розійопіпр ет іп 
зіопе таѕопгу 


Ауоій томіпр {ће ѕіопеѕ опсе 5еї 
іп {һе токаг 


Тгапѕуегѕе јоіпіѕ ѕһоцій пої гип 
сотріеїеїу іһгоиећ ће уа! 


Вопӣ {һе јоіпіѕ іп еасії Погігопіаі 
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рядов перевязывайте камнями 
вышележащего ряда 


Вертикальные швы смежных ря- 
дов не должны совпадать 


В среднем горизонтальные швы 
не должны превышать ... мм 


Средняя толщииа вертикальных 
швов не должна превышать ... мм 


Кладка стен выше обреза имеет 
меньшую толщину 

В этом месте пройдут борозды 
для труб 

Оставьте нишу 

В вертикальные штрабы закла- 
дывайте стальные связи 


Ведя наружную кладку стен, 
устанавливайте маячные кирпичи 


Маячные кирпичи располагайте 
по углам кладки 


Во избежание расслоения кладки 
перевязывайте швы 


Перевязку поперечных швов вы- 
полняют ложковыми и тычковы- 
ми рядами 


Перевязку продольных швов вы- 
полняют тычковыми рядами 


Чередуйте при цепной перевязке 
ложковые и тычковые ряды 


Вертикальные швы перекрывайте 
кнрпичами вышележащего ряда 


Рекомендуется применять много- 
рядную систему перевязки 


Кельмой разравнивайте раствор 


Швабровкой очистите верти- 
кальные каналы в кладке 


До схватывания раствора рас- 
шейте швы 


Протрите поверхность кладки 
ветошью 


До начала кладки установите 
угловые и промежуточные поря- 
довки 


Порядовки располагают на углах 
кладки 


5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМВУ 


соигзе изтя іһе зюпез іп Ше 
зиссеедтя соигзе 


Мегіїса| јоіпіѕ іп ѕиссеейіпр 
соцгѕеѕ зНощ4 пої соіпсіде 


Тһе ауегаре уійіһ ої {Пе Погігопі- 
а! јоіпіѕ зпоцій пої ехсеей ... тт 


Тһе ауегаре міді ої {һе уегіїсаї 
јоіпіѕ ѕһоша пої ехсеей ... тт 


Тһе іһіскпеѕѕ ої Ше БисК\уогК 
ађоуе Ше оЁѓѕеі іѕ ѕтаег 


Сһаѕеѕ Їог ріреѕ міі! гип һеге 


І еауе а пісһе 

Ѕеі теѓа! Нез іп уегіїса! іооЁһ- · 
іпе 

Мһеп іауїпе Бгіск юг һе уа! 
зеї іп ііпріеѕ 


Зе іп іпрїеѕ аі (һе согпегѕ ої {Не 
тазопгу 


Вопа Ше јоіпіѕ .іо ргеуепі Ше 
Ьгіскуогк Нот  4ізіпіергайїпр 


Тгапзуегзе јоіпіѕ аге Бопдей Бу 
зігеїсріпе апа Беадіпр соигзез 


І опейидіпа! јоіпіѕ аге Боп4е@ Бу 
Пеадіпе соигзез 


АЦегпае ѕігеісһіпе ап Неадіпе 
соигзез іп сһаіп Боп@ 


Вопӣ (ће уегіїса! 10145 иѕіпе ће 
Бгіскѕ іп Ше пехі соигзе 


Ц 1$ гесоттепдед іһаї тині- 
соигзе Бопдіпр ѕһоша Бе иѕей 


Зргеа4 іће тогіаг мів а томе! 
Змаб һе Ниез 


Рой Ше јоіпіѕ Беѓоге ће тогіаг 
ѕеіѕ 


Сіеап Ше БгіскуогК ѕигѓЁасе мії 
а смо 


Ѕеї согпег ап іпіегтедіаїе 
саире гойѕ БеГоге уоц ѕіагі іауїпр 
Бгіск 


Саийре гойѕ ѕһоша Бе ѕеі аі іһе 
согпегѕ ої Ше тазопгу 





5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5. МАЗОМКУ 


Выкладывайте маяки в виде 
убежной штрабы 


Шнур-причалку устанавливайте 
для каждого ряда Е 


Причалку у маяков укрепляйте с 
помощью причальной скобы 


Под шнур подложите маячный 
клин 


Неполномерные кирпичи уклады- 
вайте отколотой стороной внутрь 
кладки 


Периодически угольником прове- 
ряйте правильность закладки 
углов здания 


Горизонтальность рядов про- 
веряйте правилом и уровнем 


Вертикальность поверхностей 
кладки проверяйте уровнем и 
отвесом 


Каменщики должны работать в 
рукавнцах 


Не перегружайте подмости ма- 
териалами 


Материалы укладывайте так, 
чтобы они не мешали проходу 
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Тау Ыгіскѕ Гог ііпе1еѕ югтте а 
Байег 


Зе{ Ше еше согӣ Гог еасһ соигзе 


Ріх {ће еиіде сога іо Ше Ипез 
мів сгатрѕ 


Ріасе а виїде мере цпдег Не 
сога 


Ріасе {те ппдегзігед Ьгіскѕ міїн 
{Ней сиї епаѕ іпзіде Ше Бгіскм ог 


Сһеск {пе розШоп ої диоіпѕ мВ а 
іту 5диаге аі гериіаг іпіегуаіѕ 


Среск {һе Ногіхопіа! роѕійоп ої 
{пе БгіскуогК соцгѕеѕ мйћ а ще 
апд а 1еуе! 


Сһеск фе уегіїса! розійоп ої {һе 
ргіскуогК ѕигѓасе м/їН а Іеуе! апа 
а ріштЬ 


ВгісКіауег5 тизі изе ргоесНуе 
ріоуе8 


Доп'ї оуегіоай Ше зсаНо!@те 
міїр Бийаіпе таена!5 


Ріасе іһе таќегіаіѕ 50 іһаї Шеу 
дідп'ї оБѕігисі ће раѕѕареѕ 


6. МОНОЛИТНЫЕ 
И СБОРНЫЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОН- 
НЫЕ КОНСТРУК- 
ЦИИ 


анкер 
глухой ~ 
каркасно-стержневой — 
проволочный — 
~ для закрепления опалубки 
~ для креплеиия балок к стене 
анкеровк/а 
— КЛИНЬЯМИ 
зона —и 
арматур/а 
верхняя ~ 
внтая ~ 
вспомогательная — 


жесткая 7» из стальных рель- 
сов 
кольцевая — 


монтажная — 


напрягаємая ~ 
ненапрягаємая ~, 


НИЖНЯЯ ~ 
перекрестная — 


поперечная — 


проволочная — 
противоусадочная — 
рабочая — 


распределнтельная — 


сварная ~ 
сжатая ~ 
спиральная — 


стержневая ~ 
стыќовая ~ 
усадочная ~ 
~~ балок 


6. САЗТ-ІМ-5ІТО 
АМО РКЕҒАВКІ- 
САТЕР КЕІМЕОБ- 
СЕР СОМСКЕТЕ 
ЗТВОСТОВЕЗ 


апсһог, іе, гой 
деа4-еп4-апсНог 
Нате іе гой 
міге бе 
огт апсһог 
ма! апсһог 


апсһогіпе, апспогаре 
мейве апспогаре 
апспогаре 2опе 


геіпіогсетепі, {Ве ѕіее! 
{ор геіпіогсетепі 
імізіей Зее! Багз 
аихШагу  геіпіогсетепі, 
опдагу геіпѓогсетепі 
га! Зее! геіпіогсетепі 


ѕес- 


һооріпе, һоорей геіпіогсетепі, 
Іаѓега! геіпіогсетепі. 

егесіїоп геіпіогсетепі, һапа!- 
ше геіпіогсетепі 

ргеѕігеѕѕіпе зіееї 

аихШагу геіпіогсетепі, 
попргеѕігеѕѕей  геіпіогсетепі, 
ипіепзіопей геіпіогсетепі 
Боот геіпіогсетепі Багѕ 
сгоѕѕ-міѕе геіпѓогсетепі, Ёхо- 
мау геіпіогсетепі 

сгоѕ$ѕ  геіпіогсетепі, |Іаїегаї 
геіпіогсетепі, ігапѕуегѕе 
геіпіогсетепі 

улге геіпіогсетепі 

ѕһгіпКаре геіпіогсетепї 
еїїесіїхе геіпѓогсетепі, тат 
геіпіогсетепі, могКіпе геїпіог- 
сетей, ргіпсіраї геіпіогсетепі 
дізігібийоп геіпіогсетепі, іас- 
те 

меідеа геіпіогсетепі - 
сотргеззіуе геіпіогсетепі 
Вейса! геіпіогсетепі, Іаїегаї 
геіпіогсетепі 

Баг геіпіогсетепі 

боме! 

ѕһгіпкаре геіпѓогсетепі 

Беат геіпіогсетепі 


129 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 


6. ВЕІМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТКОСТОВЕЅ 


~ колонн 

— плит 

„~ стен 

г фундамеитов 

гибка ~ы на стройплощадке 
заготовка ~ы на стройпло- 
щадке 

напряжение в растянутой —е 
НИЖНИЙ слой —ы 


отгнб —ы 
прядь напрягаємой —ы 
расположенне ^~~ы 


укладка —ы 
фнксатор ~ы 


круглый бетоиный фнкса- 
тор ~ы 
анкеровать ~у 
гнуть —у г 
задельвать —у 
защемлять ~у 
натягнвать —у 
опрессовьвать ~у в обойме 


расправлять ~у 
резать г-у 
сварнвать —у 
связывать ~у 
скручивать —у 
устанавливать ~у 


арматурщик 
армировани/е: 
коэффицнеит — я 


бадь/я 
опрокидная — 
цилиндрическая 7» 
— с откидным днищем 
загрузить —ю 
опрокинуть —ю 
очистить —ю 

бал/ка (см. 1., 7.) 
бортовая ~ (моста) 
ветровая г» 
концевая — 
перфорированная ~ 
подвесная — 
подкраиовая — 
подфундаментная — 
сквозная — 
тавровая ~ 
фундаментная ~, 
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соїштп геіпіогсетепі 
зіаб геіпіогсетепі 

маі! геіпіогсетепі 
іоипдабоп геіпіогсетепі 
беіа Бепдіпе 

Неї4 Бепӣіпе 


геіпіогсетепі ѕігеѕѕеѕ 

Боот Іауег ої іће геіпіогсіпр 

зіееї 

оїїзеї Бепа 

саЫе 

аггапеетепі ої геіпіогсетепі, 

1осаНоп ої геіпіогсетепі 

геіпіогсетепі ріасетепі 

Баг ѕрасег, соуег Боск, 

дізіапсе ріесе, Їогт зрасег 
доџећпиї 


іо апсћог геіпіогсетепі 
іо Бепа геіпіогсетепі 
іо етредй {пе 5іееї 

іо ртір геіпіогсетепі 

іо Ѓепѕіоп фе зієеї 

іо змаре а пр оп геіпіогсіпр 
Багз 

іо ипьепа геіпіогсетепі 
іо сиё геіпѓотсетепі 

іо меїд геіпіогсетепі 
іо Ыпа геіпіогсетепі 
іо імізі Багѕ 

іо ріасе {пе зіееі 


зіее! егесіог, Баг Бепаег 
“ 


сое аепё ої геіпіогсетепі 


Биске 
іірріпе БисКеї 
суііпдег БисКеї 
дгор-Боййот БисКеї 
іо Іоаа а Биске 
іо йр а Биске 
іо сіеап а БисКеї 


Беат, рігдег 
Газета 
міпа рігдег 
ейре рігдег 
сазіеНаіїед Беат 
дгор-іп Беат, Фгор-іп рігег 
сгапе рігӣег 
Гоип4аНоп Беат 
1а се Беат, Іаїйсе рігдег 
Т-Баг, Т-Беат, Т-рігдег 
Гоипдайоп Беат, эгоип@ Беат 
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широкополочная двутавровая ~, 
высота —ки 
грань —ки 

боковая грань —ки 

верхняя грань ки 

нижняя грань ^—ки 
закрепление —ок 

боковое закрепление —ок 
конец —ки 

заделка коннов —ок 
полка ^ки 

верхняя полка ~~ки 
размещение —ок 
расположение --ок 
сопряжение -—ок 

глухое сопряжение —ок 


— стенка яки 
решетчатая перфорирован- 
ная стенка -^ки 

задельвать —ку в бетон 

7 рассекать ~ку 


связывать ^ку стойками 


бетон (см. 1.) 
монолитный ~ 


налипший ~ 
неармированньй г» 
неотделанный — 
несхватнвшийся г» 
отделочный г» 

песчаный ~ 

повторно используемый г» 
предварительно напряжен- 
НЫЙ ~ 

вспучивание —а 
выдерживание ~а 


вызревание —а 
гидрофобизация ~а (введени- 
ем добавки) 

‚ марка ~а 


напряжение —а методом натя- 
жения арматуры на ~ 
натяжение арматуры на ~ 
пластичная консистенция ^-а 
ползучесть ~а 
прочность ~а 
нормативная кубиковая 
прочность ~а 
проектная кубиковая проч- 
ность ~а 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМРОВКСЕР СОМСВЕТЕ 5ТВУЮСТОВЕ5 


Ьгоа4-Напре@ Беат, Н-Беат 
дерёһ ої а Беат 
зійде ої а Беат 
Беат ѕійе, спеек 
іор ѕшгЃасе ої ће Беат 
Беат БоНот 
Беат геѕігаіпі 
еНесНуе | Іаїега! 
Беат епа 
Беат апсһогаре 
Папуее оѓ а Беат 
{ор Папре ої а Беат 
роѕійопіпе Беатз 
аггапріпр Бђеатѕ 
Беат-іо-Беат соппесііоп 
Беат-іо-Беат тотепі соп- 
песіїоп 
рігдег меб 
рігдег ореп међ 


геѕігаіпі 


(о етред а Беат іп сопсгеїе 
іо раѕѕ а зесНоп іһгоцећ а 
Беат 

{о іги55 а Беат міїН 3$ 


сопсгеіе 


іп-зійц сопсгеїе, сазі-іп-ріасе 
сопсгее 

иск сопсгее 

ріаїп сопсгеїе 

гоџећ сопсгеїе 

ипзеё сопсгее 

Нпізніпе сопсгее 

бле аротерайе сопсгеїе 
гесусіей сопсгее 

ргеѕігеѕѕей сопсгеѓе 


Ьом оці ої сопсгеїе 
сопсгеїе сигіпр, сопсгеїе 
таіигайоп 

сопсгеіе таїигаііоп 
іпіерга! уаіегргооїіпе 


сопсгеїе ргаде, сопсгее 
ѕігепеїћ 
розі-іепзіопіпр 


роѕі-іепѕіопіпе Е 
ріазіїс сопѕіѕіепсу ої сопсгеїе 
сгеер ої сопсгеїе 
сопсгее ѕігепеёћ 
сһагасіегіѕііс сопсгеіе сиђе 
ѕітепеїћ 
зресШей зуогКз сие ѕігепріћ 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 


6. ВЕІМҒОВСЕЮ СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОВЕЅ 153 


прочность ~а на раскалы- 
вание 
прочность ~а при сжатни 


прочность ~а 28-суточная 


состав га 
срыв га 
твердение —а 
увлажнение ~а 


укладка ~а 


последовательность уклад- 
ки ~а 
темп укладки ~а 
"усадка ~а 
уход за том 
эрозия —-а 
бетонирование 


безнапорное ~ 
безопалубочное — 


вибрационное — 
напорное — 
непрерывное — 


послойное — 
раздельное — 


— в скользящей опалубке 
~ инъекционным способом 
произвести — 


бетонная смесь 
жесткая ~ 


жесткая ~ с нулевой осад- 
кой конуса 
малоподвижная — 
пластичная ~ 
подвижная — 
разжиженная — 
свежеприготовленная ~, 
свежеуложенная ~ 


~ заводского приготовле- 
ния 

— приготовляемая на строй- 
площадке 


зри тя іепзіе ѕігепеїћ 


сопсгеїе сотргеѕѕіоп 
ѕігепеіћ 
зігепрій оѓ сопсгеїе аі 28 
дауѕ 
сопсгеіе сотрозійоп 
сопсгеќе іеагіпе оїї 
сопсгеќе Пагдепіпр 
датріпе ої сопсгеіе, маќег 
айег-ігеаітепі 
раста сопсгеїе, ропгіпе 
сопсгеїе 
сопсгеїе ріасіпр ѕедиепсе 


гаїе ої сопсгеіе ріасетепі 
сопсгеіе ѕһгіпкаре 
сопсгеїе сигіпр 
зсоиг 


роите сопсгеїе, ріасіпе соп- 

сгеіе, сопсгеііпе 
поп-ргеѕѕиге сопсгейіпр 
сазйпя сопсгее міїпоці Гогтз, 
оѓѓ-ѓогтмогК сопсгеііпе 
ріасіпе сопсгеїе міёһћ уіргайоп 
ргеѕѕиге сопсгейпя 
сопііпиоиѕ роигіпр ої сопсгеќе, 
сопііпиоцѕ сопсгейпе 
сопсгейпе іп 115, роигіпе іп 
15 
раскед арргевае-ап4-вгои{ 
ргосеѕѕ 
ріасіпе сопсгее іп $1ір-Ѓогтѕ 
іпјесіїоп ріасетепі ої сопсгеїе 
іо сопсгеїе, іо ріасе сопсгеїе, 
іо саѕі сопсгеїе, іо роиг 
сопсгеїе 


сопсгеїе пих 
һагѕһ тіх, :по-ѕіштр сопсгее, 
Чгу-сопсгее тіх, Іом-8іштр 
тіх 
тего Зитр сопсгее 


ом могкаБИИу сопсгеіе 
ріаѕіс сопсгее тіх 

Пиша тіх 

Пом'іпе сопсгее 

геѕћ сопсгеїе 

ігез5Ніу-ріасед сопсгее, {гезШу- 
роиге@ сопстеїе 

ріапі-тіхед сопсгее 


іоб-тіхед сопсгеїе, Неї д 
сопсгеїе 
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~ с большим содержанием 
растворной части 
~ с высокнм показателем удо- 
боукладываемостн 
~ с недостаточным содержа- 
нием песка 
— с низким показателем удо- 
боукладываемости 
компоненты бетонной смесн 
консистенцня бетонной смесн 
перемешивание бетонной смесн 
повторное перемешиванне 
бетонной смесн 
приготовление бетонной смесн 


прнготовление бетонной сме- 
си в автобетоносмесителе 
разравннвание бетонной смеси 
валками 
расплыв бетонной смеси 
расслоение бетонной смеси 
состав бетонной смеси 
заданный состав бетонной 
смеси 
составляющие бетонной смеси 
текучесть бетонной смеси 
подавать бетонную смесь 


бетоновод 


бетонолом 
пневматический — 
электрический — 


бетонораздатчнк 
бетоноукладчик 


бетонщик 


блок 
арматурно-опалубочный ~ 


бетонный ~ 
карнизный ~ 
. кирпичиый — 
маячный ~ 
перемычечный — 
ПОДОКОННЬЙ — 
полуарочный — 
-простеночньой — 
прочный — 
прямой — 
рядовой ~ 
сборный опалубочный — 
силнкатный — 
стаканный фундаментный — 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕИМРОВСЕО СОМСВЕТЕ ЗТВОСТИВЕ$ 


оуег-тогіагед сопсг@е тіх 


Шеп-могКабійіу сопсгее 
ипдегѕапӣей сопсгеїе 
Іом-могКабійу сопсгеіе 


сопз5іїшшепіз ої сопсгее 

сопсгеїе сопѕіѕіепсе 

сопсгеїе тіхіпе 
геїетрегіпр ої сопсгёе 


тіхіпр ої сопсгеїе, ргодисНоп 
ої сопсгеїе 
ігап5ії тіхіпе 5 


гоПег ѕсгеейіпе 


ѕргеай ої сопсгеіе 

сопсгеїе зергерайоп 

тіх ргорогіїопѕ, тіх 
потіпаї тіх 


тіх іпргейіепіѕ 
Пианйу ої сопсгеїе 
іо сопуеу сопсгеќе тіх 


сопсгее-сопуеутя ріре 


сопсгеіе БгеаКкег 
рпештайіс  сопсгее  БгеаКег 
еіесігіс сопсгеіе БгеаКег 


сопсгеіе роигіпе тасріпе 


сопсгеіе ріасег, сопсгеѓе-ріасіпе 
тасріпе 

уогкег іп сопсгеїе, сопсгаег, 
сопсгеѓог, сопсгеїе ууогКег 


Ыоск 
ѓогтіпе-апаӣ-геіпѓогсіпе 
ѕуѕіет 
сопсгеїе Моск 
согпісе Боск 
Ьгіск Ыоск 
ястеед ЫоскК 
іпкіпе Боск 
міпдом $Ш Ыоск 
ѕеті-агсһ Боск 
рагіійоп Ыоск 
Вага Ыоск 
гесіапрціаг Ыоск 
огііпагу Боск 
огт аѕѕетЫу 
ѕіНсаіе Ыоск 
соїштп іоцпдайіоп Ыоск 





6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМЕОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТВОСТОВЕЅ 


стеновой — 
трапецендальный — 
угловой г» 
фронтонный ~, 
фундаментный — 
цельный — 
цокольный 7» 
зркерньй ~ 

— внутреиней стены 
— наружной стены 
закрепить — 
монтнровать — 


болт 
анкерный (фундаментный) — 
торец ~а 
нарезать — 

брезент 


брусок 
деревянный ~ 
фугованный — 
ИЗГОТОВИТЬ ~~ 
бумага для укрытия выдержи- 
ваемого бетона 
бункер 
приемный — 
— для бетонирования 
~ для хранения заполнителей 
~ для цемента 
очнстить ^— 
установить ~ 
бухт/а 
размотать ~у 


вермнкулитобетон 


верстак 
вибратор 
внутренний — 


поверхностный — 

электромеханический — 

предельное положение ~а 

раднус действия —а 

переставнть — 
вибрировани/е 

повторное — 

~ бетонной смеси 

продолжительность —я 


вибробадья 

виброжелоб 
очистить 7» 
установить ~ 
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Бийатя Боск 
ігарехоійаі Ыоск 
согпег Боск 
їгопіоп Боск 
іоцпданоп Ыоск 
зона Ыоск 

ѕосіе Боск 

Бау міпдом Ыоск 
іпіегіог маі! Боск 
ехіегіог маі! Ыоск 
іо ѓаѕіеп а Моск 
іо егесі а Боск 


Бон 
апсһог Боіі, ѓоипдайоп Бой 
Бой епа 
іо іћгеаа а Бой 


сапуаз, іаграціїп 


Баг 
Баг, Чиа 
р!апе@ Баг 
іо Габгісаїе а Баг 


оуегіау рарег 


БипКег, Ьп, һоррег, Кір, зЙо 
гесеіуіпе БипКег 
сопсгейпе һоррег 
арртераіе Ып 
сетепі Біп 
іо сіеап а БипКег 
їо зеё ир а БипКег 
соі! 
іо ипгее! а сой 


уегтісиійе сопсгеїе 
Бепсһ 


уібгаїог 
репеїгайпе уїбгаїог, іпіегпаі 
уібгаќѓог 
зигіасе убгаюг 
еіесігіс уфга®юг 
епа розійоп ої уібгаїог 
мібгаїог гайіцѕ ої орегайоп 
{о тоуе а уфгаюг 

уіргабоп 
геуіргайоп 
сопсгае-пих уБгаНоп 
дигабйоп ої уібгайоп, уфтаНоп 
бте 

уіргайпр Биске 


мібгайпе сриіе 
іо сіеап а уібгаійпе спиїе 
. іо іпзіаїй а уібгаййпр сһше 
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визирка зієНі гай 
неподвижная г» Нхед ѕіећі гай 
ходовая — тоуаЫе зієНі гай 
водовяжущее отношение маег-Ыпаег гаііо 
возобновление маркировки гепемаі ої тагкіпе 
время ійте 
— выдерживания сигіпе регіоа 
~ перемешивания дигайоп ої тіхіпе, тіхіпе 
бте 
^^ схватывания гаїе ої ѕеіііпе, зеНтя ііте, 
бте ої зе тя 
врубк/а іоіпі 
выполнить ^у іо јоіпі 
вьверк/а айјиѕітепі, айєптепі 
~ на вертикальность ритЫтя 
~ на горизонтальность 1еуеШтя 
произвести ~у іо адјисѕі, іо Іеуеі, іо рить, іо 
зеё ѕтіһ іо ігие 
выдергивание риШпе оці, Фгаміпе оці 
^^ гвоздей паі! дгаміпр 
— свай ріїе рийіпе 
выкрашивание (бетона) сгитЬНте, сгитііїпе амау, 
зраНіпе 
выпрямление ѕігаірћіепіпе 
— стержней год ѕігаірћіепіпе 
выпуск (арматуры) Нее 1епр ої геіпѓогсіпе Багз, 
ргоігийіпе геіпіогсетепі 
стыковые ^—и арматуры соппесіїпе геіпіогсетепі 
выровнять ~ іо ипБеп@ Багѕ 
гелиополигон по производству зоіаг ромег эгоип@ Гог іће тапи- 
железобетонных изделий Ѓасіџге ої геіпѓогсей сопсгеїе рго- 
дисі5 
гидродомкрат Будгаийс јаск 
закрепить — іо Их а Пуагаийс |аск 
заменить г» іо геріасе а Ку4гаийс іаск 
испытать ^^ іо іеѕі а Пудгаціїс јаск 
отремонтировать — іо гераг а Пудгаціїс јаск 
проверить — іо сНесК а Пудгаціїс |аск 
расконсервировать — іо 4ергезегуе а Пудгаціїс јаск 
установить 7» іо зеї ир а Ну@гаийс јаск 
гидроизоляция стька јоіпі маїегргооїїпр 
гнутье арматурь год Бепате 
головка подкранового рельса сгапе гаї! пеад 
грохочение зсгеепіпр 
демонтаж Ч1заззетЫу, діѕтоипііпе, 
дізтапіїййпе 
детал/ь тетрег, рагі 
закладные —и Би ыт$, Бий -іп Цетз, іпѕегіѕ, 


Байт рагіѕ 
закладные монтажные —и ШНіпе іпѕегіѕ 


о 


соединительные ~~и сборных 
железобетонных элементов 
изолнровать ~ 
установить г» 
дефект 
^—ы, вызванные прилипанием 
опалубки 


днище 
откидное ~ 
— опалубки 
установить г» 
дно 
— котлована 


^ стакана фундамента 
ОЧИСТИТЬ ^— 


добавк/а (см. 1.) 
залить ~у 


растворить —у 


дозатор 
дозирование, дозировка 


— по весу 
~ по объему 
— составляющих 
дозировать 
домкрат 
ВИНТОВОЙ ~ 
гидравлический — 
распорный ~ 
реечный ~ 
г» для натягивания армату- 
ры 
закрепить ~ 
нспытать ~ 
установить ~ 


доск/а 
гнутая ~ 
кружальная ~ 
направляющая ~ 
подкружальная ~ 
прижимная ~ 
фризовая ~ 
я- й опалубки 
закрепить —у 
прострогать —у 
железобетон 
сборный ~ 


. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
. ВЕМЕОВСЕО СОМСВЕТЕ ЗТВЫСТИВЕ$ 
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ргесазі сопсгеіеы соппесііоп 
деїаїїз 

іо шзшаЕ а рагі 

іо зеё іп а рагі 


деѓесі 
огт зсаббіпе 


Боййот 
гор БоНот 
Ѓогтѕ Боййот 
іо Нх а Бойот 


Бойот 
Гоипдайоп рії Бойот, ехсауа- 
боп Бойот 
соїитп ѓоипдайоп ЫюсКк БоНот 
їо сіеап оці а Бойот 


аддійуе, адпихиге, арепі 
іо айа ап аддійме, іо ада ап 
арепі, іо айа ап адтіхіиге 
іо ӣіѕѕоіуе ап аййіііуе, іо 4і5- 
ѕоіуе ап арепі, іо іѕѕоіуе ап 
адтіхійге . 


Бан Бох, Баїспег 
Баїсбіпе, рацріпе, дозіпе, 
дозаре, ргорогіїопіпе 

меірћ-Баёсһіпе 

уоІите-Баёсһіпе 

сотропепіѕ ргорогіїопіпе 
іо Баїќсћ, іо ргорогіїоп, іо теазиге 
іаск 

зсгем јаск 

Пудгаціїс |аск 

#ћгиѕі јаск 

гасК |аск 

ѕігеѕѕіпе јаск 


фо Нх а јаск 
іо їеѕі а |аск 
{о зеї ир а јаск 


Боага 
Бепі Боага 
сигуе ріесе 
виїде. Боага 
зиб-сигуе ріесе 
Ботя Боага 
ігате Боаг@ 
зпеейпр 
{о Газіеп а Боаг@ 
їо ріапе а Боагаӣ 


геіпіогсед сопсгеїе 
ргесаѕі геіпѓогсей сопсгеїе 
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~ с растянутой н сжатой ар- 
матурой 


желоб для подачи бетонной сме- 
си 


заводка гипсовая (гипсовый 
раствор} 
приготовить гипсовую заводку 


заглушк/а 
установнть —у 

заготовк/а 
арматурная ~ 
нарезать ~у 

заделка концов балок 


зазор 
СТЬКОВОЙ г» 
оставить — 


замоноличивание 
^— СТЬКОВ 
~ ШВОВ 
ВЫПОЛННТЬ ~ 


заполннтел/ь (см. І.) 
шероховатые —и 
~ в форме шариков нз пенопо- 
листнрола 
« я» для бетона 
приготовить ~ 22 


захват 
подобрать — 


зачеканивание 
~ ШВОВ 
ВЫПОЛНИТЬ — 


издели/я 
арматурное -е плоское 
арматурное ^е пространствен- 
ное 
арматурное —е сварное 
предварительно иапряжен- 
ные — 
сборные железобетонные г» 
~ из бетона 

~ из сборного бетона 


«изюм» (наполнитель) 


испытание 
длительное — 
контрольное — 
не доведенное до разруше- 
ния ~ 
неразрушающее — 
— бетона 
~ бетона погружением в 
воду 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМҒОВСЕр СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОВЕЅ 


доицЫу геіпѓогсей сопсгае 
сопсгее сһиѓе 


Бурѕшт тогіаг 


іо ргераге рурзит тогіаг 
ріше, зіоррег 

ќо ріше, іо зіор 
Ыапк 


геіпіогсетепі Б]апК 
іо сиі а геіпіогсетепі Ыапк 


Беат апсПпогаре 
вар 
ісіпі ғар 
{о Іеауе а вар 
етоийпя 
Бий јоіпі єгоціїпе 
јоіпі ргоціїпе 
{о ртоиі 
аретераїе, їйНіпе таїегіаї, НИег 
абгазуе арртераіе5 
роїузіугепе ѓоат Ба!1ѕ 


сопсгеіе арртераїе 
{о ргераге ап арегераїе 
егіррег, эйр, сіатр, саісћ 
іо сһооѕе а ргіррег 
сашкКіпе е 
іоіпі сашКіпе 
іо сашК 
ргойисіѕ 


ріапе геіпіогсетепі ипії 
геіпіогсетепі саре 


меідей геіпіогсетепі ипії 
ргезігеззед ргойисіѕ 


геіпіогсед сопсгеїе ргойисіѕ 
сопсгеїе ргойисіѕ 
ргесазі  сопсгеїе ргойисіѕ 
дізріасег, рішт 


іезі 
Іопе те Ѓеѕі 
сопіго! іезі 
поп-дезігисіїуе іеѕі 


поп-дезігисіїуе іеѕі 
іеѕі ої сопсгеїе 
маїег іттегѕіоп іезі 





6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМЕОВСЕр СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОКЕЅ 


— бетона погруженнем в 
жидкость - 
— на выносливость 


на вязкость 

на замораживание и оттаи- 
вание 

на изгиб 

на изменение длины . 
на износ 

на истиранне 

на осадку конуса 

на погодоустойчивость 
на ползучесть 

на постоянство объема 
на разрыв 

на раскалываемость 
на растяженне 

иа сжатие 

на срез 

на стойкость 

на твердость б 
на удар 

на усталость 
пластичности бетона осад- 
кой конуса 


канат 
стальной ~ 
страховочньй 7» 
~ двойной крестовой свнвки 
— одинарной свивкн 
соединение —а 
закрепить ~ 
заплести ~ 


каркас (см. 7.) 
бетонный ~ 
деревянный ~ 
железобетонный ~ 
опалубочньй ~ 
ПЛОСКИЙ 7» 
цельнобетонньй ~ 
ИЗГОТОВИТЬ 7» 
смонтировать ~ 
установить — 


1) 


11111121 1111111111 


ковш загрузочный (опрокидной) . 


колонн/а 
железобетонная — 
монолитная — 
сборная ~ 
смонтировать —у 

кольцо опалубки 


кондуктор 
групповой — 
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іттегзіоп іеѕі 


епфигапсе іезі, ітрасі 
епдигапсе іезі 

іоцебпез5 іеѕі, уіѕсоѕіїу Ѓеѕі 
ітееге апа Мам 1 


ігапѕуегѕе іе5і, дейехіоп іезі 
іепеїп сһапре теіһоа 
меагіпе іеѕі 

ађгаѕіоп іезі 

зіштр ќеѕі 

меаїПегіпе {еѕі 

сгеер іезі 

{еѕ{ Гог дітепзіопаї за Шу 
іепзііе іезі 

зрійнпо іезі 

Хепзіїе іезі 

сотргеѕѕіоп іезі 

ѕһеагіпе іеѕі 

дигабійу іезі 

ѕсгаісһ Паг4пезз іезі 

зПосК іезі 

іайірие іезі Р 
могкабіїйу іеѕі, ѕіштр ќеѕі 


горе, сабіе 
з4ее! (міге) горе 
заїеїу горе 
доцЫе гериіаг-Іау горе 
тершаг-!ау горе 
горе зріїісіпр 
іо іх а горе 
іо р!а а горе 


тате 
сопсгее Нате 
{тег {гате 
геіпіогсед сопсгеїе Їгате 
огт$ Нате 
Баг таї 
а|-сопсгее {гате 
іо тапшасиге а Нате 
їо егесі а Їгате 
іо зеё ир а Нате 
тіхег ѕКір 
соїитп 
геіпѓогсей сопсгеїе соитп 
сазі-іп-ріасе сопсгеїе соїцтп 
БиШ-ир соїштп 
їо егесі а соштп 
ѕһийегіпе гіпе 
де, сшде 
Бгоир еиійе 
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ОДННОЧНЬЙ ~ 
закрепить В ~е 
собрать ~ 
установить ~ 


конструкцн/я 
бетонируемая ~ 
бетонная г» 
железобетонная г» 
`жесткая г» 


каркасная — 
комбинированная ~ 
монолитная ~ 
несущая ~ 


опалубочные —и 
опорная ~ 

сборная ~ 
сборно-монолитная — 


сборные железобетонные —и 


сварная — 
смонтированная — 
стальная — 

конус 
^ для испытания на осадку 
осадка ~а 

конусность 

короб 
деревянный — 
прямоугольный — 
очистить ^— 
установить — 


крепеж 
крепление 


анкерное г» 
г балконной плиты 
— дюбелямн 


ершами 
пластинами 
подкосами 
скобами 
Т-образным штырем 
угольннками 
выполнить г» 
проверить — 
кронштейн 
стальной ~ 
смонтировать ~ 
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6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕМРОВСЕО СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОВЕЅ 


эта риїде 

іо Не 

іо егесі а риїде 
іо іпзіаї а риїде 


ѕігисіцге, сопѕігисйоп 
ѕігисёцге ипдег сопсгейпе 
сопсгеѓе ѕігисіиге 
геіпіогсед сопсгее 5ігисіцте 
гірід зігисійге, Бгасей ѕігис- 
іцге 
зкеефоп соп5ігисбіоп 
сотрозіїе сопѕігисііоп 
сазі-іп-ріасе сопзёгисНоп 
ѕиррогііпе сопѕігисіоп, Іоай- 
Беагіпе ѕїгисіџге 
ѓогтуогК 
Беагіпе ѕігисіцге 
Бий-ир сопѕігисііоп 
саѕі-іп-ріасе ап4 ргесазі соп- 
ѕігисііоп 
ргесаѕі геіпіогсед сопѕігис- 
опѕ, гейцогсей сопсгеїе 
ѕігисёигеѕ 
меідед сопѕігисііоп 
егесіей сопѕігисіїоп 
зіее! ѕігисіиге 

сопе 
ѕіштр сопе 
зіштр 

іарег 

іогт 
моодеп іогт 
гесіапеціаг Їогт 
іо сіеап а їогт 
іо зеё ир а Гогт 


Га епегз, тоипёпеа Пага\маге 


зігепріпепіпе, аіќасһіпе, Газеп- 
та, їїхіпе 
апсһог сіатріпе 
іазіепіпр ої а Баісопу рае 
Газіепіпє иѕіпе ехрапѕіоп ап- 
спог5 
Ѓаѕіепіпе иѕіпе Багђей паїв 
іазіепіпе иѕіпе ріаќеѕ 
Бгасіпе 
Ѓаѕіепіпр изтя сгатрѕ 
Ѓаѕіепіпе иѕіпр а Т-ѕһаре рт 
іазіепіпє изв апріеѕ 
іо Газіеп, іо Их, іо аНасН 
{о сһеск ап аНаснтег 
агт, Бгаскеі, сапіеуег 
зіее! БгасКеї 
іо бх а БгасКеї 


ПО 


і 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИН 
6. ЕВЕИМРОВСЕО СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОВЕЅ 
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кружало 
внутреннее ~ 
легкое — 
монтажное — 
наружное — 
— из доски на ребро 
закрепить ~ 
подогнать ~ 
установить ^~~ 

кубик 
контрольный ~ 
стандартный бетонный — 
прочность ма 
раздавнть — 


леса 
поддерживающие — 
— из инвентарных подвижных 
стоек 
— из леса круглого 
разобрать — 
установить 7» 


лесенк/а 
контрольная — 
сварить —у 
установить —у 
лист 
металлический ~ 
— обшивки 
люлька 
подвесная — 
марш 
лестничный ~ 
монолитный ^— 
сборный ~ 
смонтировать ~ 
масса 
— сухого замеса бетона 


массив бетонный 


мастика уплотняющая для залив- 
ки швов в бетонных конструк- 
циях 


машина для затирки бетонных 
поверхностей 
молоко цементное 
размешать — 
монтаж (способ) 
~ днфференцнальным методом 
— комплексным методом 


— краном 
~ автомобильным краном 


11-116 


- П 


Бом тетрег, сигуе ріесе 
іпіегла! Бом тетрег 
НН Бом тетрег 
егесіїоп Бом тетБег 
ехіегіог Бом тетрег 
сапі Боага Бом тетрег 
іо Газеп а Бом тетђег 
іо адјиѕі а Бом тешрег 
іо ріасе а Бом тетрег 


сибе 
їіеѕі сибе 
зіапдагі сиђе ої сопсгеѓе 
сиђе ѕігепеёћ 
їо сгиѕћ а сиђе 


зсаЙо!4, зсаНо тя, Ѓаіѕемогк 
ѕиѕрепӣіпе зсаНо! тя 
КпосК-домп зсайо те 


йтрег зсаНо! тя 
іо дізтапіе зсаНо те 
іо егесі зсайо! те 
Іаййег 
сопігої Іайдег 
{о меїд а 1а@4ег 
{о егесі а Іаййег 
ѕһееі 
теѓа ѕһееі 
зпеаїріпе ѕһееі 
сгадіе, саре 
сгайіе, ігауеШіпе сгайіе 
рећі 
Небі, Шов ої ѕќаігѕ, зіаїгмау 
саѕі-іп-ріасе Пієбі 
риїй-ир Шов 
іо егесі а Нієбі 
таѕѕ 
агу-Ббаёсћ меіећі 


таѕѕ сопсгеїе 
сопсгеќѓе јоіпі ѕеаіпе сотроипа 


ромег ігомеї 


сетепі ртоці, Іайапсе 
іо тіх сетепі ргоці 

егесіїоп 
егесіїоп Бу а 4іїіегепіїа! теіћой 
егесіїоп Бу а сотргерепзіуе 
теїпод 
егесіїоп Бу а сгапе Й 

егесіїоп Бу а ітиск сгапе 
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башенным краном 
козловым краном 
краном на гусеннчном 
ходу 

— краном на пневматнчес- 

ком ходу 

~~ с помощью мачт 
~~ электрическнми лебедками 


111 


монтаж (конструкций) 
поточный ^ сборных зданий 
скоростной — 
г балок 
^^ подкрановых балок 
внутренних стен 
наружных стен 
панелей 
прогонов 
рнгелей 
скользящей опалубкн 
ферм 
фундаментных блоков 
фундаментов 
очередь —а 
последовательность операций 
~а 
продолжнтельность ~~а по 
графнку 
стадия ~а 


монтажннк 
мостик 
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наладка 
налипание бетона 
наплыв 
г цементного камня 
срубнть — цементного камня 
наращивать (сваю, канат) 


настил 
временный ~ 


дощатый ~ 
„ рабочий ~ 
уложить — 


нивелир 
поверять ~ 


нивелнровк/а 
~» основання 
^^ поверхности 
пронзвести ~~у 


норма укладки бетона 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМҒОКСЕР СОМСВЕТЕ ЗТВОСТИКЕ$ 


егесіїоп Бу а іомег сгапе 
егесНоп Бу а бапігу сгапе 
егесНоп Бу а ігасік-іуре сгапе 


егесНоп Бу а рпентаїїс сгапе 


егесіїоп цзіпє таѕіѕ 
егесНоп Бу еїесігіс міпспе5 


егесіїоп 
іпдизігіайгед Бийдіпе 
гарій егесНоп 
егесіїоп ої Беатѕ 

егесіїоп ої сгапе Беатѕ 

егесіоп ої іпіегіог ма 
егесійоп ої ехіегіог ма115 
егесііоп ої рапе!5 
егесіїоп ої сігегѕ 
егесіїоп ої сгоѕѕ-Багѕ 
егесііоп ої $1ір-Ѓогтѕ 
егесНоп ої ігиѕѕеѕ 
егесіоп ої іонпдайюоп Б1осКѕ 
егесНоп ої {оипдаНоп ЫосКѕ 
егесіїоп ѕїаре 
егесіїоп ѕедиепсе 


зспедшіед егесііоп Яте 


егесНоп 5іаре 
егесіог 
рІапкеа іосоїмау, іооїбгійре 


ріаїе, зігар 
сопсгеѓе ѕііскіпо 


зає, іпіїих 
Ѕігеакѕ ої тогіаг 
{0 сї амау ѕігеакѕ ої тогіаг 


їо вріїсе 


Боагатя, ріапКіпе, ріабпо 
іетрогагу Боагӣіпе, іетрогагу 
ріапКіпеє, іетрогагу ріаййпе 
Боагаіпе, ріапКіпе 
зіаєе, могКіпє деск 
фо [ау а Боагдіпе, іо Іау а 
р!ап по, бо [ау аріайпе 

Іеуеї 
іо іезі айјиѕітепї ої а Іеуеї 


1еуеШтя 
Базе 1еуеШпя 
зигіасе ІеуеПіпе 
іо Іемеї, іо Бгіпе іпіо а Іеуеі 
розбій оп 
гаїе ої сопсгеїе ріасетепі 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТВОСТОВЕЅ 


обноск/а 
устронть ~~у 
обогрев 
г бетона 
г масенва 
вестн ~~ 


обойма 
анкерная натяжная г» 
стальная ~~ 


обшнвк/а 
~~ досками 
— щитамн 
выполнять ~у 


оголовннк 
Г-образный ~ (стойки) 
Т-образный ~ (колонны) 
я стойки 


огражденне 
защнтное 
инвентарное 2» 
переносное — 
ВЫПОЛНИТЬ ^^ 

опалубк/а 
абсорбирующая ~ 


армоцементная 7» 
асбоцементная ~ 
‘блочная г» 
горнзонтально-перемещає- 
мая ~ 
деревянная — 
железобетонная г» 
катучая — 
комбнннрованная (по матери- 
алам) ~ 

конструктивная г» 


крупнощнтовая, крупнораз- 
мерная ~ 

мелкощнтовая г» 
металлическая 7» 
многократного нспользова- 
ННЯ ~~ 

несъемная ~ 

нетиповая г» 
обьемно-переставная г» 
переставная — 
пластмассовая ~ 


11» 
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БаНег Боаг@з, ргоШе 
іо ѕеі пр Байег Боага$ 


пеайіпє 
сопсгеїе һеаііпе 
сопсгеїе БіосК Неайпя 
їо һеаї 


саѕіпе 
уоКе, збіггир 
зіееї сазіпр 


ѕһеаіћіпе, ѕһееііпе 
Боага зпеаїніпя 
рапеї знеа тя 
іо зпеаїпе 


реад, сар, согіе! ріесе 
Г-һеаа 
Т-реад 
зішд Неаа, ѕіапсһіоп сар, розі 
сар 


ѕсгееп, {епсе, епсІоѕиге, гаїїпє 
ргоїесіїуе рнага, ѕаѓеіу Баггіег 
зфапдага гаійіпе 
тоуаЫе ѓепсе, тоуабіе эцаг@ 
іо Їепсе, їо ѕеі пр а виага 
зпийегіпе, ѓогтмогК, іогт5 
абѕогрііуе ѓогт, аБбзогріїуе 
йпіпе 
їегго-сетепі іогт5 
азБезіов-сетепі Їогт5 
ЬіосК-Їогт5 
гоПіпе іогт5 


Боага зпиНЧегтя, моодеп іогт5 
геіпіогсед сопсгеїе Їогт5 
гоПіпе ѓіогтѕ 

сотріпей ѕһийегіпе 


зіау-іп-ріасе {огтууогК, регта- 
пепі 5Ппийегіпр 
Іагре-рапе! іогт5 


зтаі!-рапеї! іогт5 
те{а! Їогтя 
геизаЫе ѓогтѕ 


геіаіпед !югтз, Іеауе-іп-ріасе 
югтз, регтапепі ѓогтѕ 
сиѕіот-БЬшіІї ѓогтѕ, сиѕіот- 
таде іогт5 

ігауеіпе ѕһийегіпе Їог маїіз 
апа Ноогз 

ігауеШпе 5Пийегіпе, ігауеіпе 
іогтя + 

р!азНе зпиНегтя 


164 


пневматнческая — 
подъемно-переставная — 


разборно-переставная ~ 
сборно-разборная ~ 
скользящая ~ 


стеклоцементная — 
термоактивная ~ 


туннельная ~ Б 

утепленная ~~ 

фанерная ~ 

щитовая ~ 

~~ блок-форма 

— для вертнкальных поверх- 
ностей 

— для горизонтальных поверх- 
ностей 

— для криволинейных поверх- 
ностей 

— для наклонных поверхнос- 
тей 

— для перекрытий 

— из специальных матерналов 

безопасность работы ~и 

надежность работы —н 

наружная теплоизоляция ун 

обмазка —и 

очнстка ян 

перестановка —н 

увлажненне —н 

отрывать ~~у (от бетона) 

очищать ~у 

сннмать —у 

устанавлнвать ^~~у 


опилкобетон 


опнранне на стойкн 
опор/а 
анкерная — 
береговая ~ 
внутренняя ~ 
временная ~ 
временная консольная ~ 
горизонтальная ~ 
жесткая ~~ 
крайняя ~ 
монтажная 7» 
подвижная шарнирная ~ 
свайная ~ 
средняя ~ 
столбовая ~ 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
76. КЕТМҒОВСЕР СОМСКЕТЕ ЅТВОСТОВЕЅ 


рпештайс ѕһийегіпе 

сіїтбіпє Ёогтѕ, іштр огт, 
јитріпе ЃогтчогК 

сійтьіпе іогт5 

соПарзібіє ѓогтѕ 

знате ѕһиНегіпе, зИр-Ююгтз, 
зійдіпе Ююгтз 

<Лаззу сетепі Їогт8 
5пиНегіпе мії һеаіпе еїе- 
тепіѕ 

фиппе! ѓогтѕ 

реаї іпѕшаііпе зпиНегтя 
рІумооа ѓогтѕ 

рапеї ѓогтѕ, рапе! ЃіогтмогК 
Ыоск-Ѓогт 

югтз Гог уегіїса| ѕигѓасеѕ 


югтз ог һогігопёа! зигГасез 
югтз [юг сигуей ѕигѓасеѕ 
іогт5 Гог 51апііпе ѕигѓасеѕ 


Ғогтѕ ог Ноогз 

зресіа! таїегіаїз Їогт5 

іогтмуогК заїеїу 

іогтуогК ѕаѓеіу 

Ғогт шзшайоп 

їогт соаїіпе 

Ғогт сіеапіпр 

геѕеіпе ої Їогт5 

іогт соайіпр 

іо ѕігіке һе ГогтумуогК 

іо сІеап Не Їогт 

{о гетоуе ће Їогту ог 

їо егесі ће іогтмуогк, іо 5еї {пе 

іогтмуогК 
моод-сетепі сопсгёе, зам анзі 
сопсгеїе 


гезния оп 314$ 

зиррогі 
апспог іомег 
абнітепі ріег 
іпіегіог ѕиррогі 
іетрогагу зиррогі 

онігіррег ѕһоге 

Іаїега! зиррог{ 
Нхей Беагіпо 
ощег ѕиррогі 
егесіїоп соитп 
тоуаЫе госКег Беагіпе 
ріїе ріег 
сепіге ѕиррогі 
ро!е 





6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 165 
6. ВЕМЕОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОВЕЅ 


угловая ~ 
ге ЛНННИ СВЯЗИ 

~ моста 

~~ наружного освещения 
~~ трубопровода 

осадка —ы 

установить ~~у 


ось 
поперечная — 
продольная ~ 
разбнвочная ~~ 
— стакана фундамента 
~~ фундаментного блока 
наносить ~ 


отверстне 
выпускное ~~ 
оставить ~~ 


отвес 
установнть ~» 


отметк/а 
высотная 7» 
проектная — 
~~ конструкции 
~~ основания 
получать высотную ~~у точки 
нз нивелировкн 
пал/ец 
—ьцы консолн (выпускных ле- 
сов) 
~~ строительных лесов 


панель 
железобетонная ~ в форме 
двойного Т 
кровельная ~~ 
многопустотная железобетон- 
ная — 
многослойная `~~ 


сборная железобетонная ~ с 
остеклением 
сборная железобетонная ~ 
Т-образного сечения 
унифнцнрованная двухслойная 
— нз перлнтопластобетона, 
облицованная алюминневым 
листом с глубокнм гофром 
фасадная стеновая 7» 
— лестницы 
~~ перегородкн 
~~ перекрытия 
— стены 

— внутренней стены 


апе!е ѕирроғї 
зиррогі 

ріег 

розі 

ріре зпррогі 
зиррогі зе Метегй 
іо егесі а зиррой 


ахіѕ, сепіге пе 
Тайега! ахіѕ 
Іопеіїнаїпа! ахіѕ 
1аут ош ахіѕ 
соитп ѓоџпдаіоп Боск ахіѕ 
[оипдаНоп Боск ахіѕ 
іо тагК ап ахіѕ 


орепіпе, ное 
онНеї 
іо Іеауе ап орептя 


ріштЬ Боб, ріштЬ Іпе 
іо розНюп ће ріитЬ Піпе, 
{о рить 


тагК 
@еуаНоп, ог4папсе Бепсћ тагК 
дезієп Іеуе! 
зігисійге Іеуеї 
Базе [е\е] 
іо езфаБИзН ће ееуаНоп ої а 
роіпі Бу 1еуеШпя 


ріп, ѕёџа 
ри 109$ 


зсаНо!атя Беагег 


рапеї, зіаб 
іміп-уеббей Т-Беат 


гооїїпе рапеї 

сопсгеїе соге 5Іаб, сопсгеїе соге 
ипії 

тиїнсоге рапеї, запімісі 
рапеі, запамясв 5Іаб 
фгап5інсепі сопсгеѓе 


доцЫе Т-Беат 


тодніаг імо-Іауег рапе| ої рег- 
Ше-ріазіосопсгеїе Ипед міїв 
дееріу соггизайе4 аїитіпішт 
ѕһееі 
{асаде маі! рапеі 
зіаїгсазе рапе! 
раг#юоп рапеї 
Пооғ зіаб 
май рапеї 

іпіегіог маїї рапеї 
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— наружной стены 
монтнровать — 


паропрогрев (бетона) 
пенобетон 
пеносилнкатобетон 


перекрытне 
арочное ~ 
балочное ~ 
безбалочное — 
безбалочное железобетон- 
ное ~ 
безрнгельное — 
железобетонное ~ 
крупнопанельное — 
междуэтажное ~~ 
монолнтное бетонное г» 
надподвальное г» 
надснлосное г» 
сварное — 
чердачное — 
монтировать ~~ 


перепнливание 
перепиливать 


петл/я 
анкерная ~ 
монтажная 7» 
загнбать —ю 


пнленне 
поперечное г» 
продольное — 
производить г» 


пластифнкатор бетона 


пленка солнцеотражающая 

для защнты бетона 

плнт/а (см. 1.) 
балконная г» 
вибропрокатная ~ 
дорожная — 
защемленная ~~~ 
карнизная г» 
конструктнвная — 
многопролетная г» 
многопустотная г» 
многослойная 7» 
навесная — 
неразрезная ~ 
опорная — 


опорная анкерная ~ 
парапетная ~ 
подколонная 7» 
рядовая — 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМҒОКСЕР СОМСКЕТЕ ЅТЕОСТОКЕЅ 


ехіегіог ма| рапеї 
їо 5еї ир а рапеї 


зіеат һеаійпо (ої сопсгеіе) 


ісатедй сопсгее 
Роат-зійсаїе сопсгеѓе 


сеїйпе, Поог, ицег-Поог сомегіпи 

агсһеа сеііпе, агспед Поог 

јоіѕіеа Поог 

бігдег1еѕѕ оог, Паї 51аЬ оог 
На зіаб сопѕігисііоп, тиѕћ- 
гоот сопѕігисіїоп 

оігдегІеѕѕ оог сопѕігисіїоп 

геіпіогсед сопсгеїе оог 

Іагее рапе! сеіпе 

іпіегтедіаїе Поог 

зона Поог 

Баѕетепі сейтя 

зіїо сеііпе 

ме! дей соуегіп  , 

раггеі Поог, ас Поог 

іо егесі а соуегіпє 


заміпе 
10 зам 


юор 
апспогіпе Іоор ої міге ог %&гапа 
Іоор юг аѕѕетЫіпе 
{о Іоор 


зам тя 
Таїегаї ѕаміпе 
Іопеіїодіпа! заміпе 
іо зам 


сопсгеїе рІаѕіісітег 
зоіаг геЙесНуе сигіпе тетфгапе 


зіаб, ріаїе 
раїсопу ріаїе, Баїсопу зіаб 
уіргайоп-гоПеа сопсгеїе 5Іаб 
рауміпе зіаб 
Нхед-едре-зіар, геѕігаіпеа з1аЪ 
согпісе ріаїе 
зігисінга! аЬ 
тиіНнзрап зіаб 
поПох соге 5іаб 
сотрозйе Боага, тшіауег ЗаБ 
сигіаїп ма! рапеї 
сопіїпиоиѕ зіаб 
Базе ріаїе, Беагіпє ріаїе, десК, 
гай 

апсһог Беагіпе ріаїе 

рагареї ріаїе 
рип 
огтагу рае 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕИМРОКСЕС СОМСКЕТЕ 5ТЕОСТОВЕ5 


сплошная — 
теплонзоляционная опалубоч- 
ная —- 

угловая — 

фасадная ~ 

фундаментная ~~ 


~ настнла 
— перекрытия 
г безбалочного перекрытия 
~, опертая по контуру 
~~~, свободно опертая по кон- 
туру 
вертнкальное смещение ~~ы у 
шва 
нскривление бетонных плит 
коробление бетонных плит 
площадк/а 
монтажная — 
опорная — 
опорная — на колонне 
опорная ~~ на консоли 
опорная г» на кронштейне 
устроить опорную ~у 
поверхност/ь 
бетонная 7» 
выступ на бетонной —и 
зачнстка и затирка бетонной 
—н 
опорная — 


подвеск/а (деталь) 
опалубочная ~ 
—и для креплення опалубки 
балок 
нспытать ^-у 
установить —у 


подготовка бетонная 


подготовка бетонная на дне 
котлована 


подколонник 
подкос 


подливка раствором 
выполннть подлнвку раствором 


подмости 
подошва фундамента 


. подушк/а 
бетонная г» 


подводить бетонную -у под 


зданне 
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зона 5іаб 
іпѕшаіпе ѓогт Боага 


согпег 5ЈаБ 
Ғасіпе 51аБ, маї!! сіадаїпе рапеї 
{оипдайоп 5Іаб, райеп, Бей 
ріаїе 
деск 
Поог зіаб 

Паї зіаб 
ейре зиррогіед зіаб 
ипзННепей едре зіаб 


ѓашіпе 


сигіїпе ої ѕ1абѕ 
сигііпе ої $1аБѕ 


р!аНогт 
егесіїоп еск 
Базе рІаїогт 
соїштп Базе раНогт 
сопзойе Базе рІаіѓогт 
сапійеуег Базе ріаЌогт 
іо таке а Базе р!аНогт 


зигіасе 
сопсгеїе ѕигѓасе 
ѕһошаег 
сіеапдомт ої сопсгеїе зиг- 
{асе 
агеа ої Беагіпе, Беагіпо зиг- 
Гасе, 5еаї, ѕиррогііпе ѕигѓасе 


һапеег, іе 


{огт һапеег 
Беат һапеегѕ 


іо 1езЁ а Бапрег 
{о ѕеї пр а һапрег 


сопсгеіе Бед, сопсгеіе Батя 
соаї, таї, оуегѕііе сопсгеѓе 
сар 


соїштп Базе 
Ьгасе, зщ, Бгасіпе, ѕћоге 
ргоці, отошіпе 
їо ргоці 
ѕсаїоІа (іпе) 
Базе ої іонпданоп 


сизНюп, Бед, гаїї, раа 
сопсгеїе гаї 
іо Поаї а Бит» міїй а соп- 
сгеіе гаїї 
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песчаная ~ 5 
— фундамента 
устроить —у 

покрытне антнкоррознонное 
нанесение антнкоррознонного 
покрытия 


пол опалубкн 


полнгон для нзготовления сбор- 
ных железобетонных нзделнй 
прнобьектньй г» 


полка 
— подкрановой балкн 


полочка монтажная 
постель растворная 
прнбнвать 

~~ доску 

~~ лист металла 

— фанеру 
прнлипанне 
прнспособление захватное 


пробка 
деревянная — 


проволока вязальная 
прогон (деталь) 
карнизньй г» 
КОНЬКОВЬЙ — 
прогрев (бетона) 
пролет здання 
прут/ок 
арматурный — 
арматурный г», гладкий 
арматурный — перноднчес- 
кого профнля 
вырывание стального ~~ка из 
бетона (метод испытания) 
пуч/ок 
арматурный ~ 
крнволинейный арматур- 
НЫЙ ~ 
~ арматурных стержней 


— напрягаемой арматуры 
—^ преднапрягаемой арматуры 
размещенне арматурных —ков 


пыленне бетонных поверхностей 


работ/а 
арматурные ~ы 


бетонные ~ы 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМҒОВСЕр СОМСВЕТЕ ЗТВОСТИКВЕ$ 


запа сиѕћіоп 
іонпдайоп раа 
іо таке а гай 


апіі-соггоѕіуе соайпе 
апії-соггозіуе соаііпе аррНса- 
оп 

огт Боот 

ргесазНпр уага 


зНе сазіїпє уага 


зпеїї, Напое 
Папре ої а сгапе рігдег 


зеаї апе1е 
тогіаг Беа 


іо паї! 
{о пай а Боага 
іо паї! а теѓа! ѕһееї 
{о пай рІумооа 
ѕіскіпе 
отірріпе демісе 
рІче 
моо4еп ри? 
Ыпаштя міге, Че міге, фута міге 
єігдег, Беат, ригіїп, Беагег 
ма ріаїе 
паре ригіїп 
(сопсгее) һеаііпе 
ѕрап, Бау 
Баг, год 
геіпѓогсіпе Баг 
ріаїп геіпѓогсіпе Баг 
деїогтедй геіпіогсіпе Баг 


рийоні теіћоа 


Бипа 
ргеѕігеѕѕіпе іепдоп 
дейесіед 1епдоп 


Бопаіеа Багѕ, Бопе ої геіп- 
іогсетепі 
сабіе 
сабіе 
іепдоп роѕійопіпе 

ди$Нпя 

\огК 
геіпѓогсіпе, пзфаПаНоп ої гет- 
іогсетепі 
сопсгейнпе, сопсгеїе ріасетепі, 
сопсгеїе мог (5) 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ ЗТВОСТИКЕ$ 


монтажные —ы 
опалубочные ~~ы 
раковнн/а (дефект) 
ячі, вызванные прнлнпаннем 
опалубки 
заделка раковин и пустот 
образованне раковнн и пустот 
рама 
арочная ~ 
двухпролетная ~ 
домкратная ~». 
жесткая — 
многопролетная ~ 
многоэтажная — 
однопролетная ~ 
опорная ~ 
портальная ~ 
расклнннвать 
раскос 


раскружалнвать опалубку 
распалубить (снять опалубку) 


распалублнвани/е 


срок ~я 
распорка 

деревянная — 
распределять 

~~ бетонную смесь 
раствор цементный 

ннъецнрование цементного 

раствора 
расчаливание 
расчалк/а 

закрепнть —ой 
расшивать 

г доскамн 
расшивнна 

временная ~ 

горизонтальная ^— 

днагональная ~ 
ребро 

кружальное — 

~ жесткостн 
резать 

— арматуру 

~~ пиломатернал 
рейка 

мерная — 
рельс 


егесіїпе, егесНоп \огК 

Ғогтмогк, 5пибегіпо могк 
сауу 

{огт зсаббіпе 


раїсһіпе 
ћопеусотЬіпе, рііпе 
ігате 
агсп іғате 
донбіе ігате 
јаск ігате 
71214 Нате, Бгасед ігате 
тшЯзрап ігате 
тиійзіогеу ігате 
ѕіпе1е-ѕрап ігате 
Беа ігате, ѕиррогііпе ігате 
рогіа! {гате 
іо мере оні 
зігиі, Бгасе, Фіаропа! 
бо зітіке сепігеѕ ої ігатемогк 
іо дїзтапіїе {огтз, іо ѕігір 
огт, іо гетоуе іогт5 
детоцідіпе, фізтапіййпе, ѓогт 
гетома!, ѕігікіпе, зігірріпе 
зігікіпе регіоа 
зігий, сгоѕѕ-Баг, 915фапсе ріесе 
моодеп зігні 
40 дїзігібиіе, {о ѕргеаа 
іо зргеа@ сопсгеіе тіх 
сетепі тогіаг 
іпіесіїоп ої огои 


ргасіпє, єпуїпе 
Ьгасе, єму 
іо Бгасе, іо иу 
іо Бгасе 
іо Бгасе Бу Боагӣѕ 
Ьгасе 
іетрогагу Бгасе 
Вогігопіаї Бгасе 
фіаєопа! Бгасе 
гі 
сигуе ріесе, Бом тетБег 
зійНепіпе гір 
іо сиї 
іо сш геіпіогсіпе 5іееї 
іо сш йтрег 
БаНеп 
1еуеШпя год 


гай 
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подкрановый ~ 


ржавчнн/а 
очистка от "уві 


рнгель 
решетчатый — 
сплошной — 
— рамы 
рнска 
осевая — 


ролнк 
ростверк железобетонный 


сборка 
~ кружал 
— элементов опалубкн 


свая 
бетонная ~ 
железобетонная г» 
набнвная — 
пробная ~ 

секция 
П-образная ~ 
~~ катучей опалубкн 

серьга 


сетка 
арматурная ~ 


плоская ~ 
плоская — тнпа «лесенка» 


рулонная ~ 
сварная ~ 
сварная арматурная ~ 


сварная арматурная ~ нз 
внтых стержней 
тканевая — 


сеченне 
верхнее — 
нижнее — 
сжнм 
снлос для хранения цемента 
скольженне опалубкн 
скребок для разравнивання 
бетона 
скрутка для крепления опалубоч- 
ных щитов 
слой 
бетонный затнрочньй г» 
бетонный отделочный г» 
верхний — бетонного покрытия 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ ЗТВОСТИКВЕ$ 


сгапе гаЙ 


тизі 
ги5і гетоуаі 


сгоѕѕ Баг, соПаг Беат, єїгдег 
Іаїнісе огдег 
зоНа сігдег 
сапігу Беат, юр ігате тетђег 
тагк 
ахіѕ тагК 


гоПег 
#14 ГоипдаНоп 


аззетЫу 
Бом тетБег аззетЫ у 
{огт ипії5 аззет у 
рИе 
сопсгеїе рИе 
геіпіогсей сопсгеїе рИе 
саѕі-іп-рІасе ріїе 
іе5і рИе 
зесНоп 
О-ѕһареа зесНоп 
їгауеПег 


ѕһасКІіе 


пе теѕћ, рацте 

геіпѓогсіпе ѓаБгіс, геіпіогсіпє 

теѕћ 

Па тезі 
Па “Іеѕепка” (Іаддег)-іуре 
тезі 

гоПед теѕһ 

меідед тезі 
геіпіогсіпе ѓађгіс, геіпіогс- 
іпє теѕһћ, меїдей улге ѓабгіс 
імізіед-зіееі ҒаБгіс 


міге сіоїп 


ѕесііоп 
иррег зесНоп 
Іомег зесйоп 


сіїр, поідїазі 
сетепі зіїо 
іогтз Пр 
Іше 


зпар іе 


Іауег 
сопсгеїе Біпӣіпе соаі 
сопсгеїе Батя соаі 


{орріпе 





6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕИМЕОВСЕО СОМСВЕТЕ 5ТЕОСТОВЕЗ8 


171 


уплотненный — 
г- бетона 
защитный ~~ бетона 


раскеа Іауег 

сопсгеїе Іауег 
сопсгеїе соуег, ргоїесіїуе 
сопсгеїе Іауег 


сместить (панель в сторону) їо дізріасе (а рапеї), їо ЗЫ 


(а рапеї) 

смесь тіх (ге) 

бетонная ~~ (см. 6. бетонная сопсгеїе тіх 

смесь) 

гравийно-песчаная — этауе! ап@ запа тіхінге 
смещенне 5пій, дізріасетепі 

— осей тізайсптепі 
содержание сопіепі 


процентное ~ - 
процентное ~~ песка 
процентное — по массе 
процентное 7» по объему 
процентное ~~ пылевидных 
частнц 

органнческих веществ 
пылевндных фракцнй 
цемента 

цементного теста 


1111 


сооруженне 


высотное — 
монолнтное ~ 
тонкостенное — 


сортнровка 


~ элементов опалубкн 


состав 


адгезионный г» для бетона 
клеевой г» для бетона 
— для ухода за бетоном 


стерж/ень 


анкерный — 

арматурный — 
выступающнй арматур- 
ный — 
днагональные арматурные —нн 
крученый арматурный — 
отогнутые арматурные —нн 
продольные арматурные 
—ни 
прямые арматурные —ни 
соеднненне арматурных 
—ней муфтамн 

домкратный ~~ 

усилне в гне 


стойка 


разьемная ~ 
~ лесов 
— опалубкн 


регсепѓаре, регсепі 
регсепіаре ої зап4 
регсепіаре Бу ме 
регсефасе Бу уоште 
регсепіаре ої Їїпе5 


ограпіс сопіепі 

зії сопіепі 

сетепі сопіепі 
сетепі разіе сопіепі 


рий діпе, 5ігисінге 


{а зігисійге 
саѕі-іп-рІасе ѕігисіџге 
іп-маПеа вігисіцте 


ѕогііпо $ 


ѕогііпо 5пибегіпо ипіїѕ 


сотроѕійоп, тіх 


меІіа-сгеќе 
ме д-сгеїе 
сигіпеє арепі 
Баг, год 
апспог гоа 
геіпѓогсетепі Баг 
ргоіғиаіпе Баг 


Ч1аропа! Бапа 
со1а-іхіѕіеа Баг 
іги55 Багз 
дігесі Бапа 


зігаїєні геіпіогсетепі Багз 
зіееміпе ої Багз 


іаск год 
Баг ѕігеѕѕ 


розі, рШаг, ѕігиї, рые 
зесНопа| розі 
зсаїїої 4 роїе, зсаНо!4 зіапдага 
іогтуогК роїе, Їогтуогі розі 
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— рамы 

строп (см. 3) 

стык 
заделать ~ 


стяжка 


болтовая ~ 

вннтовая ~ 

проволочная ~ 

сборная ~ 

— для креплення опалубочных 

щитов 

сухарнк 

~~ домкрата 
схватка (щитовой опалубки) 
тверденне бетона 


тепляк 


тесто цементное 


затвердевшее — 
торец 
~ анкерного болта 


трамбованне 
~~ бетонной смеси 
трамбовка 
трещнн/а 
глубокая ~ 
поверхностная г» 
усадочная ~ 
закрытне трещнн 
образованне трещин 
образованне внутренннх тре- 
щин 
образование волосных тре- 
нн 
образованне косых трещин 
самозакрытне трещнн в бетоне 


трос 
труб/а 
закладные г»! в сборных 
железобетонных конструкциях 


уголок 
обрамляющий г» 


узел 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВКЕИМРОВСЕР СОМСВЕТЕ ЗТВИСТИВЕ$ 


Нате рае 
5іпе 
(Бы) јоіпі, ѕеат 

{о раска јоіпі, іо ѕеаІ а јоіпі 
бе, год, Бгасе, ѕіау, йеНіепіпє 
демісе, союріїпе 

сонріїпе Бон 

зсгем сонріїпр 

Не, міге Не 

зпееї-БасКіпе соаї 

зпар Не 


доме, зрШ ІосК 
јаск доме! 


1едрег, Іейее, ѕргеайег 
Нагдепіпе ої сопсгеїе, таїнгіпє 


ої сопсгеїе, зоНАЙсаНоп ої соп- 
сгёе 


магтіпе гоот, міпіег ѕһе[ќег, 
оуегаї! һоџѕіпе, соіа ргоесНоп 
епсіоѕиге, Їго5і ргоѓесііоп 
ћонѕіпе 


сетепі разе, һуйгаіей сетепі, 
таїгіх, пеаї сетепі, пеаі 
сетепі дгоші, пеаї сетепі разіе 

Пагаепей сетепі разіе 
епа ѓасе, ѓасе, епа 

іонпаайоп Бой епа 
іатріпо, зіатріпр, сотрасііпе, 

іатріпє ої сопсгеїе тіх 
іатрег, зіатр, іатріпє ріаїе 
сгаск 

деер сғаск 

зигіасе сгасК 

сопігасіоп сгаск 

сІоѕіпе пр ої сгаскѕ 

сгаскіпе 

һопеусотЫіпе 


сгагіпр 


фіаропа1 сгаскіпе 
ашорепонѕ һеаІіпо ої сопсгеіе 


горе, саЫе 
ріре 
ину еіетепіѕ 


апё1е 
сигЬ апе 


ипі, аззетЫу 





6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕИМРОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОКЕЅ 
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монтажный ^— 
сварной — 
—- рамы 


уплотненне 
г бетонной смеси 


установка 
~ кружал 
— элементов опалубкн 


устройство: 
анкерное — 
клнновое анкерное 7» 
анкерное ~ с резьбой 
натяжное ~ 
уступ 
— в блоке бетоннрования 
— в фундаменте 


участок 
— пористого бетона 


ферма (см. 1., 7.) 
арочная ~ с затяжкой 
решетчатая прямая ~ 
сквозная балочная ~ 
стропнльная 7» с затяжкой 
стропильная арочная ~ 


фнксатор 


— ы арматуры 

форм/а 
передвнжная 7» для высоких 
конструкций 
каркас —ы 
оборачнваемость форм 


покрытне —ы 

разборка ~ы 

распалубка —ы 

смазка ~ы 

устройство —ы 

~~ для одновременного изго- 


товления нескольких бетон- 


ных нзделнй 
~~ для ползучестн 


фундамент 
бетонный — 
блочный ~ 
масснвный ~ 


плитный бетонный 7» 
свайный ~ 

железобетонный свайный ~~ 
ступенчатый ~ 


егесіоп Моск 
меде аѕѕетЫу 
гате ипй 


сотрасііпе 
сотрасноп ої іће сопсгёе тіх 
егесіїоп, аззет у 
егесіїоп ої Бом тетбегѕ 
егесНоп ої 5пийегіпр тетрег5 


апспог, апспогаре 
мейре апсһог 
іпгеадед апсһог 
Ѕігеѕѕіпе демісе 
оНзе 
іорвіе 
литр 
зесіїоп, агеа, 5рої 
рогон5 сопсгее агеа 


іғиѕѕ, рігдег 
Бомуз тя іги85 
іги55ед гаНег 
ргасей рігӣег 
сопріе-сіозе іги55 
агспед ргіпсіраї 
зрасег, ѓіхіпе агт, їїхіпе год, 
сан, Іоск 
Баг ѕрасегѕ 


огт (5), тоша 
сійтбіпє іогт5, 51р Їогт5 


їогт саре 

гецѕе ої Їогті5, тошідй геиза- 
Ыіу 

огт соаіїпе 

КпосКкіпє домп Ше іогт5 
іогт ($) гетоуа! 

{огт соайіпе 

іогтуогК 

сапа тоша, сапе іогт 


сгееріпе огт 
гоипдаНоп 
сопсгеїе юипдаНоп 
ЬосК іонпдабоп 
таѕѕ юипданоп, зоНа іонпда- 
боп 
тайгеѕѕ 
рИе іонпдайоп 
сопсгеїе ріїе іоипааніоп 
Бепсһей іонпдайоп, ѕќеррей 
іоойпе, зіерред іонпайоп 
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велнчнна уширения ~а 
глубнна заложення а 
обрез ~а 

верхннй обрез —а 
осадка ~а 
отмостка ~а 
подошва ~а 


ширина подошвы ~а 
подушка ~а 
ростверк ~а 
устойчнвость --а 
— в внде сплошной монолнт- 
ной плиты 
— на опускных колодцах 
— на сваях 


армнровать г» 
бетонировать — 


нзолнровать г» 
разметить — 
разопалубнть — 


хомут 
арматурные —ы 
вертнкальные арматур- 
ные —ы 
наклонные арматурные —ы 
опорный ~ (для подвешива- 
ния балок) 
цементно-водное отношение 
шаблои для разравнивання 
бетонной смесн 
шаг арматуры 
шов 
глухой температурный г» 
ложный ~ 
неплотный — 
рабочий г» 
~ расширения 
— сжатия 
штыкованне 
ручное г» 
— бетонной смеси 
— лопатой 
штыковать 
штырь соеднннтельный 
шуровка 
щетка стальная 
щит (опалубочный) 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕМРОВСЕР СОМСВЕТЕ ЗТВИСТОВЕ$ 


зргеад ої а іонпданіоп 
дерёһ ої а іоипдайюоп 
есе ої а іоипіайіоп 
їор ейре ої а ісипдайоп 
іпрегепі ѕеіетепі 
іонпдайоп Ыта агеа 
БоНот ої а іонпдаайоп, юип- 
даіоп Базе, оипдаНоп Беа 
мійіћ ої а ГоипдаНоп БоНот 
оипдайоп раа 
іонпдайоп таї, гай {оипдаНоп 
іонпдабіоп зіабіїйу 
зіаб іонпдайіоп 


знай іоипдааноп 
іосипдайоп оп рИез, рИе 
Гоипдабоп 
іо геіпіогсе а юипдаНоп 
{о ріасе сопсгеїе іп а юцпаа- 
боп 
{о іпѕШаќе а іоипдайоп 
іо тагК оші а ЮипдаНоп 
{0 гетоуе ѓогтѕ {гот а іонпда- 
Ноп 
зіїггир, уоке 
їпКѕ, зНггирз 
уегіїса! НпКз 


іпсііпеа 1іпкѕ 
һапеег 


сетепі/маїег гайо 
ѕсгеей (Ъоага), іетріаіе 


гоа ѕрасіпе 
іоіпі 
дитту јоіпі 
дитту јоіпі 
1еаКу іоіпі 
сопѕігисіоп јоіпі 
ехрапзіоп јоіпі 
сопігасіїоп јоіпі, сотргеѕѕіоп 
іоіпі 
годдіпе 
папа годдіпе 
сопсгеїе тіх годатя 
ѕрайіпе 
іо год 
бе Баг 
рокег 
міге Бгиѕћ 
рапеї, ѕһийегіпе рапеї 


ЯР 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 


6. ВЕИМЕОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОВЕЅ 


боковой ~ 
боковой г» опалубочного 
короба балкн 
вертикальный "у 
гнутый 7 
горнзонтальный ~ 
криволннейный — 
крупноблочный — 
ПЛОСКИЙ 79 
смежный ~ 
стальной ~ 
съемный ^~~ 
укрупненный — 
фасонный ~ 
цельнометаллическнй ~ 
шарнирный — 
эксцентрнк 
~~ домкрата 


элеватор 
электробетонолом 
электрообогрев 
электропрогрев (бетона) 


электросварка 
дуговая ~ 
контактная 7» 
точечная — 


электросварщнк 


элемент арматурно-опалубоч- 
ный 


элемент сборный бетонный 
эмульсня для смазывания 


опалубки 
Приступим к сборке опалубки 


Произведнте устройство лесов, 
поддерживающих опалубку 


Спланируйте основанне под лагн 


Установите стойкн 
Закрепите стойки расшнвннамн 


Уложнте прогоны с подбнвкой 
клнньями 


Изготовьте стойки из круглого 
леса 


Стойки опалубкн устанавливают 
по отвесу 


Нарастнте стойкн 
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Іаѓега! зниНегтя рапеї 
БаписН Боага 


уегіїса! зпиНегтя рапеї 
Бепі 5пийегіпє рапеї 
Рогігопіа! ѕһийегіпе 
сигуей 5пиНегіпеє рапеї 
Іагее Моск 5пиНегіпе рапеї 
Наї зпиНегтя рапеї 
айјасепі 5пиНегіпе рапеї 
зіееї зниНегтя рапеї 
гетоуаЫе зниНегшя рапе! 
вапрей огт | 

5һареа ѕһийегіпе рапеї 
а|-те{а! зпиНегіпе рапеї 
ріпеей ѕһийегіпе рапеї 


ессепігіс, сат 
јаск ессепігіс 


рапе! 


@еуаюг 
еіесігіс сопсгеїе БгеаКег 
еіесігіс һеаііпе 
еіесігіс һеаііпе (ої сопсгее) 
еіесігіс меїдіпр 
еіесігіс-агс меїдіпр 
гезізіапсе меїдіпе 
зрої ме1іпе 
еіесігіс зме4ег 
іогтіпе-апа-геїпіогсіпє тетрег 


ргесаѕі тетрег 
г@еазе етнізіоп 


ГеРз зіагі егесііпе {ће зпиНегтя 


Егесі {ће зсаїїо! 4 ѕиррогіпе Ше 
іогт5 


Геуе! пе ѕигѓасе Їог зеНтя 
зіеерег5 


Егесі Не роз 
Вгасе пр Ње роѕіѕ 


Гау {пе Беатз 1еуеШпя {Нет 
УИ мейсеѕ 


Маке роѕіѕ тот гонпа ИтЪег 


Тһе звиНегтя роѕіѕ аге ѕеі иѕіпо 
а ріитЬ Боб 


Зріїсе пе роѕіѕ 
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По меткам, нанесенным на осно- 
вание, выверяйте положение 
короба колонны 


Вертнкальность короба опалубки 
колонны проверяется уровнем 


Короба колонн закрепнте рас- 
шнвннамн 


Опалубка прогона состонт нз 
днища, боковых щитов н 
крепленнй 


Днище опнрайте концамн на 
опалубку колонн 


Под дннще подводнте стойкн 
с оголовникамн 


Прижнмные доскн должны 
плотно придержнвать опалубоч- 
ные щнты 


Щиты опалубкн стен за- 
крепляются ребрамн жест- 
костн и схваткамн 


Устанавливайте направляющне 
доскн 


Палуба свода выполняется из 
гнутых досок 


Дннща прошивайте гвоздями 
к пальцам 


Боковые щиты устанавлнваются 
на пальцы 


Установнте опалубку из гото- 
вых щитов 


Установнте ребра жесткости 
Поставьте хомуты 
Расшнли опалубку? 


Установите щнты по кружалам 


Пришнвайте фризовые доски 


Здесь установите подкосы 
Перед закрепленнем выверьте 
каркас 


Ведите обшивку каркаса 
щитамн сразу с двух сторон 


Пришнвайте щиты с одной 
стороны 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТВОСТОВЕЅ 


Спеск {пе роѕііоп ої ће соитп 
їогт иѕіпе ће тагК5 оп һе 
Базе 


Тһе уегіїса! розйюп ої ће соїі- 
итп іогт 15 сһескей изте а 
Іеуеї 


Вгасе ир пе соїштп ѓогтѕ 


А Беат Їогт сопѕіѕіѕ ої а 
БоНот, маП рапеїз, апа 
Ғаѕќепіпеѕ 


Розійоп Ше Боот ѕійеѕ оп ће 
соїіштп ѕћиНегіпе 


Ѕеі ир роѕіѕ міїһ сарѕ ипаег ће 
БоНот 


Тһе Роідіпе Боагӣѕ ѕһоша Кеер 
һе ѕһиНегіпе рапеїз іореіһег 


Уа ѕһийегіпе рапеїз аге 
Ғаѕіепеа Бу зННептя гіб5 апа 
Іедеегѕ 


Зеё ир Не єніде Боаг@з 


Тһе уаші сгомп 15 таде ої Бепі 
Боагаі8 


Маі! Ше їогт БоНотз$ іо Ше 
зсаїїоїЧіпе Беагег5 


Гаїега! ѕһийегіпе рапе!з аге 
зеї ир оп 5саїїоідіпє 
Беагегз 


Егесі пе звиНегтя {гот 
геаду-таде рапе!$ 


Ѕеі ир зННептя гіб5 
Зеё ир зіїггир5 
Науе уои Бгасей ће ѕһћийегіпе? 


Ѕеі ир Ше рапе!$ изта Бом 
тетрег5 


Май {һе Нате Боагӣѕ 


ЗеЁ ир Бгасез һеге 
Вгіпе ће Нате іо {гие Беїоге 
іазіепіпе ії іп ріасе 


Рапе! Ше ігате оп Бо ѕійеѕ 
энпшапеоиз!у 


Май пе рапе!з оп опе ѕійе 





6.. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМҒОКСЕР СОМСКЕТЕ ЗТВОСТИВЕ$ 


Каркас раскрепнте стяжкамн 


Надо установить направля- 
ющне доски по периметру 
конструкции 


Щиты соеднняются друг с 
другом болтамн 


Установите пробки для обра- 
зовання гнезд в бетоне 


Разметьте и вырежьте отвер- 
стие в опалубке 

Закладные деталн надо закре- 
пить на арматурном каркасе 


После установки закладной 
деталн отверстне надо 
заделать доскамн 


Щели в опалубке заделайте 
паклей нли рейками 


Разборку опалубкн пронзво- 
дите при помощн ломиков- 
гвоздодеров 


Восстановнте стертую марки- 
ровку 

Гвоздн нз досок и щитов 
должны быть выдернуты 


Раскатывайте арматуру в 
бухтах 


Арматуру выправляйте вы- 
тяжкой на арматурном 
станке 


Отдельные прутья арматуры 
выправляйте ударами 

молотка 

Арматурную сталь необходимо 
разрезать на пруткн нужной 
длины 


Приступайте к гнутью армату- 
ры 

Заготовленную арматуру по- 
давайте к месту сборкн 


Связывайте стержнн в местах 
их пересеченнй проволочнымн 
скруткамн 


Шаг стержней сетки по длнне 
здесь постоянный 


12-116 
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Тісћіеп іһе Нате изшр Бгасез 


ЇРѕ песеззагу іо ріасе ошае 
Боаг4$ аіопе Не регітеїег 
ої іпе зігисіцге 


Тһе рапеїз 5понід Бе Бо{еа 


Ріасе ріно5 іп ће тогіаг іо 
таке Поіе5 іп сопсгеїе 


МагК апа сё оні а Боіе іп 
ће їогт : 

Тһе іпѕегіѕ ѕһоша Бе ғаѕіепеа 
іо Не геіпіогсіпє саре 


Айег Не іпѕегі һаѕ Бееп зеї 
ир Фе орепіпе ѕћоша Бе 
Боагде4 ир 


Ѕіор ир һе єарз іп {һе Ѓогтѕ 
еііһег міїп оасит ог міЁһ 
БаНепз 


"Ріѕтапіе {һе {огтз изтя 
ѕһогі сгом-Багз 


Вепем іһе оід тагКіпе 


Тһе паїїз іп һе Боагӣѕ апа 
рапеїз ѕһоша Бе ехігасіей 


Опсой ће геіпіогсетепі ѕіееІ 


Ѕігаісћіеп һе геіпіогсіпр Багѕ 
оп ће Баг-5ігаїєніепіпр 
таспіпе 


Наттег тама! геіпѓогсіпе 
Багз ѕігаісћі 


Тһе геіпѓогсіпе зіееї ѕһоша 
Бе сні ищо Багз ої ће 
гедиігей Іепеїћ 


Ѕіагі Бепӣіпе те геіпѓогсетепі 


Сопуеу {те ргерагей геіпіогсе- 
тепі іо Ше ріасе ої 
аззет у 


Тіе пр Багз Бу міге імізіїпр5 
аї іһе іпіегѕесііопѕ 


Тһе Баг ѕрасіпе аїопе фе Ш 
Іепеїһ ої іһе теѕһ 15 ѕіаЫе 
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Эта сетка вяжется с рабочей 
арматурой в двух направленн- 
ях 


В этой сетке рабочая 
арматура — продольная 
Какая арматура рабочая 

в этой сетке? 

Шаг между осями стержней 
... см 


Сварные сеткн делаются 
ПЛОСКНМН 


Изгибайте сетку в требуе- 
мых местах 


Изготавлнвайте, пожалуйста, 
арматурные каркасы колонн 


Заготовьте хомуты 


Арматуру фундаментов соби- 
райте из готовых сеток 


Прн стыковке сеток прнварка 
поперечных стержней не- 
обязательна 


Длину нахлестки стержней 
увелнчьте на ... диаметров 


Стыки стержней в нерабочем 
направленни выполняйте с 
перепуском на ... мм 


Сеткн укладьвайте впрнтык 
друг к другу 


Стыки сеток перекрывайте 
стыковымн сетками 


Стыковку сеток выполняйте 
дуговой электросваркой 


Мелом разметьте места 
укладкн стержней рабочей 
‚ арматуры 


Соблюдайте размер защнтного 
слоя бетона 


Прнготовьте более жесткую 
бетонную смесь 


Хорошо перемешайте неодно- 
родную смесь 


Ведите точную дознровку 
составляющих бетона 


Цемент дознруйте по массе 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМЕОЕСЕРр СОМСВЕТЕ ЗТКОСТИВЕ$ 


Тһіѕ теѕһ звошШ@ Бе ей ир 
іо Бауе могКіпе геіпіогсетепі 
іп бмо дігесііопѕ 


Тһіѕ теѕһ Ваз а юпеНидта! 
могКіпе геіпіогсетепї 


МН із могКіпе геіпіогсетепі 


іп фе теѕһ? 
Тһе врасіпр Беімееп {йе Багз 
ахез 1$ ... ст 


Тһе меїдед теѕһ ѕһоша Бе 
На 


Вепа пе тезн іп {Ве геднігед 
р!асез 


РІеаѕе таке ће геіпіогсіпр 
сарез Їог іһе соїштп5 


Ргераге іпе ИпКз іп адуапсе 


АззетЫе {пе іонпдабіоп геїп- 
{огсетепі гот геаду-таде 
тезп 

1Рз пої песеѕѕагу іо ме! 4 
їгапѕуегѕе Багз мһеп 
јоіпіпе ріесеѕ ої теѕћ 


Гепеіћеп һе Баг оуегІарѕ 
Бу ... діатеѓегѕ 


Маке јоіпіѕ ої поп-могКіп3 
Багз мйһ оуегіар5 ої ... тт 


Ріасе һе ріесеѕ ої теѕһ епа 
їо епа 


Соуег іһе теѕһ јоіпіѕ міїп 
рий тезі зігар5 


ЕІесігомеїд Не ріесеѕ ої теѕһ 


Сраїк оні Ме рІасеѕ Їог 
зеніпє іһе могкіпе геіп- 
Гогсетеп{ Багз 


Маіпіаіп Фе 1ЫсКпезз ої 
ргофесйуе Іауег ої сопсгее 


Ргераге а һагѕһег сопсгеїе 
тіх 


Ѕііғ іће Пеїегорепеон5 тіх ме] 


Ргорогіоп һе сопсгеїе сотро- 
пепіѕ ѕігісіу 


Меазиге Не сетепі Бу таѕѕ 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМҒОРСЕР СОМСВЕТЕ 5ТВОСТОВЕ5 
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Веду дозируйте по объему 


Заполнителн дознруйте по 
массе н объему 


Смешивайте составляющне 
до получення однородной 
массы 


Загружайте заполнитель 


Бетонную смесь подавайте 
непрерывно 


Уменьшнте время перемешива- 
ння бетонной смеси 


Прнготовьте бетонную смесь 
с мелким заполннтелем 


Этот песок непригоден для _ 
прнготовления бетона 


Щебень имеет посторонние 
примесн 


Увелнчьте содержание 
цемента на ... кг 


Приготовьте бетонную смесь 
марки... 


Уменьшите содержанне воды 
до ... лнтров на куб бетонной 
смесн 


Здесь для уплотнення бетон- 
ной смесн используйте поверх- 
ностный вибратор 


Уплотняйте бетонную смесь 
глубинным внбратором 


После прекращения осадки 
бетона вибрированне пре- 
кращайте 


` Чрезмерная внбрация бетон- 


ной смеси вредна 
Отключнте внбратор 


Не допускайте рассланвания 
бетона 


Прн бетоннрованнн масси- 
вов нспользуйте вибропакеты 


Перед укладкой бетона 
увлажняйте опалубку 


Обработайте поверхность 
рабочего шва 


12* 


Меаѕиге ће маїег Бу уоште 


Меаѕиге ће асотесаіе Бу таѕѕ 
апа уоіоте 


Ѕііг ће сотропепіѕ ип 
уои 2е а һоторепеоиѕ тіх 


Сһагре ће арргераїе 


Сопуеу {те сопсгеїе тіх іо Ше 
іо сопёпиоц$1у 


Кейисе ће тіхіпр те | 


Ргераге а Нпе аротераіе 
сопсгеїе тіх 


Тһе ѕапӣ сап'ї Бе иѕей {ог 
пе ргерагаіоп ої сопсгеїе 


Тһе сги5пейд ѕіопе Ваз ітригі- 
Нез 


Іпсгеаѕе ће сетепі сопіепі 


Бу ... Ке 
Ргераге ... ргаде сопсгеѓе 


Ведисе ће маїег ѓгасіјоп № ... 
1 рег сибіс тейге ої сопсгее 


То сотрасі {Не сопсгеїе тіх іп 
#һіѕ ріасе изе а ѕигѓасе 
мібгаіог 


Сотрасі {Ве сопсгеіе тіх Бу 
ап іпіегпа! уБгаюг 


Зіор уібгаїііпе аНег һе 
сопсгеїе ѕһгіпКкѕ 


Ехсеѕѕіуе уібгаһоп 1$ аент- 
тепіа! іо пе сопсгеїе 


Зміїсії оїї не уїбгаїог 
Ауоій сопсгеіе зертераїіоп 


Меп роигтя Іагсе днапіїне5 
ої сопсгеїе изе уїбгайіпє 
ЫосК$ 


Моізіеп Че ГогтууогК Беѓоге 
рошгіпе іће сопсгеїе 


Уогк ће ѕигѓасе ої ће 
сопѕігисііоп јоіпі 
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Бетонную смесь предохра- 
няйте от переувлажнення 


Не допускайте вымывання 
цементного молока 


Установнте тепляк 


Обеспечьте электропрогрев 
бетона 


Так как ночная температура 
воздуха низкая, обеспечьте 
обогрев бетона 


Ведите подогрев крупного 
заполннтеля 


Бетонную смесь готовьте 
на подогретых заполнителях 


Распалублнвайте опалубку 
Бетон набрал прочность 


Стены силосов возводятся в 
скользящей опалубке 

Для сборки скользящей опалуб- 
ки надо натянуть проволочные 
осн 


Выпуски арматуры из плиты 
необходимо выровнять 


Арматуру стен свяжите с вы- 
пускамн- фундаментной плиты 


Короба скользящей опалубкн 
собнрайте в шахматном порядке 


Вяжнте арматуру стен на 
высоту опалубочных щитов 


Ставьте промежуточные коро- 
ба 


Ставьте щиты наружных стен 
опалубки 


Прн бетоннрованни не забы- 
вайте устанавлнвать заклад- 
ные деталн 


Поставьте арматуру связи 
стен с перекрытием 


Стенки скользящей опалубкн 
должны иметь конусность 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕІМҒОКСЕР СОМСКЕТЕ ЗТВОСТИВЕ$ 


Ргоїесі пе сопсгеїе {гот ехсеѕ- 
ѕіуе тоіѕіепіпе 


Дуоій маѕһіпе ош ће сетепі 
єтоні 


5еї ир а сої4 ргоіесіїоп еп- 
с1озиге 


Маке ргомізіоп {ог еіесігісаПу 
һеаііпе һе сопсгее 


Маке ргомізіоп {Гог һеаііпе #һе 
сопсгеїе Бесаизе бе пієНі іет- 
регаїнге5 аге Їом/ 


Неа {Не соагѕе арргераїе 


Ргераге ће сопсгёе иѕіпо а 
ргепеаїед асогесаіе 


Зігір оН Ше іогтмогК 
Тһе сопсгеїе Ваз Пагдепед 


Тһе ѕіїо \уаПз аге Биіїї изта 
зіййіпе іогт5 

То аѕѕетЫе зіїдіпє їогтя тагК 
Ше ахез мА міге 


Егее Іепріһѕ ої геіпѓогсіпе Багз 
ѕһоша Бе ѕігаіећёепей 


Соппесі ће маїї геіпіогсетепі 
міёћ пе Нее Іепеїһѕ ої Не 
Гоипдайоп ріаїе геіпіогсетепі 
Багз 


АззетЫе з! тя Їогт5 іп а 
зіаєєегей аггапретепі 


Тіе Ше маі! геіпіогсетепі ир іо 
пе һеісћі ої Че зпиНегтя 


5еї ир іпіегтедїіаїе ѓогтѕ 


5еї пр е рапеїз ої пе ѓогт”ѕ 
ехегпа! маї!5 


ХУреп роигтя ће сопсге{е ге- 
тетбеғ іо ріасе {Не іпѕегіѕ 


5еї ир һе геіпіогсетепі соп- 
песіпе мая НН Ше іпіег- 
Поог соуегтя 


51ір-ѓогт ма11ѕ ѕһоша Вауе а 
іарег 





м. - 
лій 
АЙ 


в. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕЕМРОВСЕО СОМСВЕТЕ ЅТЕОСТОВЕЅ 
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Стенкн опалубки должны быть 
чистымн 


Очищайте стенки опалубки от 
налнпшего бетона 


Наращивайте стержнн враз- 
бежку 


Соблюдайте шаг горнзонталь- 
ной арматуры 


Домкратные стержни отрнх- 
туйте 

Нарежьте резьбу на стержнях 
Необходнмо провестн нспытанне 
подвесных подмостей под на- 
грузкой 

Обратная конусность должна 
‘быть ликвидирована 


Проверьте надежность соедн- 
нений элементов опалубкн 


Изготовьте шаблоны для уклад- 
ки, вязкн и стыковання арма- 
туры 

Обучнте арматурщиков основ- 
ным приемам 


Концы стержней не должны 
быть загнуты 


Не увелнчнвайте расстоянне 
между горизонтальными рядамн 
арматуры 


Верхний ряд горнзонтальной 
арматуры не закрывайте бе- 
тоном 


Между арматурнымн лесенкамн 
ставьте связн-хомуты 


Соедннение вертнкальных 
арматурных стержней выпол- 
няется с нх перепусками 


Концы вертикальных стержней 
скрепляются проволокой 


Раскрепите домкратные 
стержнн 


Для раскрепления домкрат- 
ный стержень притяните бол- 
том к распорке 


Установку арматуры выпол- 
няйте строго по проекту 


Ѕһийегіпе ма! 5поній Бе сіеап 


Сіеап {һе звиНегтя маПз {гот 
сопсгеїе мћісһ Ваз иск іо Фет 


ЗрИсе {ће Багз іп а ѕіассегей 
огдег 


Маіпіаіп Ше зрасіпе ої Багз т 
{Ве Погігопіаї геіпіогсетепі 


Зігаїєбіеп һе јаск гойѕ 


Тһгеаа іһе гойѕ 


П із песеѕѕагу іо їеѕї Ше ѕи5- 
репе зсаНо!4 опдег оаа 


Тһе геуегзе іарег ѕһоша Бе еЇті- 
паќѓед 


Сһеск {ће геїїабіїйу ої {һе 5Пиі- 
іегіпе еіетепіѕ соппесНопз 


Маке іетріаїез Гог рІасіпе, іуіпе, 
апа јоіпіпе ће геіпіоїсетепі 


Тгаіп {Ве 1аБоигегз іп ће таїп 
ЗКИ[$ ої егесііпе зіее! 


Тһе Баг епӣѕ ѕһоша пої Бе һоокеа 


Доп'ї іпсгеаѕе {Пе ѕрасе Беїмееп 
ће Богігопіа! гомѕ ої геіпѓогсе- 
тепі 


Доп'ї соуег пе пррег гом ої 
Ногігопіаї геіпѓогсетепі міїн 
сопсгеїе 


Ріасе ІПпК5 Бекуееп геіпіогсе" 
тепі Іаддегѕ 


Уегііса! геіпіогсіпе Багз аге соп- 
песіед міїн оуегіар5 


Уегіїса! Баг епаз ѕһоша Бе Неа 
ир мів міге 


Дізепраєє Не јаск гойѕ 


То дізепраре пе јаск год Бон ії 
іо ће зігиі 


До ће геіпіогсіпе іп 5ігісі ас- 
согдапсе міїн һе Пеѕісп 
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Эту арматуру очистите от 
ржавчины 


Для сиятия формы произведи- 
те разъединеиие щитов 


Выполняйте переустройство 
рабочего пола и подмостей 
в районе разрезки щитов 


Отсекайте часть форм 


Выполняйте устройство пере- 
крытия 


Поднимите, пожалуйста, формы 
Поливайте бетои 

Затирайте поверхиость 

бетона 

Бетон сваливайте иа рабочий 
пол 


Балки рабочего пола делайте 
из досок, положенных на ребро 


На люки установите металли- 
ческие решетки 


Под люками устаиовите лест- 
ниць 


К наружньм стойкам под- 
мостей крепите ограждение 


Ограждениє подмостей должно 
быть высотой ... см 


Этот домкрат ие работает 


Отремонтируйте, пожалуйста, 
этот домкрат 


Погнутую часть стержня 
иадо вырезать 
Включите насос 
Поднимайте опалубку 


Установите гидравлические 
домкраты 


Проверьте горизонтальность 
опалубки 


Размер стыков проверяйте 
по шаблонам 


Приступайте, пожалуйста, 
к установке днища балки 


Сначала установите хомуты 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТВОСТОВЕЅ 


Сіеап #ће геіпіогсіпє Їгопі гиѕі 


То гепюуе Ше іогптмогК зерагайе 
{пе рапе!$ 


Кетаке {һе зсаНо! те ріайїогт 
ап зсайо аі фе ѕһиНегіпо 
јоіпіѕ 

Сиї ой рагі ої іће ҒогтмогК 
Маке фе іпіег-Ноог соуегіпо 


Ріеаѕе газе Ше Їогті5 
Моіѕіеп Ше сопсгёе 
Ріоаї Не сопсгеїе 5игіасе 


"Ритр {Ве сопсгеїе оп {ће могкК- 
ше ріайїогті 


Маке могкКіпе р!аНогиа Беапаз ої 
Боагаз ріасед еавеулзе 


Зе ир шефа! огтайпеѕ оп іће 
тап-һоіеѕ 


Зеї ир Іаддегѕ ипдег {пе тап- 
роіе5 


Ғаѕіеп {һе гаіпо іо {пе опізіде 
зсаНо! Ат? роѕіѕ 


Тре ѕсаїїо!а гаіїіпе зрош@ Бе ... 
ст Ы 2 


Тһе јаск ізп'ї могКт8 
Рієазе гераіг {Ве јаск 


ТБе Бепі рагі ої ће год тиѕі Бе 
си оці 


Зміїсп оп ће ритр 
Ваіѕе һе ѕһийегіпо 
Ѕеї ир Будгаціїс јаскѕ 


Сһеск ће һогігопіаі роз #оп ої 
ће ѕһиНегіпе 


Сћһеск іће 312е ої һе Бий јоіпіѕ 
Бу а іетріаїе 


Ріеазе зіагі егесіїпє іһе Боот 
ої те Беат ѓогтуогК 


Ғігѕі зеё ир ће НпКз 








4 
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6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ $ТВОСТОВЕ$ 


Оставляйте выпуски для связи 
с перекрытием 


Следите, чтобы хомуты и стерж- 
ни не задевали за опалубку 


До начала бетоиирования 
иужно завезти на стройплощад- 
ку все необходимые материалы 


Обеспечьте подачу воды 


Для контроля уровня рабочего 
пола необходимы мерные рейки 


Бетонирование и подъем сколь- 
зящей опалубки должиы произ- 
водиться без перерыва 


К подъему опалубки присту- 
пайте через ... часа с начала 
бетонирования ° 


Укладку бетона ведите с ра- 
бочего пола 


При бетонировании непосред- 
ственно из бадьи могут быть 
раковины 


В опалубку бетон перекидывай- 
те лопатами 


Расслоившуюся бетонную смесь 
иеобходимо перелопатить 


Чтобы избежать раковин в бе- 
тоне, выиимайте накоиечник 
вибратора до его выключения 


Касание наконечника вибратора 
поверхности ранее уплотненного 
бетона недопустимо 


Не допускайте касания нако- 
нечника вибратора к арматуре 


Вибрнрование производите 
сразу после укладки бетонной 
смеси 


Появление цементиого молока — 
признак окончания уплотнения 


Нельзя работать двумя вибра- 
торами близко друг от друга: 
это может деформировать опа- 
лубку 


Геауе {тее Іепоїћѕ Гог {Ве соп- 
песНоп$ мйһ Не іпіег-оог 
соуегіпє 


Таке саге іһаї Ше ПпК$ апа Баг5 
доп'ї іоџсћ ће іогтуогкК 


Іеѕ песеѕѕагу іо һауе аН ге- 
диігед таѓегіа!ѕ аї Ве зНе Беїоге 
уои ѕіагі сопсгейпе 


Епзиге маїег зирріу 


Геуеіпе гойѕ аге песеззагу іо 
сһеск {Ве Їеує! ої һе могКіпо 
ріаїїогт 


Тһе сопсгеѓе зпошА Бе рошгед 
сопііписизіу асаіпѕі ће 511діпо 
огттѕ апа #һеу ѕһоша Бе га15е4 
сопіїписизіу 100 


Весіп Нійіпє ће ѓогтѕ ... һоигѕ 
айег һе ѕіагі ої сопсгейпе 


Роиг {Не сопсгеїе {гот а могК- 
іпе ріайіогт 


Роишгіпе сопсгеїе дігесіїу їгот а 
Бискеі тау сацзе сауійеѕ 


Ѕһоуе! {Ве сопсгеїе араїп5і іогтѕ 


Тһе ѕертераіей сопсгеіе пих 
ѕһоша Бе ѕһоуеПей 


То ауоіа реїйіпе сауійеѕ т Бе 
сопсгеїе гетоуе Ше по272е! ої ће 
уібгаїог Беїоге ії іѕ ѕуіёсһеа ой 


Кеер {Ве по22е| ої фе уфгаюг 
амау гот Не ргеміоцзіу 
сотрасіед сопсгеїе 


Таке саге іһе уфгаЮг по27е! 
доезп'ї іоисћ Ше геіпіогсетепі 


Ѕіагі уїбгабіпе {Ве сопсгее тіх 
іпипедіаїеіу аНег її 1$ роигед 


Тһе арреагапсе ої 1аНапсе із а 
зієп аї сотрасііпе ѕһоша Бе 
зюрре@ 


Сотрасііпе ѕћоша пеуег Бе опе 
изта їмо сіоѕе!у Іосаїей уїб- 
гаіогѕ: її тау Фатасе Че 
іогпіу ог 
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Уплотняйте бетонную смесь 
штыкованием при помощи 
шуровок 


Тщательно производите шты- 
кование у стенок опалубки 


Нельзя во время подъема 
скользящей опалубки произ- 
водить смазку стенок 


Укладка бетона в опалубку с 
загрязненными стенками зап- 
прещается 


Все бетонщики должны иметь 
скребки 


В промежутках между укладкой 
бетоиа очищайте стенки опа- 
лубки 

Укладывать бетон при бето- 
нированин балок надо уско- 
ренным темпом 


При бетонировании не допус- 
кайте прилипания бетона к стен- 
кам опалубки 


Следите, чтобы арматура ко- 
лони не прижималась к стен- 
кам опалубки 


Положение арматурного каркаса 
регулярио проверяйте 


Необходимо ликвидировать до- 
пущенные дефекты: срывы бе- 
тона, изломы, наплывы 


Бетон, выходящий из подвижной 
опалубки, регулярно увлажняйте 


Необходимо защитить свежий 
бетон от солнечных лучей 


К затирке приступайте, пожа- 
луйста, после тщательной рас- 
чистки дефектных мест 


Срывы бетона надо заделывать 
немедленно 


Отрегулируйте конусность под- 
вижной опалубки 


Не нарушайте равномерность 
нагрузки домкратов 


Измените наклон домкратной 
рамы 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. КЕТМЕОВСЕР СОМСВЕТЕ 5ТВОСТОВЕ5 


Сотрасі {Не сопсгее пих Бу 
годдіпе ії эВ рокегз 


Код һе сопсгеїе пеаг їБе югт- 
могК \аНз уегу саге Ну 


Тһе жа! ої бе ѕійіпе ѓоггтѕ 
ѕһоша пої Бе соаіей міїһ етиі- 
зіоп мһеп іһеу аге Бета гаїзед 


Сопсгеїе ѕһоша пеуег Бе роцгей 
іпіо дігіу Їогті5 


АН сопсгеѓегѕ зНош 4 Бауе іџіеѕ 


Сіеап Не їогтмогік манія Бе- 
ееп сопсгеїе рІасетепіѕ 


Меп саѕіпе Беатѕ һе сопсгеіе 
зпоцідй Бе роигед диіскіу 


Ұһеп роџгіпе сопсгеїе ѕее іо ії 
{һаї її дое5 пої ѕіск іо Ше 
іогпімогК маН$ 


Таке саге іћаї іһе соіитп геіп- 
іогсетепі йоеѕ пої іоисћ те 
майя ої һе їогтуогк 


Сһеск {Не роѕіііоп ої ће гет- 
їогсіпє сасе гесшагіу 


ІРѕ песеѕѕагу іо еіітіпаїе ће де- 
Їесіѕ ѕисһ аз іеагіпе сопсгёе, 
ігасіцге5 апӣ 5арз 


Моізіеп {Ве сопсгеѓе сотіпе оці 
ої Не зНр-Їогті герціагіу 


ЇРѕ песеззагу іо ргоїесі їгеѕћ 
сопсгеїе {гот {Не дігесі зип! 


Ріеаѕе ѕіагі Поайпо +һе ѕигѓасе 
айег ай Ве деесНуе агеаѕ һауе 
Бееп ргорегіу ігеаіей 


М/Беп сопсгеѓе ѕіагіѕ іеагіпе оїї 
ће деїесі зпош Бе ѕіоррей іт- 
тейіаіеіу 


Аајиѕі Һе фарег ої ће ѕійіпе 
їогтпѕ 


Маке ѕиге іһаї {Ве 1оа4$ оп Не 
јаскѕ аге едиа! 


СБапое іһе іпсіїпайоп ої ће 
іасК їтате 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕТМҒОРСЕР СОМСВЕТЕ ЗТВОСТОВЕ$ 


Смените зажим на домкрате 
Этот зажим проскальзывает 


Домкратный стержень выскочил 
из стыка 


Нагрузка не передается на 
домкрат: исправьте крепление 


Подгоиите отставший домкрат 


Усильте изогнутый домкратный 
стержень 


Отключите домкрат 


Снимите иагрузку с этого 
стержия 


Увеличивайте давление в ги- 
дравлической системе домкрата 
постепенно 


Гидравлическое оборудование 
необходимо периодически очи- 
щать 


В зтом домкрате надо сменить 
зксцентрик 


В домкрате просачиваєтся 
рабочая жидкость 


Подтяните болть домкрата 


Масло грязное. Смените ман- 
жет домкрата 


Насос не нагнетаєт масло в 
гидросистему 


Засорились фильтры гидрав- 
лической системы 


Смените масло 


Надо очистить всю гидро- 
систему 


Отрегулируйте клапаны 


Следите, чтобы в гидро- 
систему не попадал воздух 


Прокачайте гидросистему 


Следует сменить уплотне- 
ние и смазать подшипник 


Приступайте к демонтажу 
скользящей опалубки 
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Керіасе ће јаск сіатр 
Тһе сіатр 15 8Прріпє 
Тһе јаск гой Ваз ѕпарреа оці 


Тре юа4 іѕ пої Бета ігапзіег- 
гед іо ће јаск. Риї {ће їаѕ- 
їепіпє деуісе соггесНу 
Зреед ир һе зіом ]асК 


З4гепа еп һе Бепі јаск гой 


5міїсі оїї Не јаск 
Опіоад ће ]асК год 


Виа ир ке ргеѕѕиге іп ће ] асК’$ 
рудгацНс ѕуѕіет ргайпайу 


Нудгаціїс едиіртепі ѕһоша Бе 
сіеапей герціагіу 


Тһе јаск ессепігіс 5поцід Бе ге- 
ріасед 

Тре јаск°ѕ могКіпе ід 13 сгеер- 
ше 

Тієбієп һе јаск БоНз 

Тре о! іп іће пудгаціїс ѕуѕіегл 

із дігіу. Керіасе Не }асК’з раскіпє 
зеа} 


Тһе ритр доезп'ї їееа ой іпіо 
ће Пудгаціїс ѕуѕіет 


Тһе йНег5 іп {ће пудгаціїс ѕуѕ- 
іет һауе спокед ир 


Керіасе {ће ой іп бе Будгаийс 
ѕуѕіет 

Тһе Һуйгацііс зузієт ѕһоша 
Бе НизНей 

Аајиѕі ће уаїуеѕ 


Зее іо й бай ат ӣоеѕ пої зе 
іпіо Ше Будгаціїс ѕуѕіет 


Віеей {ће аїг ош ої Ве пудгаиНс 
ѕуѕіет 

І із песеѕѕагу о геріасе {ће 
раскіпе ап отеаѕе іһе Беагіпе 


Ѕіагі дізгпапійпє іһе зіїдіпеє 
іогті5 
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Демонтнруйте подъемное 
оборудоваиие 


Демонтаж опалубки начинай- 
те с рабочего пола 


Приступайте к разболчиванию 
домкратных рам 


Можно разболчивать стыки 
щитов 


Щиты снимайте по одному 
Разбнрайте рабочий пол 


Освобождайте контрольные 
подвески подмостей 


Приступайте к разборке 
подмостей 


Подвески подмостей освободите 
от креплений к плите пере- 
крытия 


Рабочие должны работать 
в монтажных поясах 


Приступайте к монтажу бло- 
ков фуидамента 


Сначала установите маячные 
блоки, располагая их в местах 
пересечения стен 


Блоки поднимайте четырех- 
ветвевым стропом 


Боковые пазухи заполняйте 
песком 


Положение осей перенесите 
на дио котлована отвесом 


Положение осей зафиксируйте 
штырями 


Правильность установки блоков 
по высоте контролируйте ни- 
велиром 


Проверьте отметку дна ста- 
канного фундаментиого блока 
Монтажные петли необходимо 
срубать 


Очищайте закладные детали 
перед их установкой 


Блок установлен неточно 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМЕОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТВОСТОВЕЅ 


Ріѕтапће бе Нійїпє едціртепі 


Зіагі діз тапійпе Ше зсайо те 
міїб ће могКіпе р!аНогт 


Ѕіагі ипбоНіпє Не уасК {гатез 
Рапе! јоіпіѕ сап Бе шпроНед 


Кетоуе {Ве рапеіѕ опе аї а Нте 
Ріѕтапіе {ре могКіпе ріайїогт 
Кееазе іһе зсаЙо! һапбегѕ 


Зіагі дізттапійпе бе зсаЙо| те 


Кееазе һе зсаНо Напрег5 
гот {ће Ноог зіаб 


Тће Іабоцгегѕ тизі могк іп заїе- 
фу БеН$ 


Зіагі егесіїпє Ше юипда#оп 
ЬюосК5 


Еігѕі егесі һе риїде БіосК8 ріас- 
та їбет аї һе іпіегѕесііопѕ ої 
\аН$ 


Н Ве Ыоскѕ НН а їоцг-Іер 
зіпе 


РЕ іп Ше | мега! һҺоНомѕ ИВ 
запа 


- 


Магк ће роз юпз ої ће ахеѕ оп 
Ше рії БоНот иѕіпе а ріштЬ 
Нпе 


Рес оиї {Ве розійопз5 ої ће ахез 


Сһеск #һе иррег роз оп ої ће 
Бюскѕ изшо а Іеуе| 


Сћһеск {ће Іеуе! ої ће Боот ої 
ће соштп ѓоипйайоп Боск 
Тһе аѕѕетЫу юорз ѕһошіа Бе 
СШ ой 


Сіеап ће етБебде4 рагіѕ Беїоге 
һеу аге Би іп 


Тре Ыюск ізп'ї роѕійопей рге- 
с1зе!у 





6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕТМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ ЅТВОСТОВЕЅ 


Поднимите блок и отведите его 
в сторону 


Спланируйте основание из 
раствора 


Швы конопатят сверху вниз 


Стыки промажьте битумной 
мастикой 


Наиесите мастику на полосу 
рубероида 


Пакеты утеплителя надо 
иаклеивать в пазы стен 


Нижнюю часть стыка конопать- 
те с перекрытия 


Виутреиние стыки конопатьте 
паклей 


Паклю смачивайте в гипсовой 
заводке 

Стыки надо законопачивать 
без пропусков 


Заделка стыков выполияется 
сразу после установки панелей 


Стыки внутри здания заделы- 
ваются известково-цементным 
раствором 


Затирайте поверхность шва 
вровень с поверхиостью стеиы 


Наружиые стыки надо покры- 
вать мастикой 


Плиты перекрытия соединя- 
ются сваркой закладных деталей 


Швы промазывайте раствором 


Обеспечивайте жесткость 
арматурно-опалубочных кон- 
струкций 


Надежно раскрепляйте арма- 
турио-опалубочные элементы -^ 


Проходы освобождайте от 
мусора 


Ежедневно проверяйте состоя- 
ние скользящей опалубки, 
ограждений настилов и лест- 
ниц 
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11 Фе Ыоск апа пюмуе ії азіде 
Геуе! ће пюгіаг Бей 


Тһе јоіпіѕ аге іоћіепей от 
фор їо Бойот 

Зеа1 {Не јоіпіѕ “ИВ Бйитіпоиѕ 
тазіїс 


Арріу тазіїс іо іһе гиђегоій 
вігір 


Іпѕегі ће іпзиїайіоп БіосКз8 іп 
ће май јоіпіѕ 


СашК ће Юмег рагі ої {ће іоіпі 
Нот ће оог 5іаб 


СашК ће іпіегла! бий јоіпіѕ мВ 
оакит 


Ѕоак {Не оакит іп руряшт тогіаг 


Тһе бий јоіпіѕ 5поцій Бе сацікеф 
ууіноші іпіеггиріїоп 

Тһе јоіпіѕ знош А Бе раскей іт- 
тейіаіе!у аНег {Не рапеїз аге 5еї 
ир 

Тһе бий іоіпіз іпѕійе ће Бийате 
аге раскей мїїһ іте апд сетепі 
тогіаг 

Вир {ве јоіпі домп Низ ув һе 
ѕигѓасе ої ће ма! 


Тһе бий јоіпіѕ зЗнош Бе соуегей 
гот ће оціѕійе міїв ппазіїс 


Тһе сеііпе 51ађѕ аге соппесіей 
Бу меїдіпє іовеіћег їбе етђей- 
деа рагіѕ 


Раск Че јоіпіѕ міїп тогіаг 


Епзиге іһаї ѓогтіпе-апа-геіп- 
Логсіпе ѕігисіџгеѕ аге зНИ 


Вгасе +ће їогтіпе-апӣ-геіпѓог- 
сте тепфегз ѕесигеіу 


Кеер Не раѕѕасеѕ сіеаг ої гиЬ- 
біз 


Сћһеск {Не сопаїніоп ої һе зіїдіпє 
огтзѕ апа р!аНогт апа іаддег 
га! дау 
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Не допускайте скопления 
людей на настиле опалубки и 
подвесньх подмостей 


Проемь перекрьтий и стен 
закрьвайте щитами для обес- 
печения безопасности работь 


Верстаки для заготовки арма- 
туры должны быть прочно за- 
креплены в полу 


Перед включением проверьте 
надежность тормоза станка 
для резки арматуры 


Только при полной остановке 
арматурного станка вставляй- 
те в него арматуру 


Для проходов по уложенной 
арматуре устраиваются мостки 


При подаче бетона автосамо- 
свалами с эстакад движение 
людей по ним запрещается 


Бадья должна иметь надежный 
затвор 


Выгружайте бадью на высоте 
не более одного метра от пола 


Ширина катальных ходов для 
подачи бетона тачками должна 
быть не более 0,6 м 


Электропровод от рубильника 
к вибратору заключается в рези- 
новый шланг 


Надежно закрепите бетоновод 


Во избежание обрыва не пе- 
ретаскивайте вибратор за шлан- 
говый провод 


Вибраторы обмывать водой 
нельзя 


Надежно ограждайте зону 
электропрогрева 


Пребывание людей в’ зоне 
электропрогрева не допуска- 
ется 


Очищайте конструкции от грязи 
на земле до подъема 


6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕНМРОВСЕО СОМСВЕТЕ ЗТВОСТОВЕ$ 


Гітії {Ве питђег ої могКег5 оп 
ће ЇогптмогК Боагӣіпе апа зиз- 
репдед зсаЙйо те 


Соуег һе маН орепіпеѕ мії 
Боаг@з іо епзиге ће ѕаѓеѓу ої 
уогК оп е зсайо! те 


Тһе Бепсһеѕ {юг Бепӣіпе Фе 
геіпіогсіпє Багз зпош А Бе ѕеси- 
геіу іазіепей іо Ше Ноог 


Веїоге ѕуіїсһіпе оп ће Баг сиѓ- 
{ег спеск 1һе гена ШИу ої Из 
Бгаке 


Іпзегі ће геіпіогсіпє Багз опіу 
аНег іһе Баг Бепдег Ваз 5іорред 


Вгідеемауз аге ѕеї ир ёо іаке {Ве 
тоуетепі оуег. геіпіогсетепі 
{Па{ Раз Бееп риї іп ріасе 


Г афоигег$ тау пої тоуе оп ће 
бапігіе5 мһеп сопсгеіе 15 Беїпр 
дигаредй Бу дитр ігискѕ оп {пет 


Тһе Бискеї птиз{ Бе ИНей мій а 
ѕаѓе рае 
До пої ипюа@ Не БисКе{ аі 


һеісћіѕ ргеаїег {Пап опе теїге 
гот Ве Ноог 


Тре мідїн ої ће баггом гипз Юг 
сопуеуіпо сопсгеїе 5поцій пої 
ехсеед 0.6 т 


Тһе сабіе {гот іһе Кпіїе ѕміісһ 
іо Ше уфгаюг 5поцід Бе ѕһеаіһей 
іп габЪег Бозе 


Ғаѕіеп {ће сопсгёе сопуеуіпе 
ріре зесигеїу 


То ауоід БгеаКаєє доп'ї саггу 
уіргаіогѕ Бу Шей! сабіе5 


РДоп'ї мазН уфгаюгз іп маїег 


Сиага Ве гопе ої ејесігіс һеаі- 
ш& сагеїцНу 


Тһе ргезепсе ої реоріе іп ап еіес- 
ігіс Беаїпє опе 13 ргобібійед 


Веїоге Нійпє ѕігисѓцгеѕ сіеап 
{Фет тот тиа оп ће эгоипа 





6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
6. ВЕІМҒОВСЕР СОМСВЕТЕ 5ТВИСТОВЕ5 


Удерживайте панелн от раска- 
чивания при подъеме при по- 
мощи оттяжек 


Не допускайте нахождения 
людей на перемещаемой кон- 
струкции 


Запрещается оставлять на весу 
поднятые конструкции 


Отцепляйте стропы только после 
иадежного закрепления детали 


У 

Переход монтажников по не- 
огражденньм конструкциям не 
допускаєтся 


Карабины моитажных поясов 
должны быть надежно закрепле- 
ны 


Запрещается разборка кон- 
струкций в двух ярусах по вер- 
тикали одновременно 


Демонтироваиные элементы 
укладывайте на земле в 
устойчивом положении 
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ХУбеп НИ_тх рапе!$ Кеер їбет 
гот ѕміпоіпо изше 2иу$ 


Ооп4 аНом реоре іо зіау оп 
тоуіпє ѕігисіцгеѕ 


Ѕігисіцгеѕ тау пої Бе Кері ѕиѕ- 
репдед 


Опћоок ће 8Нпле5 опіу айег ће 
зігисішга| тетђБегѕ һауе Бееп 
ѕаїеіу Газіепей 


Тһе піоуетепі ої егесіогѕ аіопе 
ѕігисіџгеѕ міїһоиі ємагд гай$ із 
ргоЪНеа 


Тһе ѕпар һооКѕ ої заїеїу БеН$ 
тизі Бе ѓаѕіепей ргорегіу 


#5 ргопібіед іо дізтапіїе ѕігис- 
ішгез іп Негз опе афоуе апоег 
зіпішНапеоцзіу 


Ріасе {Не дізтапіед рагіѕ ої 
8ігисіитез іп заїе роѕійопѕ оп {пе 
стопі - 


7. МЕТАЛЛИЧЕ- 
СКИЕ КОНСТРУК- 
ЦИИ 


балк/а (см. 1., 6.) 
аикерная ~ 
высокая ~ 
двухконсольиая — 


двухопорная ~ 
защемленная г» 
зетовая ~ 
клепаная г» 
коисольная ~ 
многоопорная ~ 
незакрепленная — 
неразрезная ~ 
несущая — 
низкая — 
обвязочная — 
одноконсольная г» 
однопролетная г» 
однотавровая ~ 
опорная ~ 
основная ~ 
поперечная г» 
потолочиая ~ 
продольная ~ 
продольная вспомогатель- 
ная ~ 
разрезная ~ 
распределительная ~ 
решетчатая ~ 
сборно-разборная — 
сварная ~ 
свободно опертая ~ 
связующая ~ 
составная ~ 
составная стальная ~ 
стальная ~ 


трубчатая — 

упругая ~ 

широкополочная — 

штампованная — 

ге жесткости 

~, заделанная жестко двумя 
концами 

~~, заделанная одним коицом 

~ коробчатого сечения 


7. ЗТЕЕЁ ЅТВОС- 
ТОВЕ$ 


Беат, оігдег, јоіѕі 


апсһогаве Беат 

деер Беат - 

Беат \ИВ оуегһапеїпе еп@ѕ, 

оуеграпошя Беат 

ѕітріе Беат 

геѕігаіпей Беат 

7-ђеат 

гіуеіеа Беат 

сапійеуег Беат 

тиііѕиррогі Беат 

ѕітріу зиррогіед Беат 

сопііпиоцѕ Беат 

іоізі 

зраНом Беат 

Біпдег, ігатіпе Беат 

Беат міїһ оуегһапе 

ѕіпо1е Беат 

Т-Беат 

зиррогі Беат 

таіп Беат 

сгоѕѕ Беат, ігапѕуегѕе рігдег 

сеііпе јоіѕі 

гі, Іопріїцдіпа! Беат, 5ігіпрег 
іегіїагу Беат 


зітріу ѕиррогіей Беат 
ћеайег 
расе Беат, Іаійсе от4ег 
соНарѕіЫе Беат 
уе ей Беат 
ігееіу ѕиррогіед Беат 
Бопа Беат 
БайЕир Беат 
ріаіе ог4ег 
гоНед-з{ее! Беат, гоПей-ѕіееі 
јоіѕі 
їцБиаг Беат, фабщаг вігдег 
ѕргіпе Беат 
У14е-Напое Беат 
ргеѕѕей рігӣег 
зіййепіпеє рігдег 
Нхед Беат, гезігаїпед Беат 


сапійеуег Беат 
Бох дігдег 


17. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЗТЕЕЕ ЗТВОСТОВЕ$ 


„2 настила (в системе балоч- | 


ной клетки) 
— на упругих опорах 
— на шарнириых опорах 
— перекрытия 
— покрытия 
обделка (стальной) —и 
укладка "ти 
закреплять ~у одним концом 
клепать —у 
окрашивать —у 
опирать ^-у (на...) 
опирать г» у одним или двумя 
концами 
приболтить —у 
приварить ~у 
смонтировать ~у 


башмак стальной колонны 


болт 
временный — 
выверочный ~ 
моитажиый ~ 
сквозной — 
зажимная длина ~а 
завиичивать ~ с перекосом 
законтривать — 
затягивать, подтягивать ~ 


зашплинтовывать ~ 
расклепывать конец га 
скреплять ^~ом 

ставить ~ на краске 


установить — 


вальцовка 
~ листовой стали 
— угловой стали 
винт 
самонарезающийся ^^ 
гайк/а 
крепежиая ~ 
стопорная — 
завернуть ~у с перекосом 
зажимать ой 


закоитривать ^-у 
законтривать —у проволо- 
кой 
законтривать ~Уу шплинтоОм 
закреплять ^-ами 


затягивать г-у 
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іегіїагу Беат 


е}азНсаНу ѕиррогіей рігдег 
ріпоейд Беат 

іоїзі, Ноог Беат 

Поог Беат 

єїгдег саѕіпе 

роѕійопіпо ої а Беат 

іо Их а Беат аі опе епа 
іо “уе! а Беат 

іо раіпі а Беат 

іо ѕиррогі а Беат (оп...) 

іо ѕиррогі а Беат аї опе ог аї 
мо епд$ 

іо БоН а Беат 

іо ме а Беат іо 

іо егесЁ а Беат 


ѕіапсһіоп Базе 


Бон 
ійіпе-ир Бой 
айјиѕіег Бой, а@изНия БОН 
егесіїоп БоН 
іһгоцећ Бой 
опр Іепеїћ 
{о сгоѕѕ-һгеай а Бон 
іо заїеїу а Бон 
іо НаЩеп а БоН, іо агам ира 
Ьо Нієбі 
іо соНег-ріп а Бой 
40 пуеЁ а Бой 
іо Бої! 
{о зесиге а Бо міїћ а гор ої 
раїпі 
іо зе а Бої 
гоНіпе 
ѕһееі ѕіееІ гоіпе 
апо!е ѕіееі гоп 
ѕсгем 
зеН-фарршя зсгем 
пиї 
іазіепіпеє пиї 
юсКк пиї, сһеск пиї 
іо сгоѕѕ-Їһгеай а пи 
{о геѓаіп міїй а пиї, © сіатр 
УИ а пы, іо |юсК міїћ а пиї 
{іо сНесК а пиї, іо ЮсК а пиї 
іо заїеву-міге а пиї 


іо сойег а пиї 
іо юсК мії пиіѕ, іо 5есиге 
мі пиіѕ 
іо НаШеп а пиѓ, бо йгам а пиї 
Небі 
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контрить -—-ой 


наживлять ~у на болт 
нарезать резьбу у и 
ослаблять —-у 
отвинчивать гу 
подтягивать --у 
стягивать ~~ами 


гайковерт 


динамометрический— 

ударный ~ 

~ со сменными головками 
гибка 

горячая — 

холодная ~ 

ге стали 


демонтаж 


дефект 
Ф ~ сварки 
иезаплавленный кратер 
пора 
трещина 
устранить — 
зажим быстродействующий 


заклепк/а 
комбинированная ~ 
головка —и 
^— с конической головкой 
— с плоской головкой 
~ с полукруглой головкой 
- ^^ с полупотайной головкой 


выбивать гу 
осаживать —у 
расклепывать —у 
срубить —у 
ставить —у 
инструмент монтажный 
каитователь 
кантовать 
каркас . 
арматурный ~ 
комбинированный — 
монтажный г» 
несущий ~ 


простраиственный — 
стальной — 
цельнометаллический г» 


7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. 5ТЕЕЕ 5ТВОСТОВЕ5 


іо спесК уіїһ а пиї, іо Юск 
міїв а пи 

іо З{агЁ а пиі оп а Бон 

іо іар а пиі 

іо Іооѕеп а пиі 

іо цпдо а пиі 

іо дгам ир а пи Небі 

іо сопріе міїћ пиіѕ 


пиф гиппег, ромег пий-дгіуег, 
ромег пи{-зеНег, пці мтепсһ 
іогаце мгепсі ` 
ітрасі мгепсһ 
пиі ѕосКкеї дгіуег 
Бепдїпеє 
рої Бепӣіпе 
соіа Бепатя 
зіее! Бепдїпє 


дізппоцпіїпр, Фізаззетііу, 
дізтапійпе 


деїесі 
ме! тя деїесі 
ипмеідей сгаїег 
роге, росКеї 
сгаск 
іо ейттае а деїесі 
диісК-асіїпє сіатр 
пуе{ 
сотђіпаііоп гіуей 
гіуеі Веа@ 
сопе-Пеадй гімеї 
Паї-Беад гіуеї 
сир гіуєї, БиНоп-БВеа@ гіуеї 
гоипд-юр соцпіегѕипк-ћеаа 
гіуеї 
іо Баск оці а гіуеї 
іо иреєєї а гіуеї 
іо сіо5е ир а гіуєеї 
іо сбор оЙ а гіуеї 
іо 5еї а гіуеі 


егесіїпє іооі8 
ННег 
{о шгп оуег 


Нате 
геіпіогсіпє сасе 
сотрозНе їгате 
ро! д-домп мате 
іоад-Беагіпє Мате, Юад- 
Беагіпе зкееюп, ѕиррогіпе 
зігисіцге 
ѕрасе Їгате 
ѕіееі Їгате, ѕіееіҹмогк 
аїй-теїа! ігате 


7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЗТЕЕЕ ЗТВОСТОВЕ$ 


кияика 
клепать 


клепка 
горячая ~ 
холодная — 


клещи заклепочные 


ключ 
арматурный — 
гаечный — 
гаечный ^ газовый 


гаечный ^— изогнутый 
гаечный г» накидной 
гаечный г» прямой 
колонн/а 
стальная ~ 
база стальной —ы 
— крестообразного сечения 
сетка колонн 
шаг колонн 


кондуктор 
консол/ь 
вылет и 
конструкци/я 
балочная ~ 
блочная ~ 
легкие пространственные —и 


металлическая — 
металлическая ^ из гну- 
тосварных труб прямоуголь- 
ного сечения 

пространственная решетча- 

тая ~ из труб 

рамные —и 

сборная — 


стальная — 

—и импостов 

—и колонн 

еми лестниц 

и мостиков 

—и оболочек 

~~и обществениых зданий 
—и ограждений 

^-и оконных переплетов 
—и площадок 

гей подкрановых балок 
~и прогонов 

гей промышлениых зданий 


ги связей 


13-116 
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таці 
іо гіуеї 
гіхейнпе 
Бої гіуеііпе 
соіа гіуеііпе 
гіуейпе 1015$ 
ѕраппег, мтепсі 
Бепдіпе гоп 
мгепсп, зраппег 
ваѕ ѕраппег, а!Нрафюг 
мтгепсі 
Бепі зраппег 
Бох \гепсВ 
ѕігаієћі зраппег 
соїитп 
з4ее! соіштп 
ѕіапсһіоп Базе 
сгоѕѕ-ѕһаред соНлтп 
Бау з12е, пев ої соіштпѕ 
сошит ѕрасіпе 
ле 
сапійеуег 
іепеїн ої а сапеуег 


зігисіиге, сопзёгисНоп 
Беат сопзігисіїоп 
Ыоск сопѕігисііоп 
Небі бгее-дітепзіопа! ѕігис- 
їџгеѕ 
теѓаімогК, зіее| ѕігисіцге 
ѕіее! ѕігисіџге ої Бепі ап@ 
меїдед гесіапешаг ѕесііопѕ 
#һгее-ітепѕіопа! 1а сей 
ішриіаг 5ігисійге 
їгате 5ігисійге5 
БиН-ир сопѕігисііоп, ргеїаб- 
гісаїед соп5вгисійїоп 
зієе| соп5ігисбїоп, 5іееї могК 
ітрозі ѕігисіцгеѕ 
соїштп ѕігисіцгеѕ 
ѕіаігсаѕе 5ігисіцге5 
іооїбгідсе зігисійге5 
сазіпе 5ігисіиге5 
рибіїс Бишійіпе сопзгисНоп$ 
ргоіесіуе | риагі  зігисійге5 
міпдфом ігате 5ігисійге5 
р!аНогт згисигез 
сгапе рігдег ѕігисіцгеѕ 
єігдег ѕігисіцгеѕ 
іпдизігіа Бийадтя сопзігис- 
бопѕ 
5іау сопѕігисіопѕ, Не соп- 
ѕігисіопѕ 
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—и стоек 


—н фахверков 

—и ферм 

—и фонарей 

—-и фонарных переплетов 

демпфирующая зона г»й 

окраска —й 

установка —й 

выверить —ю 

моитировать —ю 

прихватить —ю 

усиливать —ю 
контейнер 

подать в ~е 


контргайка 
коррозиестойкость 


коррозия 
атмосферная ~ 
газовая — 
жидкостная — 
_кислотная — 
~ блуждающими токами 


ложемент 


ломик 


люлька 
подвесная — 
молоток 
клепальиый ~ 
пневматический — 
слесарный — 


моитаж 


поточиый ~ (сборных зданий) 
скоростной ~ 
~ металлоконструкций 


метод га 
очередь —а 
последовательность 
ций —а 
продолжительиость ~~а по 
графику 
стадия ~а 

монтажник 
~ металлоконструкций 


опера- 


иагрузка 
максимальная расчетная г» 


7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЗТЕЕЕ УТВОСТОВЕ$ 


розі ѕігисіцгеѕ, рШаг ѕігис- 
фигез 

їгатемогК ѕігисіџгеѕ 

їгиѕѕ ѕігисіцгеѕ 

ѕКуһећі зігисійге5 

ѕКунећі гате ѕігисіцгеѕ 
вігисіиге Чатріпє опе 
раіпііпо ої згисигез 

егесНоп ої ѕігисіцгеѕ 

10 ѕеї а зігисіцге їо ігие 

іо егесі а згисге 

іо іасК а сопѕігисіоп 

іо гирєедіге а сопѕігисііоп 


сощатег 
іо {ее іп а софатег 


іоск пи сһеск пці 


поп-соггойіБі іу, соггоѕіоп 
геѕіѕќапсе 


соггоѕіоп 
аітоѕрћһегіс соггоѕіоп 
єаз соггоѕіоп 
Націй соггоѕіоп 
асій соггоѕіоп 
ІеаКаре-сиггепі соггоѕіоп 


ѕосКеї 
йпату 
сгайіе 
ігауе!іпе сгадіе 


Һаттег 
гіүейпе һаттег 
рпеитайс һаттег 
і ег'ѕ һаттег, Бепсһ Һапипег 


іпзіаНайоп, тоцпііпе, аззетЫу, 
егесНоп 
іпдизігіангед Биїідіпє 
гар! аззет у 
егесНоп ОЇ ѕігисіџга| зЁее|, 
„Зее \могК егесНоп, згис ига! 
Зее! егесНоп 
егесНоп ргоседиге 
егесНоп ѕіасе 
егесНоп ѕедиепсе 


зснедшей егесНоп йте 


егесіїоп Заре 


егесіог 
Ѕіее! ѕітисіцгеѕ егесіог, соп- 
Згисйопа! НИег апа егесіог 
оаа 
тахітит гаїед оаа 


жи 


7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЅТЕЕЇ. 5ТКОСТОВЕЅ 


накладка стыковая 


напор ветра скоростной 
иожницы 

гильотинные — 

уголковые — 
обработка дробеструйная 
оголовок (стальной колонны) 
опора монтажиая 
оправка (инструмент) 

коническая — 

цилиндрическая ~ 
оправка отверстий 
отметка проектная 
очистка дробеструйная 
переплет 

стальной ~ 

— окон 

—ы светопрозрачных стен 
площадка монтажная 
подмости 

монтажные — 

установить 7» 
покрытие 

антикоррозионное — 
полочка монтажная 
полуферма 

стропильная ~ 
приспособление зажимное 
прихватка 

~ болтов 
пробка 
прогон 

прутковый — 


пути подкрановые 
разметка 


рам/а 
стальные ~~ы из сварных 
и прокатных широкополоч- 
ных двутавров 

раскос 
вспомогательный ~ 
перекрестные —ы 

расчаливание 

резк/а (металла) 
кислородная ~ 
~ ножиицами 


13* 
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фийї ѕігар, ИзВ ріаїе, зрйсе 
рае 


уіпа уеюсйу 


Ѕһеагѕ, сийег 
єміНойіпе ѕћеагѕ 
апо|е ѕһеагѕ 


мПееіабгайпє, ѕһоі МазНпя 
зкапсріоп сар 
егесіїоп соіштп 
тоипіїпе йо, ди 
фарег ам 
рагаНе! агі 
йпіпє ир Боіе5 
дезієп Іеуе! 
Ыаѕііпе, Ыаѕі сіеапіпо 
ѕаѕһ 
ѕіее! ѕаѕһ 
міпдом зазН 
ігапѕрагепі маі! ѕаѕһеѕ 
егесіїоп Песк 
ѕсаїѓоііпе 
егесііоп зсайо те 
іо егесі зсайо тя 
соуегіпе, соайіпе 
апіі-соггоѕіуе соаНпя 
зеаї апеіе 
Һаії-ігиѕѕ 
гаНег Һа! -гиѕѕ 
сіатріпє демісе 


фаск 
Бой ѓаскіпе 
рішє, сіеаі 


єігфег, ригійп, Беагег, Беат 
ореп-мер 5ієе! јоіѕі, ігиѕѕей 
іоізі 
сгапе ігаскѕ 
тагКіпо-оці, пагкто-оЙ, Іауіпе- 
оці 
ігате 
зіее! гатез тайе ир ої ме! еб 
апі гойед міде-Йапее І- 
Беатѕ 
ѕігиі, Бгасе 
соитег 
соищег бгасіпе, сгоѕѕ Ьгасіпе 
ємуїпе | 
сия 
охуреп сит 
зреагіпє 
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г пилой 
точность и 


сборка укрупнительная на 
строительной площадке 
сварк/а 
~ на монтаже 
осуществлять монтажную —у 


соединени/е 
сварные стыковые —я 
~ болтами 
~ заклепками 
~ сварным швом 
ВЫПОЛНИТЬ 77 


сортамент металла 
сплав алюминиевый 
стандарт 

стеллаж 
стеллаж-накопитель 


стойка 
концевая г» 
стальная 7- 
угловая — 


струбцина (инструмент) 


упор 
~ уголковых ножниц 


фахверк 


торцевой — 
ригель —а 
ферм/а (см. 1., 6.)- 
арочная — 
балочная ~ 
висячая г» 


главная — 
консольная ~ 
неразрезная — 


низкая — 
одностоечная — 
плоская ~ 
полигональная ~ 
продольная 7» 
пространственная ~~ 
рамная — 
раскосная ~ 
решетчатая ~ 


сквозная — 


7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЗТЕЕЕ ЗТВОСТОВЕ$ 


ѕаміпо 
ассигасу ої си тя 


Не аззет у 


меіаіпе 
зіїе чето 
іо ме оп $Не, їо до ће меід- 
шо оп ѕіїе 

јоіпі, соппесНоп 
Бині-меідед јоіпіѕ 
БоНей соппесіїоп, БоНе@ јоіпі 
пуее4 іоіпі 
уе! дед јоїпі 
іо таке а јоіпі, їо јоіп, іо 
соппесі 

ргодисі тіх 

аіштіпішт аНоу 

зіапдагд 

гаск 


тарагіпе гаск 
розі 
епд розі 
зіапсріоп 
апсїе розі 


сгатр 


гезф, ѕіор, дос 
апеіе ѕһеагѕ бацсе 


їгатемогК, ігатей ѕігисіиџге, 
ігатіпр 
риб-епд ігатемогк 
НатемогК сго$$-Баг 


ігиз5, рігдег 
агсһей рігдег 
сігдег 
ѕиѕрепѕіоп рігдег, зизрепдей 
їгиѕѕ 
тат іги85, таіп оігдег 
сапеуег ігиѕѕ 
сопііпиоиѕ рігдег, сопіїіпиоиѕ 
ігиѕѕ 
ю\ іги55 
Кіпо-роѕі ігиѕѕ 
ріапе рігдег, Паї ігиѕѕ 
роїуєопа! #гиз$ 
Їаѓега! ігиѕѕ 
ѕрасе #гизз, зрасе ЇгатемогК 
ігате оігӣег 
сігдег Їгате 
Їасе дігдег, ігеініѕ рігӣег, 
їгатемогк 
їргоцої #ги$$ 


7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЗТЕЕЕ $ТВОСТОВЕ$ 


строительная — 
стропильная ~ 
шариирная — 
высота ~ы 
цех укрупнительной сборки 
коиструкций 


чертеж 
деталировочный ~» 
исполнительный 7» 
рабочий — 


шов 

заклепочньй — 
заклепочиый г» неплотный 

сварной ~ 
СТЬКОВОЧНЬЙ 7» 

злемент 
конструктивный 7» 
продольный — каркаса 
стальной ~ 
узловые —ы 
~ жесткости 
укрупнение —ов при мон- 
таже 
установить — 


Можно приступать к сварке 
установленных конструкций 


Произвели рассверловку 
отверстий? 


Приступайте, пожалуйста, 
к клепке конструкций 


Установили постоянные 
болты? 


Надо испытать на прочность... 
сварные швы 
соединения стыков 


Сборку ведите с прихваткой 
и установкой временных болтов 


Произвели окончательное 
закрепление конструкций? 


Особое внимание обращайте 
на качественное выполиение 
соедииений 


Соединения должны быть 
выполнейы с высокой точностью 


Здесь допущено отклонение 
от проектной отметки 
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егесНоп іги85 

ргіпсіраї, гоої ігиѕѕ 

ріпосед ігиѕѕ 

деріН ої а іги55, гіѕе ої а ігиѕѕ 


аззетЬ!у \огК$Пор 


дгаміпє 
деїаїсд дгаміпє 
аз-риїй. дгаміпє 
могКіпє дгаміпє 
До 
гіуеїед јоіпі 
ІеаКку гіуеїед іоіпі 


ме! 
Бай іоіпі 
тепфег 
8ігисійга! тетБег 
Іопейийіпа! іғате  тегірег 


ѕіееі тпегтБег 

ипії-ѓогтіпе еіетепіѕ 
Бгасе, $ННепег 

ргеаззетЫу ої тетђБегѕ іпіо 
тајог ипіїѕ 

{о зе а тетђег іп ріасе 


Үои тау ѕіагі ме! те һе ѕігис- 
фигез місії һауе Бееп ріасей іп 
розійіоп 

Науе уои дгійед бе Ноіє5? 


Ріеаѕе ѕѓагі пуеНпя {һе ѕігис- 
ішге5 


Науе уои ѕеі Фе сопзфат 
Боня? 


... ЗВоШ@ Бе ѕибјесіей {о а 
ѕігепеїћ іезі 

Тһе меідед јоіпіѕ 

Тһе Бий јоіпіѕ 


Саггу оиі ће аѕѕетЫу орегайопѕ 
изта іаскѕ апа іетрогагу БоН$ 


Науе уои ЙпаНу тайе Ве ѕігис- 
фигез Газ? 


Маке ѕиге паї іһе соппесіїоп5 
аге тайе ргорегіу 


Соппесіїопѕ 5Поцій Бе таде мВ 
а рієб дертее ої ассигасу 


Тһеге’5 а деміайоп. гот Фе 
дезієп тагк һеге 
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Необходимо демонтировать 
эту коиструкцию 


Колонны закрепляют аикер- 
ными болтами 


Расстроповку выполняйте 
после закрепления колонн 


Стальные балки монтируйте 
укрупненными блоками 

До монтажа ферм устаиовите 
связывающие панели 


Сопряжение колонн с фунда- 
ментами должио быть жестким, 
а с конструкциями покрытия — 
шарнирное 


Фермы поднимайте при помощи 
траверс 


Фермы должны опираться на 
опориые столбики 


Подготовьте монтажные опор- 
ные столбики 


В отверстия установите пробки 


После установки ферм монти- 
руйте плиты покрытия 


Элементы покрытия монтируй- 
те от середины пролета к краям 


Произведите антикоррозийное 
покрытие коиструкций 


-Эти коиструкции подверглись 
коррозии 


Необходимо очистить поверх- 
ности коиструкций, недеєа- 
шиеся коррозии 


Зазоры между примыкающими 
деталями ие должны превы- 
шать ... мм 


. Пожалуйста, выполняйте 
точную резку и обработку кро- 
мок деталей 


В коице швов ставьте заклад- 
ные детали 


Для ускореиия сборки сва- 
ривайте отдельные детали 
в укрупиенные узлы 


Контролируйте качество . 
сварки 


7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЗТЕЕЕ ЗТВОСТОВЕ$ 


ТБе з4гисфиге звошШ А Бе де- 
тоипіед 


Соіштпѕ аге Нхед Бу апсһог 
Бон. 


Кетоуе $іпоѕ айег һе соїштп5 
һауе Бееп Нхеб 


АѕѕетЫе һе з{ее! Беатз іп !аг- 
рег ипії5 

Ѕеї ир ће соппесіпе рапеіѕ Бе- 
оге уои 5іагі егесіїпє ігиѕѕеѕ 


Тће соіитіпѕ звошШ@ Бе гіеідіу 
соппесіед іо ће юипдайоп$ Биї 
зпоцій Бе һіпсей їо іһе гоої еіе- 
тепіѕ 


ІЁ ће ігиѕѕеѕ Бу Што Беатѕ 


Тһе іги55е5 ѕһоцід геѕі оп 
ѕиррогііпе роз 


Ргераге һе зиррогіїпє роѕіѕ 


Іпзегі рішез іп Фе Во!ез 


АззетЫе һе сеїйпе ѕ1аһѕ айег 
һе їгиѕѕеѕ һауе Бееп зеё ир 


АззетЫе {һе сеііпе ѕіаБѕ тот 
{пе пнаа!е ої {Ве ѕрап іо іһе ѕійеѕ 


Соуег һе ѕігисіцгеѕ “ИВ ап апіі- 
соггоѕіуе соаНий 


Тһеѕе 5ігисішге5 аге соггодей 


ІР8 песеѕѕагу іо сіеап {Пе зиг- 
Гасез ої Ве соггодед ѕігисіцгеѕ 


Тһе сарз Беімееп һе абийніпє 
рагіѕ зпошід пої ехсеей ... пит 


Ріеаѕе сиї апі могК Не ейсеѕ ої 
{Ве рагіѕ ассигаїеіу 


Ріасе іпѕегіѕ іпіо {Ве уоіпі епа5 


То зреед ир {Ве аѕѕетЫу, меїд 
{Пе зерагаїе рагіѕ іпіо тајог 
ип $ 


Сеск Ме диаНу ої меідіпеє 





7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЗТЕЕЕ ЗТВОСТОВЕ$ 


В швах имеются видимые де- 
фекты 


При моитаже применяйте 
ломик 


Выполняйте грубую наводку 
отверстий ломиком 


Элементы конструкций стяги- 
вайте струбцииами 


Для окончательного совмещеиия 
отверстий применяются оправки 


Это заклепочиое соединение 
выполиено некачествеино 


Эту конструкцию необходимо 
переклепать 


Заусеицы обрубайте в процес- 
се клепки 


Проверяйте качество клепки 


Производите оправку отвер- 
стий 


Гайки в болтовых соединениях 
затягивайте до отказа 


Злементь жесткости можно 
снять 


В процессе моитажа произ- 
водите правку погнутьх зле- 
ментов 


Собранную конструкцию вы- 
веряйте по осям и диагоналям 


Прочистите резьбу анкерных 
болтов 


Нижние гайки болтов устано- 
вите по моитажным отметкам 


Устаиавливайте плиты на ан- 
керные болты 


Плиту выверяйте при помощи 
уровня и иивелира 


Кондуктор снимайте после 
подливки плит бетонной 
смесью 


Это места для укладки им- 
постов 


Пожалуйста, подготовьте и 
установите электролебедки 
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Тһеге аге мізібіє деѓесіѕ іп Ше 
ме! 4$ 


Оѕе а йпиту мбеп аѕѕетЬНнпе 
пе Ше һоіеѕ ир иѕіпе а типу 


Тієбієп {һе ѕігисіџгаі тпегтђегѕ 
иѕіпе сгатрѕ 


Моипійпе јісѕ аге иѕей іо Нпе ир 
{пе Боіе5 


Тһе гіуеїед соппесНоп Ваз Бееп 
допе ипргорег!у 


Тре знгисшге збош а Бе гегіу- 
еіеа 


Сиї ой Не Бигг$ мбіїе гіуеіпе 


Сеск һе диау ої һе гіуеіпе 
Ііпе ир Не һоіеѕ 


Зсгем ир ће пиіѕ йобіу іп 
БоНей соппесііопѕ 


Тһе Ьгасеѕ апа зННепегз сап Бе 
гетоуей 


Ѕігаіећеп һе Бепі еіетепіє аз 
{Пеу аге аѕѕетЫіей 


Вгіпе Ше аѕѕетЫеа зігисіиге іо 
{гие изша ахеѕ апі фіаропаї 
Ноез 


Сіеап Ше іфгеад ої һе апсрог 
Бо!їїѕ 


Аајиѕі е Бон Ю\ег пу ас- 
согдіпє іо Че егесіїоп тагК$ 


Ріх ріаіеѕ иѕіпе Ше апсһог БоН$ 


Вгіпє Ше ріаїе їо ігие иѕіпе а 
рішт апа а 1еуе! 


Кетоуе {Ве јіє аНег аддїнопа! 
сопсгеїе Ваз Бееп роигей 


Тһеѕе аге іһе ріасеѕ Гог егесіїпе 
іїпроѕіѕ 


Ріеаѕе ргераге апа зеї ир еіесігіс 
Боіѕіѕ 
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Полиспасты крепите к уста- 
иовлениой конструкции 


Стыковые накладки очищайте 
от ржавчины 


Конструкцию прихватите 
электросваркой 


Сдавайте конструкции под 
сварку 


Можно выполнять окончатель- 
ное закрепление стыка 


Произведите, ‚пожалуйста, до- 
полнительную выверку элемента 


Произведите, пожалуйста, вы- 
верку смоитированного каркаса 


Конструкции укладывайте в 
штабели по маркам 


Устанавливайте, 
домкраты и электролебедки 


Навешивайте на конструкции 
элементы подмостей 

Для перехода по конструкции 
сделайте дощатый настил 


Навесьте инвентарные люльки 
и закрепите их на конструкции 


На времениом переходе по 
коиструкции установите ограж- 
дения 


Укрепляйте поднимаемые кон- 
струкции элементами жесткости 


Сведите до минимума объем 
верхолазных работ 


При монтаже обеспечьте, по- 
жалуйста, безопасность рабочих 


Вы установили предупреди- 
гтельнье зиаки? 


Вокруг опасных зон устано- 
вите инвентарные ограждеиия 


Монтажников обеспечьте спец- 
одеждой 


Запрещается вести монтажиые 
работы при силе ветра более ... 
баллов 


При подъеме конструкций нель- 
зя допускать рывков 


пожалуйста, 


7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
7. ЗТЕЕР $ТРОСТОВЕЅ 


Моцпі Ње іасКіе Ыоскѕ оп ће 
егесієд ѕігисіџге 


Сіеап Фе іоіпі ріаїеѕ ігот гиѕі 


ТасК ће 5ігисішге иѕіпе еіесігіс 
уеідіпє 


Напа бе ѕігисіџгеѕ оуег Юг 
меідіпе 


Үои сап Їазіеп іһе јоіпі НпаПу 


Вгіпе һе тегфег іо {гие араіп, 
ріеаѕе 


Випо Че егесіей їгате іо ігие, 
ріеаѕе 


Ѕіаск {Не ѕігисіцгеѕ ассогӣіпе 
іо їуре 


Реазе ѕеі ир јаскѕ апа еіесігіс 
һоіѕіѕ 


Напє зсаНо!4 сотропепіѕ оп ће 
ѕігисіцгеѕ 

То ргоуійе {ог тоуетепі аіопе 
ѕігисіџгеѕ {ау дйомп ріапкей 
іооїмаує 


Напр {һе зіапдага сгаез апд 
іазіеп {Пет іо Ше 5ігисійгез 


5её ир гаїйпо5 оп фетрогагу 
рІапкей іооїмаує 


Вгасе ир {ће ѕігисіцгеѕ іо Бе 
Нед 


Міпітіге һе уоште ої могК іо 
Бе допе аї нею 


Маке ргоуіѕіопѕ Юг \/огКегз” 
ѕаіеіу дигіпр аззетЫу, р!еазе 


Науе уои ріасей магпіпе 1915$? 


Зеї ир а з{фапдага гаііпе агоџипа 
{һе дапоегоиз 20пеѕ 


Ргоуійе Ве егесіогѕ %ИВ могКіпє 
сіобіпє 


Мо аѕѕетЫу із регтііей мһеп 
Ње мт@ зНнепо іѕ отеаіег 
һап ... роіпіѕ 


Ућеп іііпе ѕігисіцгеѕ ауоій 
јегкіпе Фет 


8. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 


автомат сварочный 
агрегат сварочный 
ацетилен 


баллон 
ацетиленовый ~~ 
газовый ~ 
кислородный ~ 


валик 


ваина 
сварочная г» 


выпрямитель 
сварочный ~ 


газ (см. 1.) 
горящий ~ 
защитный — 
подача ~а 
струя ~а 
генератор 
ацетиленовый г» 
ацетиленовый - высокого 
давления 
ацетиленовый 7» низкого 
давления 
ацетиленовый ^ среднего 
давления 
передвижной ацетилено- 
ВЫЙ ~ 
сварочный ~ 
горелка 
ацетиленовая ^— 
газовая ~ 
дуговая ~ 
кислородная ~ 
паяльная ~ 
резальная ~ 
ручная ~ 
сварочная ~ 
держатель 
® дефекты сварки 
крупная пористость 
неполномерность шва 
непровар 


8. МЕТРІХС 


ашотайс мета гттасһіпе 
меідіпе ипй, мета зе 
асеїуіепе 
суйпдег 

асеіуІепе суііпдег 

газ суіпдег 

охуєеп суНпдег 


Беаа 
Бай 
тоНеп Ба, меідрооі 
гесіїйег 
ме! ата гесіїйег 
саѕ 
Бигпіпе баѕ 
5һіеійіпе аз 
аз зирріу 
раз јеі 
сепегаіог 


асеїуїєпе репегаюг 


рієбі-ргезвиге асеѓуіепе 
сепегаіог 

ю\-ргеззиге асеѓуіепе 
сепегаіог 
тейіит-ргеѕѕиге асеуепе 
сепегаіог | 


рогіабіе асеѓуІепе сепегаїог 


меійіпо репегаїог 


іогећ, Бигпег 
асеїуіепе іогећ 
фогсВ, саѕ іогеһ 
агс іогсП 
охусеп іогсі 
Ьгагіпе іогећ 
Пате-сиїйпе іогећ 
Һапа іогсһ 
(меідіпе) іогсһ 


һоійег 


уе! то деіесіѕ 
соаг5е рогозНу 
ипдегзие(а) мед 
Іаск ої ѓиѕіоп, {аск ої репе- 
ігайоп 


202 


непровар корня шва 
неравномерность шва 
неравномерность шва по 
высоте 
неравномерность шва по 
ширине 
подрез 
пористость шва 
трещина 
шлаковые включения 
дуг/а 
электрическая м 
горение —и 
поддерживание ти 
ПОСТОЯНСТВО ^—И 


кабель 
сварочный ~ 


кислород 


контакт 
точечный — 
— элементов изделия 


корень (шва) 
проплавление корня шва 


кратер (углубление в детали) 
лампа паяльная 

маска-шлем 

машина сварочиая 


металл 
жидкий — 
застывший — 
наплавленньй — 
присадочный ~ 
разбрызгивание ~а 


накладка 
обварка деталн по периметру 
окалина 

очки сварщика 


пережог 
— металла 


‘преобразователь сварочный 
провар 
глубина ~а 
проволока электродная 
- прут 9 
металлический о» 
плавящийся ~ 


пруток 
присадочный — 


разогрев 


8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 


8. МЕГОМС 


Іаск ої гооё репеігабоп 
уеїд ипеуепеѕѕ 
уе ипеуепеѕѕ Бу һеірћі 


меіа ипеуепеѕѕ Бу чай 


ипдегсиі 

рогоѕіїу 

сгаск 

зар іпсіиѕіопѕ 
агс 

еіесігіс агс 

агсіпеє 

агс таїпіепапсе 

агс зікабійу 
саріе 

уеїдіпе сабіе 


охуреп 


сопіасі 
зброї сопіасі 


сопіасі ої меїдед ејетепіѕ 


госі 
гоої репеїганоп 


сгаіег 

Ьгагіпе Іатр 
Неїтеї 

метре тасріпе 


теѓа! 
тоеп теїаї 
зоНаШей теѓа! 
Би-ир те{а|, дерозНей теѓа! 
ИПег теёа! 
теїаї ѕрІаѕһіпе 


зігар 

уеїдіпе а! агоип@ 
зсаїе 

меїдіпр рорр1еѕ 


ригп, Бигпіпо, деай Бигпіп 
теѓа! Бигпіпр = 


сопуегіег, ігапѕёогтег 


ѓиѕіоп, репеїгайоп 
репегайоп дер 


уе! ата міге 
гой - 


теѓа! гой 
тейіпр гой 


гой 
ЁПег год 


һеаіпе ир 





8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
8. МЕРГРІМС 


местный ~ 
г до пластического состояния 
— изделия , 


редуктор (газовый) 
ацетиленовый ~ 
кислородный гу 


резак (газовый) 
ацетиленовый гу 
кислородно-ацетиленовый о» 


рукавицы сварщика 


сваривать 
— в верхнем положении 
встык с накладкой при 
шовной сварке 
встык с оплавленнем 
газовой сваркой 
дуговой сваркой 
левым способом 
на весу 
по периметру 
правым способом 
«прихваткой» (прихваточ- 
ным швом) 
пробный шов 
рельефной сваркой 
сверху вниз 
снизу вверх 
точечной сваркой 
~ шахматным швом 
электрошлаковой сваркой 
сварк/а 
автогенная — 
автоматическая — 
ацетилено-кислородная ^^ 
вертикальная ~ 
газовая 7» 
газопрессовая — 
горизонтальная ~ 
горновая ~ 
дуговая ~ 
кислородно-водородная ~ 
контактная — 
монтажная ~ 
полуавтоматическая 7» 
потолочная — 
ручная ~ 
точечная ~ 
электродуговая ~ 
электрошлаковая — 
— «в лодочку» 
— внахлестку 
— в нижнем положении 


| т 


11111 
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1оса! Пеаї БиЙа-ир 
Неайіпе ир Ю ріаѕііс 5іаїе 
реайіпе ир ої а ріесе ої могК 


ргеззиге гериіаїог 
асебу!епе ргеѕѕиге гершаюг 
охуреп ргеѕѕиге гериіаїог 


синіпр іогсћ, газ сибіег 
асебуїепе сиНег 
оху-асеіуіепе сийіег 


гаип её 


іо мей, бо јоіп Бу меїдіпеє 
іо меїд оуегһеай 
{о Бгідее-зеат-меід 


їо Наз5Пп-Брийі-меї д 
іо раз-меїд 

іо агс-меій 

{о мед ѓоѓгеһап 

{о меа ипѕиррогіей 
{о ме! аї! агоцпа 
іо меа БасКһапа 
іо іаск-меїд 


{о таке а їгіаі меїд 
іо ргоіесіїоп-уеід 
іо меїд домпмуага 
{о хе! ирмага 

іо зро ме! 

іо 5іаррег-ме! д 

{о еіесігозіар-меїд 


угеідіпе 
аиіорепоиѕ метр 
ашотайс меїдіпе 
оху-асебепе меїдіпе 
уегіїса! меійіпе 
газ медтя 
ргеззиге-раз меїдіпр: 
һогігопіаі меїдіпе 
іогре меїдіпе 
агс меїдіпе 
оху-Пудгореп меатя 
гезізіапсе меїдіпе 
зіїе меійіпе 
ѕеті-аиіотаіс меїдіпр 
оуегіеай меідіпр 
тапиа! меійіпе 
зрої меїдіпе 
еіесігіс/агс меїдіпр 
еіесігозвіар муеідіпе г 
єгауйу роѕіїіоп меїдіпе 
Іар меїдіпр 
домп-Папі меїдіпр, Наї 
меїдіпе 
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— в потолочном положении 
(верхняя) 

~ вразброс 

— встык 

— на весу 

— при монтаже 

— сверху вниз 

— с глубоким проплавленнем 
— снизу вверх 

вести —у 


возобновлять ~у (после 
перерыва) 
осуществлять монтажную ~у 
прерывать —у і 
сварщик 
соединение сварное 
комбинированное — 
внахлестку 
встык 
втавр 
с двухсторонним швом 
с односторонним швом 
стержней арматуры 


сплавление 
тек электрический 
сила ~а 


трансформатор 
сварочный ~ 

фартук сварщика 

фаск/а 
снять ~у 

флюс сварочный 
слой флюса сварочного 


шлак 


шлаиг 
^— для подачи электродной 
проволокн 
^— для подводки газа 
^— для стока воды 


“шлем 
шлем- щиток 


шов (сварной) 
валиковый г» 
вертикальный — 
вогнутый ~ 
горизонтальный г» 
дефектный — 
кольцевой — 
лобовой ~ 
лопнувший — 


111111 


8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
8. МЕрЕМС 


оуегһеай медте 


зКір ѕедиепсе меїдіпр 

рий меїдіпр 

ипзиррогіей меідіпе 

Не меїдіпр 

домпмага уеідіпр 

деер репеїгайоп меїдіпр 
ипрмага меідіпр 

{о меїд, їо сопдисі Не уеідіпе 
орегайоп й 

{о ріск ир Ше меїдіпр 


іо меїд оп ѕііе 
{о БгеаК оЙ бе м@атя 
уе! 4ег 
ме! іоїпі 
сотрозйе іоїіпі 
Іар јоіпё 
рий іоіпі 
{ее јоіпї 
доп! е-ме!4е4 Бий јоіпі 
зіпріе-меїдеад Бий іоіпі 
геіпіогсетепі гойѕ ме!д јоїпі 


аПоуіпе, теніпр, їи5іоп 
сиггепі 
сиггепі іпіепзіу 


ігап5іогтег 
меіаіпе ігап5їогтег 


аргоп 


сһатѓег, Беуе] 
іо сһатѓег, іо Беуеї 


уеїдіпр Них 
угеідіпе Них 1ауег 


зіар 


Бозе 
\уе!4тя міге һоѕе 


ваз һоѕе 
маїег діѕсһагре һоѕе 


Һеітеі 
асе ѕауег 


меа 
Беа@ меа 
уегіїса! меіа 
сопсауе меа 
Ногігопіа! меїд 
деїесіїуе меїд, Рац у меїд 
рігіб меїд 
епд-Іар меа 
БгоКеп зеат 


8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
8. МЕГРІКС 


недоступный — 
некачественный — 
неплотный — 
неплотный сварной — 
непрерывный — 
непроваренный — 
непропаянный ~ 
непрочный ~ 
НИЖНИЙ — 
нормальный ~ 
обнаженный — 
оборванный ~ 
ослабленный — 
ослабленный угловой — 
плотно-прочный ~ 
подрезанный ~ 
пористый — 
потолочный ~ 
прерывистый ~ 
прорезной ~ 
прочный ~ 
прямой ~ 
сварной ~ 
стыковой ~ 
точечный ~ 
треснувший — 
труднодоступный ~ 


угловой — 

усадочный ~ 

фланговый ~ 

чешуйчатый — 

О-образный ~ 

У-образный ~ 

Х-образный — 

— внахлестку 

— с глубоким проваром 

— с неглубоким проваром 

я с неполным проплавлением 

— с оплавленной поверхно- 

стью 

— со свищами 

— с порами 

— с протеком 

— с пустотой в нижней части 
разделки 

выглаживать ~ 


ВЫПОЛНЯТЬ ~~ 
зачищать — шлифованием 
контролировать качество шва 
контролнровать качество шва 
рентгеном 


щетка металлическая 
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іпассеѕ5іЫе мед 
роог мед, ипзоипа мед 
Ісаку меіа 
Іеаку мед 
сопііпиоиѕ меа 
зраНом меіа 
дгу јоіпі 
меак ме!д 
домпрапа меіа 
погтаі меїд 
ехроѕей ме 
абгиріей ме!а 
сопсауе м4, меаКепед ме! 
сопсауе Не! мед 
сотроѕііе \е!а 
ипаегсиі меіа 
рогоиз меїд 
оуегћеаа меіа 
іпіегтійќепі меіа 
Зо меа 
ѕігепріћ меїд 
іпе меіа 
меа 
Бы меа 
зрої ме!д 
сгаскей мій 
һагӣ-{о-реі-аї угеід, діЁнсші 
Гог ассеѕѕ меіа 
Пе меіа 
сопігасіїоп јоіпі 
Іопеіќойіпаі НПеё меІа 
гірріе меїд 
О-меіа 
У-меіа 
Х-меіа 
Іар меід 
сотріеіе-репеїгайоп меіа 
ѕһаПом меіа 
іпсотріІеќѓе-репеігаііоп 
маѕһей меіа 


меіа 


НЬгои$ меїд 
рогоиѕ меа 
ѕаррей мей 
меа Бгійре ѕеат 


{о ӣгеѕѕ а ме[а іо а ѕтооіћ 
ргоШе 

іо таке а меіа 

іо @гез$ а ме!д Бу ртгіпдїпр 

Фо сНесК а меїй, їо іе5і а меіа 
іо гадіортарп а меіа Юг 
деїесіє 


уіге Бгиѕћ 
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щиток 


электрод 
- вольфрамовьй г» 
металлический — 
неплавящийся г» 
толстообмазанньй г» 
тонкообмазанньй ~ 
угольный ~ 
металл ~а 
перемещение —а 

электрододержатель 
ВИЛОЧИЫЙ г» 
зажимный ~ 
пружинный ~ 

электрозаклепка: 
несквозная ~ 
сквозная — 


электросварщик 


Здесь применяйте... 
электродуговую сварку 
газовую сварку 


Для газовой сварки необходимы 
металлические прутья 


Надо доставить электроды на 
рабочее место 


Для выполнения этой работы ну- 
жеи сварщик высокой квалифи- 
кации 


Привезите, пожалуйста, свароч- 
ный трансформатор 


Требуются тонкообмазанные 
электроды 


Прочность этого сварного шва 
‘недостаточна 


Перед началом сварки надо 
очистить детали 


Во избежание непроваров очис- 
тите загрязненное место 


Здесь допущен непровар 

Этот шов необходимо переварить 
р 

Окалину надо сбивать 


При выполнении сварки У- и 
О-образными швами необходима 
проверка кория шва 


Из соединения полностью удали- 
те пережженный металл 


8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
8. МЕРРІМСО 


меїідіпе Вап@ ѕсгееп 


ејесігойе 
ќипеѕіеп еіесігоде 
теѓа! еіесігоде 
попсопзита е еіесігоде 
һеауу-соаќей еіесігоде 
Фіп-соаїед еіесігоде 
сагроп еіесігойе 
еіесігоде теїа! 
тоуетепі ої ап еіесігоде 


еіесігоде Поідег 
іогК-іуре еіесігоде Ноідег 
ртір еїесігоде Поідег 
ѕргіпр еїесігоде Поі дег 


ріше меїд 
гіуеї ме! 


еїесігіс меїдег 


Озе ... һеге 
еіесігіс агс меідіпр 
газ меїдіпе 


Саз ме1аіпе гедшгез теїаї гойѕ 


ІР песеѕѕагу іо сопуеу еіесігойеѕ 
{о ће јоЬ 


Тһіѕ могК тиѕі Бе регѓогтей Бу а 
Нећу диаННе@ ме! ег 


Вгіпе а меїдіпр ігапѕѓогтег іо 
Ше ѕіќе, рІеаѕе 


Тріп-соаїей ејесігойеѕ аге песез- 
ѕагу 


Тһе меіа 151% 5ігопр епоцећ 


Тһе рагіѕ тиѕі Бе сіеапей Беѓоге 
ме іпе 


Сеап ой ће дігіу ѕроіѕ {о ауоій 
ргеаК5 іп һе ѓиѕіоп 


Тһеге аге ѓиѕіоп Ьгеакѕ һеге 
Тһе јоіпё ѕһоша Бе гемеідей 
Тһе зсаїе ѕһоша Бе сЫррей оїї 


Меп таКшр У- апі О-ме!4$ опе 
тизі сһеск Ше ме! гоої 


Кетоуе аі! Ше Бигп{ теѓа! {гот 
ће іоіпі 





8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
8. МЕРРІМСОС 


Здесь металл пережжен 


Пережог снижает прочность 
сварного соединения 


В стыковых соединениях части 
изделий соединяются торцами 


Швы накладывайте с обеих сто- 
рон иахлестки 


Пожалуйста, концы кромок лис- 
тов не скашивайте 


Оставляйте зазор между листа- 
ми — 2-3 мм 

Высота валикового шва должна 
превышать расчетную 


Соединения внахлестку и втавр 
свариваются угловыми швами 


Потолочные швы накладываются 
снизу 


Для выполнения вертикальных 
швов требуются более квалифи- 
цироваиные сварщики 


Двутавры и швеллеры стыкуются 
при помощи накладки 


Накладка должна обвариваться 
по контуру 


Произведите усиление шва на- 
кладками 


Сварщик должен поддерживать 
нужную длину дуги 

Не допускайте обрыва дуги 
Достигайте непрерывности сва- 
рочного шва 

Электрод передвнгайте вдоль 
шва равномерно 


Здесь надо применять много- 
слойные швы 


Корень шва надо вырубить 


Валиковые швы зачищайте ме- 
таллической щеткой 


Электрод выбирайте в зависи- 
мости от толщины металла 


До сварки проверяйте величину 
зазоров 
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Тһе теѓа! 1$ Бигпё Беге 


Меѓаі Бигпіпе гедисе5 {Не ме!д'я 
вігепеї 


Іп Биё јоіпіѕ (ће меідей рагіѕ 
аге ейре-меідед 


У\!е!4 ће омегіар оп Бо ѕійеѕ 
Доп'ї Беуе! Ше ѕһееї ейрез, ріеаѕе 


Геауе а 2-3 тт рар Беїмееп Ше 
ѕһееіѕ 


Тһе Беаа һеісћі ѕһоша ехсеей {һе 
дезрпей опе 

Гар апа {ее јоіпіѕ аге Їеѓ- 

ме ей 


Оуегћһеай јоіпіѕ аге меїдед гот 
Беїом 


Мегіїсаї меїідіпр гедиігеѕ ме!!- 
диаННей меідег5 


І-беатз апа спаппеїз аге ариней 
мії ѕігарѕ 


Тһе ѕігар ѕһоиіа Бе меїдей а 
Фе мау гоипа 


5ігепрібеп Ше ме! изтр ѕігарѕ 


Тһе ме! дег ѕһоша Кеер ир {һе ге- 
диігед агс Іепріһ 


Ауо! агс Бгеакѕ 
Маке сопііпиоиѕ \е14$ 


Моуе {ће еіесігоде еуету аіопр 
Ше іоіпі 


Миіййауег \е!4$ ѕһоша Бе иѕей 
еге 


Тһе меа гоої ѕһоиша Бе сһіррей 
оці 


Зсгаїсії Ше ѕигѓасе ої Беай \е14$ 
изіпр а мне рги5П 


Сроозе Ше еіесігоде іо зий Ше 
теѓа! #һісКпеѕѕ 


Сһеск {ће рар ѕігеѕ Беїоге меід- 
іп 
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Проверяйте совпадение кромок 
стыкуемых поверхностей 


Строго выдерживайте установ- 
ленные допуски 


Прихватку делайте качественны- 
ми электродами 


Очищайте шлак перед наложе- 
нием следующего слоя 


Не применяйте электроды неиз- 
вестной марки 


Добивайтесь полного сплавления 
металла 


` 
Получайте хорошее проплавле- 
ние металла 


Здесь допущена неполномерность 
шва 

Шов должен нметь гладкую по- 
верхность 


Наплавленный металл должен 
быть плотным 


Пожалуйста, вырежьте образец 
для испытания 


Испытание образца производите 
в лаборатории 


Для определения качества про- 
вара корня шов засверлите 


Пожалуйста, проверьте сварные 
швы на наличие трещин с по- 
мощью рентгеноскопии или ульт- 
развуковым дефектоскопом 


Плотность шва определите при 
помощи керосина 


Перерывы швов и кратеры, по- 
жалуйста, заварите 


Швы с трещинами и непрова- 
рами удалите на длину дефекта 


Подрезы основного металла за- 
чистите и заварите 


Сварщиков надо обеспечнвать 
брезентовой спецодеждой 


Участки электросварочных работ 
оградите 


Вы установили предупреднтель- 
ные знаки? 


8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
8. МЕБОИМС 


Зее {ПаЕ {һе ед рез ої {Һе аби пе 
ѕигғасеѕ таїсі пр 


Ѕігісу Кеер фо Ше еѕіаЫіѕһеа аї- 
Іомапсе5 

До Ше іаскіпе иѕіпе Пієн-диаїйу 
еіесігойеѕ 

Кетоуе Ше зіає Беѓоге арріуіпе 
{Пе пехі Іауег 

Роп“ изе еіесігойеѕ ої ипКпомп 
{уреѕ 

Епзиге сотрієїє теа! Їцзіоп 


Епзиге 2004 гоої репеёгаНоп 


Тһе меїд 15 ѕһогі һеге 


Тһе меїд ѕһоша һауе а ѕтооіһ 
зигіасе 


Тһе дерозіїей теба! ѕһоша Бе 
зона 
Сиё ош а ѕатріе юг {езйпр, 
ріеаѕе 


Тезі Ше ѕатріе аќ Ше Іабогаїогу 


То деіегтіпе һе диаїйу ої гоої 
репеігаііоп дгії {еѕі һоіеѕ 


Ріеаѕе спеск Ше ме! Гог сгасК$ 
иѕіпе Х-гау гайіоѕсору ог ап ці- 
ігазопіс Нам деѓесіог 


Среск #һе меіа іірћіпеѕѕ иѕіпр 
Кегоѕіпе 


Меіа ир {һе іпіеггиріїоп5 апа 
сгаіег5, ріеаѕе 


Кетоуе Ше сгасКей меідѕ ап@ ѓи- 
зіоп БгеаК$ ог Ше Їепріһ ої {ће 
деїесі 

Аргаде апа меа {те ипӣегсиёѕ 
ої {һе рагепі теїа! 


АН меідег5 ѕһоша Бе ргоуійей 
мії сапуаѕ могкіпе сІоћеѕ 


Зсгееп һе ѕсепе ої {ће метя 
орегаііопѕ 


Науе уои іпѕіаей магпіпе 
5121$? 





8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
8. МЕРРІКС 


„Заземлите каркас электрообору- 
дования 


К производству работ допуска- 
ются сварщики, имеющие удо- 
стоверение 


Электросварщиков обеспечьте 
щитками 


Сварочное оборудование защи- 
тите от атмосферных осадков 


В сырых местах электросвар- 
щик должен работать в резино- 
вых сапогах 


Рубильник защитите кожухом 


Во время дождя сварочные рабо- 
ты вести запрещается 


Сварщиков, работающих на вы- 
соте, обеспечьте предохранитель- 
ными поясами 
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Еаг# Һе єїесігіса! едиіртепі 


Опіу сегіїйсаїей ме!4егз аге 
аПомей іо могК 


Ргоуійе еіесігіс меїдег5 мій 
угеідіпе Папа ѕсгеепѕ 


Ргоіесі меїдіпе едшртепі от 
аітоѕрћһегіс ргесірќайоп 


Несс · меійег іп датр ріасе5 
ѕһоша могк іп гиббег Боої5 


Ргоіесі ће Кпіїе ѕміїсһ мії а 
сазтя 


Меідіпе 15 ргобібіед дигіпе һе 
гаїп 


Ргоуіде меїідег5 \могКт8 аі 
БеїрПіз міїб заїеїу Бе 


9. ШТУКАТУРНЫЕ 
РАБОТЫ 


выравниваиие (поверхности) 
— внутренней поверхности 
стен по маякам 


вытягивание штукатурных 
карнизов 


гвозди штукатурные 


грунт 

грунтовать 

грунтовка (материал) 
грунтовка (вид работ) 


® дефекты штукатурки 
бугорки 
вспучивание 
грубая поверхность 
дутики 
известковые выцветы 
отлуп 
отслаивание 
пропуски 
раковины 
трещииы 
закрытие трещин 
образование трещин 
шероховатость 


добавка 
активная минеральная ~ 
гидрофобная ~ 
пластифицирующая г» 
поверхиостноактивная г» 
—-замедлитель схватывания 
—, повышающая водонепро- 
иицаемость 
‚ дран/ь 
штукатурная — 
длинная штукатуриая ~ 
тонкая штукатурная ~ 
крепление —и 
нарезать г» 
прибить — 


® заполнители 
баритовая пыль 
баритовый песок 
искусственный песок 
крошка 


9. РЕАЗТЕКІМС 


(зигГасе) ѕтооіћіпе 
оггіпе 


һогѕіпе-ир 


вурзит-Іайп паЙ$ 
Базе соаї, Бгомп соа{ 
іо ргіте 
ргітег 
ргітіпе 
ріазіегіпе деѓесіѕ 
рітріез, һіећ ѕроѓѕ 
Ыіѕќегіпр 
гоирН зигіасе ‹ 
Ьізіег5, НзНеуез 
Ите е# огеѕсепсе 
рее те 
рее! тя 
роогіу соаїей агеаѕ 
сауШез 
сгаскѕ 
сІоѕіпр ир ої сгасК$ 
сгаск Ёогтаїіоп, сгаскіпр 
гоиећпеѕѕ 


айтіхіџге, арепі 
асНуе тіпега! айтіхіџге 
маїег-гереїйіпр арепі 
ріазбісітег 
зигіасіапі адтіхійге 
геїагдег 
маїегргооїїпр асепі 


Їаёһ, моой Па, моой Іаіпр 
ріазіегіпе 1аёһћ, гепдегіпе 1а 
Іопе Іаїр 
іп Па 
1а та, аНасптепі ої 1аёһ 
іо сиі а 
іо пай Таїп 
ННег5 
БагНе ром'дег 
рагііе запа 
тапиїасіцгед запа 
сгитр 


БЗ 


9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РІАЗТЕВІМС 


песок природный 
щебень 
затирка 
чистовая ~ 
„~ поверхности 


инструмент штукатурный 

Фе контрольный ~ 
метр 
отвес со шиуром 
правило-рейка 
рейка с отвесом 
рулетка 
стандартный конус 
угольник 
уровень гибкий 
уровень строительный 


Ф — для набрасывания раст- 


вора 
кельма 

ковш 

лопата растворная 
лопатка штукатурная 
сокол металлический 


Ф — для подготовки поверх- 


ности 
бучарда 

кисть штукатура, мокра 
молоток штукатурньй 
нож штукатурньй 
острогубць 
пила-ножовка 


скребок зубчатьй металли- 


ческий 


Ф — для сглаживания раст- 


вора 
гладилка 

линейка штукатурная 
отрезовка 

полутерок 

правило 


правило для тяги карнизов 


правило лузговое 
правило угловое 
правило усеночное 


рейка для образования рус- 


тиков 
рифленьй валик 
рустовка двухсторонняя 
рустовка одностороиияя 
терка войлочная 

терка гвоздевая 

терка деревянная 

терка угловая 

шпатель металлический 


14* 
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пафига! запа 
сгиѕһей зюпе 


{томе те, Ноайпе 
ігомеї Ёіпіѕһ 
Ноаїпе, ігоменіпе 


ріазіегіпе 1001$ 
іпѕресііоп іооі5 


теїге гиіе 

ринтЬ Нпе, рішт Боб 
агБу Ноа 

ріштЬ гие 

теазигтя гее] 
$фапдага сопе 

ігу 5диаге 

Нехібіе \ууаег Іеуеї 
врігії 1еуе] 


іооіз Гог арріуїпр ріазіег 


ігомеї, рапріпр ігоме! 
ѕсоор 

ѕһоуеі 

ріазіегег'я ігомеї 
һамК 


{0015 Їог зигіасе ргерагаНоп 


БизН һаттег 

ѕргіпКііпе Бгиѕћ 

Іаһ һаттег, ріск һаттег 
ріазіегег'я Кпіѓе 

ріазіегег'я ѕһеагѕ 

ПБапдзам, һаскѕаҹм 

агар 


{001$ юг ріаѕќег апа ѕіиссо 
дибіпе 


Поаї, ігомеї 

Напа #іпіѕһег 

ігомеї 

Поаї, дагбу 

Дагу, Ноаііпе гше 

пір ршае 

аггіѕѕіпр іооі, согпег ігомеї 
апеїе Поа, согпег ігомеї 
аггіззіпр іооі, согпег ігомеї 
гизіїсайоп 5ігір 


гіббед гоПег 
імо-5ідедй јоіпііпе іооі 
опе-ѕійей јоіпііпр {001 
{ей Поаї 

демії Ноаї, демії 
\оо@ Поаі 

ейрег, апе1е Ноаї 
ѕігірріпе Кпіїе 
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крошка (см. Г.) 

лист гипсовый 

лузг 

машина для наиесения штука- 
туриого раствора 


маяк: 
штукатурный — 
штукатурный г» из раствора 
накрывка 


иамет 

второй — 

первый — 
укладка первого —а штука- 
турки с шероховатой поверх- 
ностью для связи со вторым 
слоем 

— с набросом 

нижний слой ~а 


насечк/а 
производить -у 


обломы архитектурные 
обмазка цементиая 
обрызг 


обшивка из листов сухой шту- 
катурки 


основание под штукатурку 
откос проема 


оштукатуривание 
— поверхностей 
— бетониых поверхностей 
— внутреиних поверхностей 
— гипсовых поверхностей 
— гладких поверхностей 
— деревянных поверхностей 
~ наружных поверхностей 
— поверхностей дверных 
откосов 
поверхиостей колонн 
поверхностей оконных 
откосов 
~ поверхиостей перегородок 
— поверхностей стен 
— поверхностей фасадов 
пигмент 
белый ~ 
цветной ~ 
добавить ~ 
засыпать ~ 
размешать — 


поверхность 


9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РРАЗТЕ МС 


сгитЬ 

сурзит Іаёһ 

іпіегпа! согпег 
рІаѕќег-һгоміпе тасһіпе 


2тоип@, ѕсгеей, Їштгіпр - 
меѓ ѕсгеей 
піѕћ соаї, зеНтр 
зсгаїсії соаї, ргітагу соаї 
Ьгомп(іпе) соаї 
ѕсгаќсһ соаї 
зсгаїспіпр 


ЧазВ соаї 
Нг5і соаї 


һаскіпре 

іо һаск 
тоцідіпр8 
сетепі ғепдегіпе 
ѕсгаісһ соаї 
вурзит ѕһеаіћһіпе 


Баск, Їиггіпр, Кеу юг рІаѕќег 
геуеа! 


ріазіегіпр, 5киссомогК 
ѕигѓасе ріазіегіпр 
сопсгеїе ѕигѓасе 
іпіегіог ѕигѓасе 
вурзит ѕигѓасе 
зтооїп  5игіасе 

` моойеп ѕигѓасе ріазіегіпр 

ехіегіог 5игіасе ріазіегіпр 

доог }атЬ ѕигѓасе ріазіегіпр 


ріазіегіпр 
рІаѕќегіпе 
ріазіегіпр 
ріазіегіпеє 


соїштп зшфасе ріазіегіпр 
міпдом јатЬ зигіасе ріазіегіпи: 


рагіййоп ѕигѓасе ріазіегіпя 
ма ѕигѓасе ріазіегіпр 
ітопі ѕигѓасе ріазіегіпр 
рієтепі, соіоигіпе арепі 
мһіќе ріртепі 
соіоигіпе арепі 
іо айа рієтепі 
іо роиг іп ріртепі 
іо БгеаК ир рієтепі 
ѕигѓасе 


. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
. РІАЗ5ТЕВІМС 





гладкая ~ 
лицевая — 
оштукатурениая ~ 


— для иакрывки 
выровнять — 
затереть ~ 


обработать — 
обработать ~ бучардой 
отделать ~ 
отделать ~ набрьзгом 


отделать ~~ под белый 
известняк 

отделать г» под красный 
граиит 

отделать г» под песчаник 


отделать ^ под серый гра- 
иит 
отделать ~ «под шубу» 


покрытие 
декоративное — 
защитное — 
однослойиое ~ 
отделочное — 


провешивать 

7 работы лепиые 

у 

работы штукатурные 


— с установкой лепных изде- 
лий 


раствор 
гипсо-перлитовый — 
декоративный ~ 


жирный ~ 
однородный ~ 


отвердевший ~ 
| ПОДВНЖНЬЙ ~ 


простой — 
специальный ~ 
схватившийся ~ 
тяжелый ~ 
цветиой ~ 
церрезитовый — 
штукатурный ~ с каменной 
крошкой или гравием 
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зтооїп ѕигѓасе 
іасе 
рІаѕќегей ѕигѓасе, ѕќиссоей зиг- 
Ғасе 
#піѕћ соаї ріазіег 
{о зтооїп а ѕигѓасе 
{о Ноаї а ѕигѓасе, іо ігоме! а 
зигіасе 
іо могК а ѕигѓасе 
{о БизН һаттег а ѕигѓасе 
іо арріу Ёіпіѕ$һ іо а зигіасе 
{о арріу меѓ гопрі-сазі ИН 
{о а зи {асе 
{о арріу а йпізПп ипНаНпе 
ућіќе Птезіопе 
{о арріу а Ни!зВ ипНайпе гед 
єгапііе 
{о арріу а йпіѕһ ітібайпе 
ѕапѕќопе 
іо арріу а йпі5п ітіќаііпе 
отеу ртапіїе 
{о арріу а госК ѓасе Їїпізії іо 
а зигіасе 


соаї, соаїїпЕ 

десогайуе соаНп8 

ргоіесіїуе соаііпе 

опе-!ауег соаї 

Низ т соаї 
іо іезі зтіп міїп а ріитЬ Ме 
ріазіег \огК 


ріазіегіпр, ріазіег могК, ѕќиссо 
\огК 
Бацрей могК 


ріаѕќег, ѕіиссо 
регііїе ріазіег Л 
есогануе ріазіег, десогайіує 
фиссо 
Ғаї ріазіег 
һоторепеоиѕ ріазіег, һото- 
сепеоиѕ ѕіиссо 
зона Ней ріазіег, ѕоііійед 
$фиссо 
могКаріе 0 ріазіег,  могКабіе 
зіцссо 
огдіпагу ріазіег, огдіпагу зфиссо 
ѕресіа! ріазіег, зресіаї ѕіиссо 
зеї ріазіег, 5еї зфиссо 
һеауу ріазіег, Пеауу зфиссо 
сооигей ріаѕіег, соїоигей ѕіиссо 
сегезіїе р!азег, сегезНе ѕіиссо 
реббіе-дазі ріазіег 
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приготовить — 


рейка маячная 


руст 
глубокий — 


мелкий ~ 
прорезать — 
сетк/а (штукатурная) 
металлическая г» 
проволочная — 
крепление —и 
натянуть —у 
прибить —у 
сетка для просеивания песка 
сетка Рабица 
слой (штукатурки) 
верхиий, отделочный г» 
второй, выравнивающий — 
иакрывочиый ~ 
НИЖИИЙ ~ 
первый ~ 
первый ~, накладываемый 
на подрешетку 


смесь 
сухая раствориая ~ 


тяга штукатурных карнизов 


уровень 
ВОДЯНОЙ ~ 


усенок 


цвет штукатурки 
белый ~ = 
желтый ~ 
зеленый — 
кремовый ~ 
розовый — 
светло-серый — 
терракотовый г» 
подобрать — 

шаблон 
передвижной ~~ для тяги кар- 
низов 
— для забивки гвоздей 
— для разбивки 


шабровка 
шпаклевать 


шпаклевка, шпатлевка 
клеевая — 
— для декоративной окраски 
~ для заделки пор 


штукатур 


9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РІАЗТЕВІМС 


іо ргераге ріазіег, іо ргераге 
зішесо 


іштіпр, зсгеед 


ги5ііс 
деер гизіїс 
5пайом гизііс 
іо гиз5бісаїе 


улге а 
теѓа! а тя 
міге 1а 
міге 1аЙ аНасптепі 
іо ѕігеісһ міге 1а 
{о паї! міге Іа 


зап@ зсгееп 
уіге іаЁһ 


ріазіег соаф, ѕіиссо соаї 

зеніпр соаї, Нпіз5ріпе соаї 

Ноайп8 соаї 

даѕһ Ёпіѕһ, Епі5н(іпе) соаі 

Базе соаї, ипаегсоаї 

гепіегіпе, гепдегіпр соаі 
ргіскіпр-ир, ргіскіпе-ир солі, 
зсгаїсії соаї 


тіх 

дгу тіх 
һогѕіпе-ир 
1еуе! 

маїег Іеуеї 


ехќегпа! согпег 


ріазіег со]оиг 
уһіќе ріазіег соїоиг 
уеПом ріаѕќег сооцг 
етееп ріазіег со]оиг 
сгеат ріазіег со]оиг 
гоѕе рІаѕќег сооиг 
йебі-ргеу ріазіег союиг 
іегга софа ріазіег союиг 
іо зеес{ рІаѕќег со]оиг 
Баџре, раНегп, іетрієї, іетріаїе 
пір ршде 


паїйпр тагКег 
іоіпі гше 


зсгаріпр 
{о НИ (10% эро) мії рийу 
рибу, ег, зіорріпе, ѕрасКііпе 
те 
ре550 
уоіа ИНег 


ріаѕѓегег 


9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РІАЗТЕВІКС 


штукатурить 


— «под шубу» 
штукатурк/а 
акустическая — 
армированная — 
асбестовая — 
вермикулитовая г» 
водонепроницаємая г» 
высококачественная — 


гидроизоляционная — 
гипсовая ~ 
двухслойная ~ 
декоративная ~ 


защитиая ~ 
известковая г» 
листовая сухая — 
наружная ~ 
наружная цементная — 
однослойная ~ 
однослойная наружная — 
простая ~ 
реитгенозащитная ~ 
стенная ~ 
сухая ~ 
торкретная ~ 
трехслойная — 


улучшеиная ~ 


цементная — 
— без драни 
— простым наметом 


— с добавкой каменной крошки 
перетирать ~у 
Приступайте к оштукатуриванию 
поверхности 


Исключите возможность повреж- 
дения штукатурки 
Стены и столбы начииайте ошту- 


катуривать по окончании кладки 
этажа 


Оштукатуривание фасада... 
производится сверху вниз 
иачинайте от карниза здания 


Поверхиость конструкции под 
штукатурку должиа быть шеро- 
ховатой 


215 


іо ріазіег, іо арріу ріазіег, іо 
зішссо, іо бпіѕћ іп $фиссо 
{о гопрі-сазі, іо рагреї 
ріазіег, 5ішссо 
асоиѕіісаі ріазіег 
геіпѓогсей ріазіег 
азрезіо5 ріазіег 
уегтісиійе ріазіег 
маїегргоої ріазіег 
рієб-днаїйу ріазіег, һірһ-диа- 
Шу ѕёиссо 
маїегргоої ріазіег 
гурзит рІаѕќег 
імо-соаї \огК; гепдег апа ѕеі 
есогануе ріазіег, йесогаёіуе 
фиссо 
ргоѓесіуе рІаѕќег 
іте ріазіег 
\аПБоага 
ѕіцссо, гепдегіпр 
сетепі ежегпа! 
опе-соаї \огК 
діпріпе 
огдіпагу ріазіег, ог@тагу зфиссо 
Х-гау ргоіесіїуе ріазіег 
май ріаѕќег 
\аПЬоаг@, ріазіег Боаг@ 
зргауед-оп ріазіег 
{һгее-соаі могК; гепӣег, Ноаї, 
апа 5еї 


гепдегіпе 


ітргоуед ріаѕіег, ітргоуей 
зіиссо 

сетепі ріазіег 

гепдегіпр 


реБЫедазН  ріазіегіпр, гоиећ 
сазі ріазіегіпр 
гопрісазі 


{о гертаїе а ріазіег 
Верт ріазіегіпр {ће зиг{асе 


Ехсшае ће роззібійу ої дат- 
аріпе ће ріазіег 


Верт ріазіегіпр уа1ѕ апӣ со- 
Іштпѕ аНег һе ѕіогеу Ваз Бееп 
Іаіа 


Тһе Ѓасайе ѕїиссо могК 1$ опе 
Нот Ше... 

{ор ао\п\аг45 

согпісе домп\аг@$ 


Тһе зигіасе ої Ше згисшге іо Бе 
ріазіегед 5Поцід Бе гопрії 
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Поверхность под штукатурку 
очистите от пыли и грязи 


В этих местах иеобходимо произ- 
вести насечку поверхности 


Жировые пятна удаляются на- 
сечкой бучардами 

Удалите, пожалуйста, выступив- 
шие пятна соли 


Эти поверхности обработайте 
пескоструйиым аппаратом 


Поверхности деревянных конст- 
рукций обиваются драночными 
щитами 


Драночные щиты крепятся к по- 
верхности гвоздями 


Металлическая сетка на потол- 
ках подвешивается к каркасу 


Вертикальные поверхности под 
высококачествениую штукатурку 
проверяются провешиваиием 


Провешивать поверхиость надо в 
вертикальной и горизонтальной 
плоскостях 


Гвоздимые стены провешивают 
при помощи отвеса 


При провешиваиии первый 
гвоздь забивайте в верхнюю 
часть стены 


Шляпка гвоздя должна отста- 
вать от поверхности иа предпо- 
лагаемую толщину штукатурки 


Опустите отвес и забейте, пожа- 
жалуйста, нижний гвоздь 


Натягивайте, пожалуйста, шнур и 
забивайте промежуточные гвозди. 


Для контроля надо натянуть 
шнур по диагонали 


При провеске потолков правиль- 
ность забивки гвоздей проверяет- 
ся уровнем 


Для провешивания негвоздимых 
поверхиостей применяются маяки 
из гипсового раствора 


Перенесение отметок произво- 
дится гибким уровнем 


9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РІАЗТЕВІМС 


Сіеап Ве ѕигѓасе іо Бе р1азегед 
Нот дц5і апа дігі 


ПН 1$ песеѕѕагу іо Нас {һе ѕиг- 
{асе іп {һеѕе ріасе5 


Сгеазе ѕроіѕ аге гетоуед Бу БизВ 
һаттегіпе 


Кетоуе {Не заМу ѕроіѕ, р!еазе 
Запа Базі #һеѕе ѕигѓасеѕ 


Моодйеп ѕигѓасеѕ зНоц1 а Бе соуег- 
ей мій мооа Па 


Тһе \моо@ 1а 1$ паЙей ѓо Ше 
зигіасе 


Тһе теѓа! [ай оп сеііпеѕ іѕ һипе 
оп #һе ігате - 


Мегіїса! зигіасе5 ргерагей Їог 
Нг8і-ргаде ріазіегіпр ѕһоша Бе 
іезіед мії а ріштЬ пе 


Ѕшгѓасеѕ ѕһоша Бе іезіей іп уег- 
іса! апа Погігопіаї р!апез 


Маїабіє \маНз аге іезіеф мій 


а ріштЬ те , 


Меп іезііпр а ѕигѓасе мііһ а 
ріштЬ Нпе дгіуе Ше Нгз{ пай т 
Ше иррег рагі ої Ше маі 


Ѕрасе 5Поцій Бе Іей Беімееп Ше 
паі! һеаа апа Не ѕигѓасе едиаі 
іо {ће ИсКпез$ ої Ше Гшиге 
рІаѕќегіпр 


"гор Ше рішті Боб'апа ӣгіуе Ше 
БоНот пай, р!еазе 


Ѕігеісһ {Не сога НВ апа апуе 
{ће іпіегтедіаїе паї!з, ріеаѕе 


Бог сопігої ригроѕеѕ ѕігеісһ а 
сога діаропаПу 


МУреп іез5іїпр сеіпеѕ сһеск е 
роѕііоп ої {ће паЙз міїп а Іеуеї 


Іп огаег ќо іезі поп-паЙаЫе ѕиг- 
Ғасеѕ мій а рштЬ Йпе, вурзит 
2тоип@$ аге иѕей 


Іеуеіѕ аге ѕеі оці уііһ а маїег 
Іеуеі 





9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РЕАЗТЕВИУС 


На поверхности установите мая- 
ки из раствора 


После устройства маяка гвозди 
удалите 


Маяки из гипсового раствора 
надо вырубить 


Углубления от маяков заполняй- 
те раствором 


Рекомендуем применять инвен- 
тарные маяки 


При оштукатуривании фасадов 
провешивайте вертикальные и 
горизонтальные поверхности 
откосов проемов А 


Драночиые щиты крепите через 
два пересечения драниц в третьем 


Драницы на стенах располагайте 
под углом 45° к полу 


Слой обрызга должен покрывать 
всю оштукатуриваемую поверх- 
ность 


Обрызг должен иметь плотное 
сцепление с поверхностью 


Слоем обрызга заполняют все 
неровности 


Толщина обрызга должна быть 
20 мм 


Поверхность обрызга не следует 
сглаживать или разравнивать, 
т. к. она должна быть шероховатой 


После обрызга наносите слой 
грунта 


На эту поверхность надо нанести 
дополнительный слой грунта 


Консистеиция раствора для... 
грунта - 
накрывки 
обрызга 


соответствует осадке конуса ... 
см 


Последующий слой штукатурно- 
го иамета наносится после схва- 
тывания предыдущего 


Выравнивайте последний слой 
грунта 
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Ріасе меї ѕсгеейѕ оп һе ѕигѓасе 


Ветоуе Ше паЙ$ аНег {Ве зсгеед 
Ваз Бееп зеЁ ир 


Ріазіег ѕсгеейѕ 5Поцій Бе сиё оці 


ЕШ іп Фе һоПомѕ аНег һе 
ѕсгеейѕ һауе Бееп гетоуей 


№5 гесоттеп4е@ Шаї ${апдаг@ 
зсгее4$ аге изе4 


Упеп ріазіегіпе ѓасайеѕ іе5і уег- 
іса! апа Погігопіаї зигРасез ої 
геуеа!$ мії а Іеуеї 


Май 1аёһ рапе!$ аё еуегу іга 
іпіегѕесіїоп 


Іаіһѕ оп е ма!15 ѕһоша Бе 
р!асей аі 45° іо Ше Ноог 


Тһе ѕсгаїсћ соаї 5поцій соуег һе 
епіїге зигіасе іо Бе ріазіегей 


Тһеге зношШ@ Бе а боой Бопӣ 
Беёмееп Ше ѕсгаісһ соаї апа Ше 
зигіасе 


Тһе ѕсгаќсһ соаї 5роцій #11 ап 
Ше гоџећ р!асез 


Тһе ѕсгаёсһ соаї ѕһоша Бе 
20 тт ск 


Роп“ з тооїп {Ве зсгаВ соаї зиг- 
Ғасе, ії 5Поцій Бе Іеї гоцеН 


АНег бе ѕсгасһ соаі арріу а 
ргомп соаї 


Ап аййійопа! Бгомп соаї ѕһоиа 
ре рив оп ће ѕигѓасе 


Тһе сопѕіѕіепсу ої ріазіег Гог... 
а бгомп соаї 
а бпіѕһ соаї 
а 8сгаїсії соаї 


зПоцід соггеѕропӣ іо а сопе $итр 
ої... ст 


Еуегу соаї ої ріазіег ѕһоша Бе 


арріїед аНег {Те ргеуіоиѕ опе Ваз 
ѕеі 


ЕїпіѕЬ Ше Іазі Іауег ої Ве Бгомп 
соаі ѓо а {гие ѕигѓасе 
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Накрывочный слой по всей плос- 
кости имеет одну толщину 


При простой штукатурке поверх- 
ность последнего слоя выравни- 
вается под сокол 


При улучшенной штукатурке 
последиий слой выравнивайте, 
пожалуйста, под правило 


При высококачествеииой штука- 
турке поверхность выравнивайте 
по маякам 


Толщииа накрывочного слоя не 
должна превышать ... мм 


В этом месте выполняйте одно- 
слойную штукатурку 


При толщине иамета ... мм нано- 
сите раствор в два приема 


Оштукатуривание архитектурных 
деталей выполняйте по шаблону 


Тяги внутри здания выполняются 
из известково-гипсового раствора 


Установите, пожалуйста, направ- 
ляющие рейки 


Шаблон передвигайте по направ- 
ляющим 


Проектом предусмотрена разрез- 
ка штукатурки фасада на отдель- 
ные камни 


Проект предусматривает отделку 
фасада декоративной штукатур- 
кой 


Декоративным раствором ошту- 
катуривается только лицевой 
слой 


На подготовительный слой нёоб- 
ходимо нанести борозды, глуби- 
НОЙ ... мм 


Подготовительный слой система- 
тически смачивайте водой 


Пигменты и сухую смесь необ- 
ходимо приобрести на весь объем 
работ 


Захватки определяйте нз расчета 
однодневного объема работ 


Для закрытня окон приготовьте 
инвентарные шиты 


9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РІАЗТЕВІМС 


Тһе бпіѕһ соаї ѕһоша Бе {Ве зате 
ћісКпеѕѕ оуег һе епіїге 5игіасе 


М/пеп ог@тагу ргаде ріазіегіпр 
із гедшігей ре ѕигѓасе ої Ше Іа5і 
соаї 15 Поаїей \ИВ а ВамК 


Меп БеНег рІаѕіегіпе 1$ дезтей 
ѕтооїћ Ше ѕигѓасе изте а Ноаї- 
іпе гше, ріеаѕе 


\Пеп їігѕі ргайе ріазіегіпр 15 
гедиігей ѕтооёћ Ше ѕигѓасе изтр 
2тоип@$ 


Тһе бпіѕһ соаї #іскпеѕѕ ѕһоша 
пої ехсеей ... тт 


Арріу опе-соаї ріазіег һеге 


|! {ће ѕсгаќсһ соаї іѕ ... тт іск 
арріу ії іп їмо соаіѕ 


Ріазіег Ше агсіійесіига! еіетепіѕ 
ассогӣіпе іо ршаез 


Іпіегіог тоцідіпр5 зпоШа Бе 
їогтед от Ите-рурзит ріазіег 


5еї іп {һе риїде БаНепз, ріеазе 


Моуе һе риійе аіопе ће ошае 
Баќепѕ 


Тһе ргојесі герогі ргоүійеѕ юг 
гиѕіісаќей іасаде ріазіегіпр 


Тһе ргојесі герогі гедиігеѕ 4есо- 
гайуе ріазіегіпр ої һе Ғѓасайе 


Ресогаііуе р!азег із опіу арріїей 
аз а іпіѕһіпе соаї 


Тһе гепдегіпеє соаї ѕһоша Бе 
гоиећепей іо а деріһ ої ... тт 


Кеер ѕргіпкііпр бе гепаегіпе 
соаї мії маїег 


Ріртепіѕ апі гу тіх ѕһоша Бе 
обіаїпед їог Ше мПоіе уо]ите ої 
могК 


"Реќегтіпе Ше могК хопез оп ће 
Баѕіѕ ої Ше даЙу могк уоште 


Ргераге з{ап4аг@ рапе!з іо рго- 
есі {ће міпдом 8 


9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РРАЗТЕВИМС 


Накрывочный декоративный слой 
наносится без перерыва 


Обрызг накрывочного слоя про- 
изводится со щетки в несколько 
слоев 

Необходимо создать мелкозер- 
нистую фактуру 

При нанесении обрызга веником 
получается среднезернистая 
фактура 

Вначале наносите накрывочиый 
слой темного цвета 


Обрызг производите крупными 
брызгами со штукатурной лопатки 


Накрывочный слой надирайте 
проволочными вениками 


Поверхность штукатурки должна 
быть ровиой и гладкой 


При применении жирных раство- 
ров могут появиться трещины 
Быстрое высыхание штукатурки 
на сквозняке приводит к появле- 
нию трещин 

Наносить толстый слой раствора 
не рекомендуется 

Смочите поверхность для полного 
раскрытия дутиков 


Расчистите повреждениые места 
Расшейте трещины 

Не штукатурьте по сырой поверх- 
ности, это приведет к вспучива- 
нию и отлупу раствора 

Отбейте штукатурку в местах 
вспучиваиия 

На загрязненную поверхность на- 
носить раствор нельзя 


Перед нанесением раствора по- 
верхность надо смочить 


Необходимо перетереть штука- 
турку 
Сбейте отслоившуюся штукатурку 


Даиная поверхность недостаточ- 
но шероховата 


Оштукатуривание зимой ведется 
с применением специальных ме- 
тодов 
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Тһе йпіѕһіпе соаї ѕһоша Бе 
аррНей сопііпиоиѕІу 


Сацріпе ріазіег ѕһои!а Бе дазней 
Бу Бгиѕћ іп а питрег ої соаіѕ 


ІРѕ песеззагу {о ріуе һе ѕигѓасе 
а Нпе-ргатей Низ 
Медіит-ртаїпед їіпіѕћ сап Бе һай 
И Ше ѕсгаќсћ соаї із аррНей ИВ а 
Безот 

Еігѕі арріу а ііпіѕһіпр соаї оѓ а 
дагКег со]оиг 


Арріу {ће зсгаН соаі іп ѕріаѕһеѕ 
мії а ріазіегег'я ігомеї 


МогК Ше біпіѕһіпе соаї мії міге 
ђеѕотѕ 


Тһе ріазіегед ѕигѓасе 5Поцід Бе 
ѕігаісћі апа ѕтооїћ 


Тһе иѕе ої ѓа ріазіег тау геѕші 
іп сгаск5 

"Огуіпе ріазіег диіскіу іп а 
дгацрій саизез сгаскѕ 


5 пої гесоттепӣей бай іһіск 
соаіѕ ої ріазіег Бе арріїей 


М/еї {һе зигіасе іо гетоуе Ше 
Ыіѕќегѕ 


Сіеаг ће батарей ѕроіѕ 
Тгеа{ ће сгасК$ 


Доп'ї арріу рІаѕќег іо датр ѕиг- 
іасез; Н мій Іеаа іо Ыіѕќегіпе апа 
рееїїпе 

СЫр оїї фе Бегите ріазіег 


Ріазіег ѕһоша пеуег Бе арріїей 
іо дігіу зигіасе5 


Тһе зигіасе ѕһоша Бе зргіпКіей 
\ИН аїег Беїоге һе ріа5іег іѕ 
аррНе@ 

{’$ песеѕѕагу іо гергаїе Ше 
ріазіег 

Сһір ой ће рееііпе ріазіег 

Тһе зигіасе ізп'ї горб епоцећ 


Ріазіегіпе іп міпіег гедиігеѕ ѕре- 
сіа! іесһпідиеѕ 
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Температура воздуха в помеще- 
нии при оштукатуривании 
должна быть не ииже -{ ... °С 


Необходимо применять времен- 
ное отопление 


Для отоплеиия используйте кало- 
риферы 

Применение открытых жаровень 
запрещается 


Раствор в момент ианесения 
должен иметь температуру ие 
ниже -{ ... °С 


Влажность стен, подлежащих 
оштукатуриваиию, должна быть 
ниже ... % 


Не допускайте преждевременного 
промерзания штукатурки 


Поверхность тщательио очищай- 
те от наледи 


Для отогрева поверхности нельзя 
применять горячую воду 


Наружную штукатурку ведите 
при температуре воздуха не ниже 
С 


При температуре ниже +... °С 
применяйте раствор с химически- 
ми добавками 


Добавки понижают температуру 
замерзания раствора 


Применяйте раствор с молотой 
негашеной известью 


К моменту уклалки раствор про- 
гревайте до - ... °С 


При толщине слоя штукатурки 
до... мм раствор наносите за один 
раз 


Затирайте раствор сразу после 
загустения 


Поверхность следует смачивать 
водой с добавлением поташа 


Раствор следует использовать в 
течение одиого часа 


Применять замерзший, а затем 
отогретый раствор запрещается 


9. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
9. РІАЗТЕВІМС 


Тһе іетрегаїиге оп Ше ргетіѕеѕ 
тау пої Бе Беїом + ... "С мһеп 
ріазіегіпе 


{5 песеѕѕагу іо аггапре юг 
іетрогагу һеаііпе 


То Пеаї {е ргепизез изе аіг 
һеаќегѕ 


Ореп йге ѕһоша пеуег Бе изей 


Тһе {етрегашиге ої ріазіег меп ії 
іѕ Беіпе арріїей зпои!4 пої Бе · 
Бео\ + ... °С 


Тһе датрпез$ іп маНз іо Бе 
ріазіегед ѕһоша Бе іеѕѕ ап ... % 


Ауоій їгеегіпе ріазіег 100 ѕооп 
аНег ії Ваз Бееп іаій 


Сагей у сІеаг һе ѕигѓасе ої ће 
ісе 


Ної маїег тау пої Бе иѕей іо һеаі 
ир ѕигѓасеѕ 


Ѕіиссо могК саппої Бе регіогтей 
аё а іетрегаїшге Бео\ + ... °С 


АЕ іетрегаїцге5 Беіом -- ... °С 
иѕе ріазіег міїп спетісаї айаііі- 
уеѕ 


Аааііуеѕ гейисе Ше р!ачег’з 
ігеегіпе роіпі 


Ове ѕїиссо \ИВ ртоип@ диісКііте 


Неа Ше ріазіег ир ќо + ... °С Бу 
Ше ііте їв іѕ ріасед 


И ће рІаѕіеғ ННіскпе55 із іо Бе 
1еѕѕ һап ... тт, Ше ріазіег сап Бе 
аррНе@ іп опе соаі 


Еоаё е ріазіег 


іттедіавеї у 
аНег й һіскепѕ 


Тһе ѕигѓасе зпоцій Бе тоїзіепед 
УҺ  маїег сопіаїпіпр роѓаѕһ 


Ріазіег ѕһоша Бе изеё мійбіп опе 
Воиг аНег ії Баз Бееп ргерагей 


Оеїгозіед ріаѕіег ѕһоша пої Бе 
иѕей 





10. МАЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ 


агрегат окрасочиый 
бачок для краски 


высыхани/е 
полиое — 
частичное — 
время ~я 
обеспечить г» 
вязкость 
высокая — 
рабочая ~ 
условная — 
определить — 
увеличить — 
уменьшить — 
груитовать 
грунтовк/а (материал) 
протравная ~ 
— горячей сушки 
— на извести-кипелке 
— с добавкой соли 
— с квасцами 
— с протравой 
наносить —у 
приготовить —у 
разбавить —у 
растереть —у 


грунтовка (процесс) 


— дерева, заделка сучков 
перед окраской 
губка 
® дефекты (при окраске) 
блеклость 
брызги 
вспучивание 
высолы 
выцветание 


гофрироваиная поверхность 
грубая фактура 

«гусиная кожа» 
замедлеиное высыхаиие 
«крокодиловая кожа» 


10. РАІМТІМС 


раіпііпе тасһіпе 
раїпі Ке е 
дгуїпе оці 
сотріеѓе дгуїпе ош 
рагіїа! дгуїпе ош 
дгуїпе оці те 
іо епзиге гуіпе оці 
у15со$Йу 
Мой уіѕсоѕіїу 
могКіпр уіѕсоѕіїу 
ге]айуе уіѕсоѕіїу 
іо деегтите у15созНу 
іо шсгеазе уіѕсоѕіїу 
іо 4есгеазе у1зсозЙу 
{о ргіте, іо арріу {Ве ргітіпр соаї 
ргітег 
мазВ ргітег 
Ної дгуїпр ргітег 
диїсКійте ргітег 
ргітег мії соттоп заї! 
ргітег \ИВ аїшт 
\азН ргітег 
іо арріу а ргітег 
іо ргераге а ргітег 
іо айше а ргітег 
іо тій а ргітег, {о гир ир а 
ргітег 
ргітіпе, арріуіпе а ргітег, зап 


Кпобіпе 


зропре 

раїпііпр деѓесіѕ 
іадіпр, Ыиѕһіпр 
зр!азВез 
раїпі Ьйзіегіпр, раїні сгірріїпе 
заНу арреагапсе 
@зсоюигайоп, 
іадіпе 
сгеазез 
гоиећ Ёпіѕћ 
вооѕе-ѕКіп, Ыіѕќегіпе 
$о\ гуіпе оці 
аіраѓог сгаскіпр 


діѕсоіоигіпр, 
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морщииы 
иатек 

иатирки 

иеравиомериое высыхание 
неравномериое покрытие 
иоздреватость 

образоваиие пузырей и вздутий 
образоваиие пятеи 
отслаиааиие 

полосы 

потек (подтек) 

пропуски 


просвечиваиие предыдущих 
слоев 

пятиа жира 

пятна ржавчины 
растрескивание 

сборки 

складки 

шероховатость 

устранить г» 


добавка окрашивающая 


желатинизация (загустевание) 
краски 


загустеаанне (краски) 
загустевать 


ииструмеит малярный 
— ручиой 
® — для обработки и отделки 


кисть плоская 
кисть филеичатая 
кисть флейцевая 
кисть-щеперка 


накатка двухваликовая 
щетка-торцовка 


Ф ~ для окраски поверхио- 
сти 
валик 
смеииая оболочка валика 
ваиночка с сеткой 
кисть маляриая 
кисть маховая 
кисть-ручиик 
® — для подготовки поверх- 
ности 
колодка для шлифования 
шпатель деревянньй 
шпатель стальной 
щетка стальная 
очистить — 


10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
10. РАРМТІМС 


мг Кез 

зар, гип 

гибЫпеѕ 

ипеуеп рай ӣгуіпе 
ипеуеп соаНпя 
Биѕіегіпе 

Ыіѕіегіпр 

Поаіїпе 

реейпе 

ѕігеакѕ 

раіпі гір, раїпі гип 
роогіу соаіей агеаѕ, 
Чауз”, ѕКірѕ 
егіппіпоз іћгоцећ 


“роу- 


2теазе ѕроїѕ 

ги5і ѕіаіпѕ 
сгаскіпр 

сгеаѕеѕ 

сгеаѕеѕ 

огапре рее! 

іо еЇітіпаіе деѓесіѕ 


соїоигіпр айтіхіџге 
јеШісайоп 


зоНасаНоп 
їо 5ійїеп, іо ібіскеп, іо зоНайу 


Воизе раїпіег'я 1001$ 
райщег’з Һапаӣ 1001$ 
һоиѕе раіпіег”ѕ 1001$ Гог арріу- 
їпр а десогайує Гіпіѕћ 
Паё раїпі БгазН 
Ііпег, НісП 
Паї раїпі Ьгиѕћ 
Паї раіпі Ьгиѕћ, десогаііоп 
раіпі Бгиѕћ 
ѕррііпе гоПег, раЧегп гоПег 
5Нрріег, ѕіїрріег БгизН, ѓасе 
Бгиѕћ 
һоџѕе раіпіег”ѕ 1001$ Гог зигіасе 
раіпііпр 
раіпі гоПег 
гоПег соуег 
ЬгизН апа гоПег Бох 
раіпі БгизВ 
діѕіетрег БгизН 
этоипа Бгиѕћ 
һоџѕе раіпіег”ѕ іооІѕ Гог ѕигѓасе 
ргерагайоп 
запдрарег Моск 
моодеп рийу Кпіїе 
зігірріпе Кпіїе 
міге Ьгиѕћ 
іо сІеап Поизе раіпіег'ѕ {001$ 


10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
10. РАРМТІМС 


ПОДГОТОВИТЬ — 
промыть — 


кабина окрасочиая 


клей 
граиулироваииый — 
дробленый ~ 
плиточиый — 
чешуйчатый ~ 
— в порошке 
добавить ~ 
перемолоть г» 
размешать — 
растворить — 


колер 

колорист 

красить: 
— клеевой краской 
— краской 


краска (см. /.) 
затирать ~у 


наносить ^—у тонким слоем 
придааать -е кроющую спо- 
собиость 
разбавлять ~~у водой 
разводить густотертую ~~у 
размешиаать ~~у (после дли- 
тельного хранения) 
растворять ~~у растворителем 
сиимать ~~у 
составлять ~~у для виутреиие- 
го (или иаружиого) примеиения 
краскопульт 


краскораспылитель 
кроющая способиость (краски) 


лак 


асфальтовый ~ 
бесцветный — 
битумный — 
бьстросохнущий ~ 
глифталевый ~ 
гляицевый ~~ 
защитный ~ 
звукоизоляциониый ~~ 
кислотостойкий — 


масляно-смоляиой гу 
масляный — 
иитроцеллюлозный — 
иепрочиый ~ 
паркетный ~ 
перхлорвиниловый — 
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іо ргераге Ноизе раїпіег'я 10015 
іо сіеап һоиѕе раіпіег”ѕ 1001$ 
ѕргау Боос 
аднезуе, сие, сетепі 
отапщае4 рше 
сгизней ріце 
Ьгіск ріце 
Паке єїце 
ром дег аднезуе 
іо айа рше 
іо ртіпд ріце 
іо зНг ріце 
іо 915зо]уе ріце 


сооиг 
соіоигег 


іо дізіетрег 
іо раїпі 
раїпі, сооиг з 
іо огіпӣ Ше раїпі, іо тій #ће 
раїпі 
іо ѕргеай іме раіпі Перу 
іо ріуе Боду іо а раїпі 


іо Шіп а раїпі міїһ маїег 
іо Бгеак ир разіе 
іо БгеаК раїпі 


іо Шт а раїпі \ИН а ѕоіуепі 
іо рее! раїпі 
іо {іогтиаѓе а рай Гог іпіегіог 
(ог ехіегіог) иѕе 
раіпі Момег, раїпі ѕргауег 
раіпі ѕргау Рип 
соуегіпе сарасіїу (оѓ раїпі) 
уагпіѕһ, [асдиег 
азрнаЙ уагпіѕћ 
сіеаг уагпіѕһ, сіеаг Іасдиег 
Ыїитіпоиѕ уагпіѕћ 
ацісК-дгуіпр уагпіѕћ 
аїкуд уагпіѕћ 
2105$ уагпіѕһ 
ргоіесіїуе уагпіѕћ 
ѕоипаӣргооѓіпе уагпіѕћ 
асід-ргоої уагпіѕћ, асій- 
геѕіѕіапі уагпіѕћ 
оЇео-геѕіпоиѕ уагпіз 
ой уагпіѕћ 
пИгосе!озе Іасдиег 
ипіазі уагпіѕћ 
рагдиеі уагпіѕћ 
регсШогуту! Іасдиег 
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полиаинилацетатиый — 
светлый — 

спиртоаой — 

темный ~ 
термостойкий ~~ 
щелочестойкий — 


— для виутреиних работ 
— для иаружиых работ 
те для полов 

покрыаать —ом 


размешивать ~~ 
растаорить — 


лакировка 

лестиица (приставная) 

лини/я 
—, отмечеииая отбойиым шиу- 
ром 
отбить —ю 


люлька 

маляр 

мастерская малярная 

мешалка для красочиых составов 
иакатка (валиком) 

иаполиитель 


добавить ~ 
нитролак 


обработка (очистка) поаерхиости 
щеткой 


окраска (покрытие) 
высококачествеиная — 
двухслойная — 
иепрочиая — 
иеровиая — 
простая — 
улучшеииая — 

окраск/а (процесс) 
виутренияя — 
двухслойная — 
иаружиая — 
иепрерывиая г» 
— кистью 
— распылеиием 
— с разделкой 

- выполиить ~у 
произвести —у 


окраск/а (цвет) 


10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
10. РАЕМТЕМС 


роЇууіпуіасеѓаіе Іасдиег 

Небі уагпіѕћ 

ѕрігії уагпіѕһћ 

ЧагК уагпіѕћ 

Һеаї-геѕіѕіапі Іасдиег 
аіКа!і-ргоої уагпіѕһ,  аїКаї- 
геѕіѕіапі уагпіѕһ 

іпдоог уагпіѕћ 

опідоог уагпіѕћ 

Поог уагпіѕћ 

їо уагпіѕћ, іо Іасдоег, іо арріу а 
уагпіѕћ 

іо тіх уагпіѕћ, іо тіх Іасдиег 
іо 415зо1уе уагпіѕћ, іо @іѕѕоіуе 
1асдиег 


уагпіѕћіпе, Іасдиегіпр 


Іаддег 
пе 
сһаіК пе 


іо ѕігіке а пе, іо дгам а іпе, 
іо спаїК а Ііпе 
сгайіе 


(һоиѕе) раїпіег 

раїпі ѕһор 

раіпі тіхег 

гоПег соаііпе, раіпі гоПіпе 
ег, #іпе арепі, рієтепі ех- 


іепдег 
іо ада а ег 


піїгоіасдиег 
Бгиѕћіпе 


раіпі, раїпімогк 
Һећ-диаійу раіпімогк 
іом-соаї раіпімогк 
меак раіпімог 
ипеуеп раіпімогк 
огдіпагу раіпімогк 
ітргоуей раіпімогк 
раіпііпр 
іпдоог раіпііпр 
іом-соаї раіпііпе 
оиійоог раїпіїпр 
опіпіеггиріеӣ раіпііпр 
ЬгизНіпр, ЬгиѕћмогК 
раіпі ѕргауіпе, зргау раіпііпе 
Ьгокеп-соїоиг могк 
іо раїпі 
Чо раїпі 
соіоиг (іпе), соїоиг ѕсһете 





10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
10. РАТМТЕМС 


некоидициоиная — 
иепрочиая ~ 
неровная ~ 
тусклая ~ 
стабильность ~~и 
олифа 
отделка 
виешняя ^— 
внутреиняя ~~ 
гладкая ~ 
лакокрасочная ~ 
матовая ~ 
многоцветная ~ 
мокрая ~ 
наружная ~ 
ручная ~ 
самая чистая ~, доводка 
светостойкая — 
фактуриая ~ 
— кистью 
— олифой 
— поверхиости 
— поверхиости пескоструй- 
ным аппаратом 
под красное дерево 
под мореный дуб 
«под мороз» 
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под мрамор 

под орех 

под слоиовую кость 
под старину 

под ткань 
аытягиваиие филенок 
«муар» 
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сатииирование 
узорная иакатка 
очки (защитные) 
пигмент 
красящая способность га 
тоикость помола ~~а 
устойчивость ~а к воде 
устойчивость ~а к маслу 
разводить ~ (олифой). 
пистолет-краскораспылитель 
побелка (материал) 
побелка (процесс) 
поверхность 
блестящая — 
гладкая ~ 
грубая ~ 


15-116 
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о_-сооиг 
\еаК соіоиг 
ипеуеп соіоиг 
деад со!оиг 
со1оиг За БШНу 


- дгуїпе ой 


Нпіѕћ 
ехіегіог піз 
іпдоог бпіѕћ, 
зтооій їїпі5 п 
уагпіѕһ-апӣ-раіпі Ёіпіѕћ 
тай Нпі5П 
тийісоїоиг НВ 
меї #11158 
оцізіде Нпі5П 
Напад ііпіѕһ 
Һеһ бпіѕһ 
Шебі-Гаві Гіпіѕһ 
іехіигед Ёіпіѕһ 
Ьгиѕћ Ёіпіѕћ 
Ваг@ оі! Ёіпіѕћ 
зигіасе Ёіпіѕћ 

ѕапӣ-Ыаѕі Ёіпіѕһ 


іпіегіог Ёпіѕһћ 


геі таһорапу Ёіпіѕһ 
Гитед оак ѓїпіѕћ 

ітозіед ИН, сгуѕіаШіғей 
піз 

тагЬіпе 

маїпиї Ёіпіѕћ 

Бопе-мбіе Ёіпіѕћ 

апіідие Їїпіз 

ҒаБгіс йпізп 

сиНте іп 

мгіпкіе Ѓіпіѕһ, гірріе бпіѕһ, 
сгасКіе Нин 

зайп НВ 

гозе могК 


20821е5 

рієтепі, соЇоигіпр арепі 
рієтепі соіоигіпе абіїйу 
Нпепез$ ої рієшепі ртіпдіпр 
рієтепі маіег дигаыШу 
рієтепі ой дигабіїйу 
іо Ьтеак ир а рієтепі (іп ой) 

раїпі зргау рип 

мНійем ази 

упНема$ тя 

ѕигѓасе 
210$зу зигіасе 
зтоо ѕигѓасе 
гоирй ѕигѓасе 
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матовая ~ 
иеровная г» 
поврежденная г» 
пористая — 
пузырчатая — 
смочеииая — 
шероховатая ~ 
~, покрытая ржавчиной 
— с выбоинами 

— с оспииами 

— с сетью трещин 
— с царапииами 
окраска гей 
офактуривание —и 
подготовка ~~и 
растушеака —и 
шлифоваиие ~~и 
окрасить ~ 
ОЧИСТИТЬ ~~ 
побелить — 
ПОДГОТОВИТЬ г» 
проолифить — 


растушевать — 
шлифовать ~ 


шпаклевать ~ 

покрытие красочное А 
отделение красочного покры- 
тия 

протрава масляиая 

процеживать 

разбавитель 

разбавлять (краску) 

разделка альфрейная 


растворитель 
полимериый — 
спиртовой — 

растушевка 

респиратор 

сиккатив 

сито 

слой 
верхний отделочиый г» 
очень тонкий иапылеииый г» 
— осиоваиия (грунтовка, под- 
готовка} 

состав: 
красочный ~ (краска) 
маляриый ~ 

водиый маляриый ~ 
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таН ѕигѓасе 

іггериіаг ѕигѓасе 
датарей ѕигѓасе 
рогоиѕ ѕигѓасе 
Ыіѕіегей ѕигѓасе 
\еНей ѕигѓасе 

гоирћ ѕигѓасе 

гиѕіей зигіасе 

роЧе ѕигѓасе 

рінед ѕигѓасе 

сһескей ѕигѓасе 
зсгаїспей ѕигѓасе 
раїпіїпе оѓ а ѕигѓасе 
іехіигіпр 

зигіасе ргерагайоп 
зпадіпе ої а ѕигѓасе 
єтіпдіпе оѓ а ѕигѓасе 
{о раїпі а ѕигѓасе 

іо сІеап а ѕигфасе 

іо мПНемазії а ѕигѓасе 
іо ргераге а ѕигѓасе 
Е соуег а зигіасе міїїһ йгуіпе 
ої 

іо ѕһаде а ѕигѓасе 

{о ртіпӣ а ѕигѓасе, {о запа а 
зигіасе 

іо ргіте а ѕигѓасе 


раіпі соайпе 
рееіїпр ої а раіпі соаіпе, ѕе- 
рагаііоп оѓ а раіпі соаійпе 


ой зат 

іо ѕігаіп 
фіїшепі, Шіппег 
іо Шт (а раіпі) 


«аїйтезсо раіпіпе могк 


зоіуепі 

роїутегіс ѕоіуепі 

зрігії зоїуепі 
зпадіпр 
гезрігаїог, бгеаіһіпе тазК 
эксайуе, дгіег, дгуїпе арепі 
зіеуе, 5ігаїпег 
соаї 

іпіѕћ соаї 

тіѕі соаї 

ипдегсоаї, ргіте соаі 


раїпі 
раіпі 
маег-{тпей раїпі 
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гляицевый маляриый — 
грунтовочиый маляриый — 
клеевой маляриый — 
масляный малярный — 
матовый маляриый — 
окрасочиый малярный — 
силикатный маляриый ~ 
шпаклевочиый маляриый — 
эмалевый маляриый ~ 
иаиосить малярный ~ 
приготовить маляриый — 
размешать малярный г» 
распылить малярный ~ 
растворить маляриый — 
торцевать 
фактура 
цвет пигмеита 
белый ~ 
желтый ~ 
зеленый — 
золотистый — 
коричневый — 
красиый — 
оранжевый — 
серебристый — 
синий ~ 
чериый — 
шкурка шлифовальиая 
шлифовать 


шлифовка 
окончательная ~~ 
— подмазаниых мест 


шиур 
отбойиый — 


намелить ~ 


шпаклевать 
— дырки от гвоздей 


шпаклевка (материал) 
шпаклевка (процесс) 


сплошиая ~ 


~ местами 


эмаль 
эмульсия 


Окрасочиые составы готовьте 
в маляриой мастерской 


Приготовьте груитовку... 
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2105$ раїпі 
ргітіпе раіпі 
зіге сооиг, дізіетрег 
оЙ-Базе раїпі 
диЙ раїпі 
раїпі 
зЙсае раїпі 
зрасКіїпе сотроип@ 
епате! раїпі 
іо рай, {о арріу а рат 
іо ргераге а раїпі 
іо ѕіг а раїпі 
іо зргау а раїпі 
іо Шт а раіпі(міїћ) - 
іо 5Нірріе 
іехійге 


рієтепі соіоиг 
ме 
уеПом 
егееп 
боеп 
Бгомп 
гед 
огапре 
зПуег 
Ьше 
Ыаск 
запдрарег, абгазіуе рарег 
іо егіпӣ, іо роІіѕћ, іо запа 
егіпдіпе, роііѕћіпе, зап@те 
іпіѕћ егіпдіпр, їїпі5п запдіпр 
ѕапііпе ої аддййопайу ѕіорреа 
ріасе5 
Ійпе, сога, ѕігіпе 
српаїкед ѕігіпр 
іо сна!К а пе, іо сраїкК а ѕігіпе 
іо НШ мі рибу, іо зіор 
{о ѕіор пай Ноіе5 
рибу, НЦег, һага зіоррег, зрасКіе 
пе мИН рибу, зрасКіїпр, зіор- 
ріпе 
арріуїпе рибу їо Ше епёге 
ѕигѓасе 
арріуіпе риНу іо зерагае 
ріасе5 
епате! 


етиїізіоп 


Ргераге раіпіѕ іп Ше раїпі 
ѕһор 


Маке ир а ргітег мн... 
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с квасцами 
с солью 
на извести-кипелке 


Качество окраски зависит от 
подготовкн окрашиваемых по- 
верхностей 


До начала маляриых работ 
в помещеиии необходимо 
закоичнть все строительные 
работы 


Вы закончили строительные 
работы? 


Здесь можно приступать к 
выполнеиию маляриых работ 


Влажиость оштукатуренных 
поверхностей не должиа пре- 
вышать перед окраской ... % 


Если температура в помеще- 
нии ииже +4 ... °С, к малярньм 
работам приступать нельзя 


Подготовьте ... конструкции к 

маляриым работам 
деревянные 
железобетоиные 
металлические 


Можно окрашивать фасад 
Фасад красить нельзя — силь- 
иый дождь 


Приступайте, пожалуйста, к под- 
готовке поверхности под окрас- 
ку 

Очистите поверхность от брызг 
раствора и грязи 


Поверхиость очищайте 
металлическим шпателем 


Поверхиость с трещинами 
перетрите 


При перетирке поаерхность 
поливайте водой 


Широкие трещины расшивайте 
стальиым шпателем 


Расшитые трещины заделывайте 
подмазочиой пастой 


Производите сплошиую огрун- 
товку поверхиости 
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аїшт 
соттоп зай 
диісКії те 


Тһе диаїйу ої раїпіїпе йерепӣѕ 
оп Ње ргерагабоп ої ѕигѓасеѕ 


Раіпіпр тау опіу ѕіагі аНег 
а! ће сопѕігисіоп могК оп 
һе ргетіѕеѕ һаѕ Бееп допе 


Науе уои Ѓіпіѕћеа {һе сопѕігис- 
боп мог? 


Үои сап Беріп раіпііпе Пеге 


Тһе датрпезз ої ће рІаѕіегей 
ѕигѓасеѕ іо Бе раіпіей ѕћоиіа 
пої ехсеей ... % і 


Раїпійпе ти5зі пої ѕіагі И іће іет- 
регафиге оп іһе ргетіѕеѕ іѕ 
Беіом +4... °С 


Ргераге ... ѕігисіџгеѕ юг раіпііпе 


моодеп 
геіпіогсед сопсгеіе 
теїа! 


Уоц сап ѕіагі раіпііпр Ше ѓасаде 


Үои тизіп'ї раіпі Ше ѓасайе 
Бесаиѕе #’з гаіпіпр НеауЙу 


Зіагі ргерагіпе Ше зигіасе Гог 
раіпііпе, ріеазе 


Сеап ће зи{асе тот ріазіег 
зр!азнез апа ігі і 


Сеап Ше ѕигѓасе изте а 5ігір- 
ріпе Кпіїе 


БКейоаї Ше сһескед ѕигѓасе 


\Меп гейоаіпе а 5игіасе 
зргіпКіе ій мії маїег 


Тгеаї Ьгоай сгаскз мії а зігір- 
ріпє Кпіѓе 


Тһе ігеаїей сгаскѕ 5поцій Бе 
ед мії риНу 


Арріу ће ргітег іо ће епіїге 
ѕигѓасе 
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После полного аысыхания 
подмазаниых мест отшлифуйте 
их пемзой 


Приготовьте шпаклевочиый 
состав под клеевую окраску 


Производите огруитовку по- 
верхности известковым соста- 
вом 


Подготовьте поверхиость 
под казеиновую окраску 


По купоросному и квасцовому 
груиту иаиосить эмульсиониые 
краски иельзя 


Наиесеиие груитовочных соста- 
аов производите маховыми 
кистями 


На потолках растушевку груито- 
вочиых составов выполияют 
виачале перпеидикулярно, а 
затем параллельно потоку света 


Растушевка грунтовочиых 
составов иа стенах выполияется 
сначала горизонтальиыми, 
затем вертикальиыми движе- 
ииями 


Первый слой шпаклевочного 
состава иаиосите деревяииым 
шпателем 


Слои шпаклевки разглажива- 
ются в перпендикулярных 
направлениях 


Эта зашпаклеваниая поверх- 
иость высохла 


Зашпаклеванную поверхиость 
шлифуйте шлифовальной 
шкуркой 


Шлифовать иадо до полной 
ликвидации полос 


Эти места отшлифованы - 
иедостаточио 


Шлифуйте эти места, пожа- 
луйста, еще раз 

На поверхности не должно 
быть неровностей и царапин 


Поверхность после шлифования 
тщательно обеспыливается 
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АНег Ше 5іорред рІасеѕ һауе 
дгіед оці ро оуег ет мін 
а ритісе ѕіопе 


Ргераге риНу ѓог арріуіпе 
дізіетрег 


Арріу а Ите ргітег іо ће ѕиг- 
Гасе 


Ргераге Ше ѕигѓасе Гог раїпіїпе ії 
\ИП а саѕеіп рай 


Етиїізіоп раіпіѕ тау пої Бе ар- 
ріед оуег уйгіої ог аїит ргітегѕ 


Арріу ће ргітег \НВ а рай 
Бгиѕћ 


Зрадіпе ої ргітегѕ оп се тез 
ѕһоша Бе опе Йгзё а гірћі- 
апе1еѕ апа іһеп рагаПе! іо 
пе іпсідепі Ііећі 


Знайте ої ргітегѕ оп маі15 
5Поцід Бе опе Ѓігѕі іп Ногі- 
топіа! апа еп іп уегііса1 
Нпез 


Арріу Ше іігѕі рийу соаї 
мін а моодеп рийу Кпіїе 


Рийу соаїз зношШ@ Бе зргеа@ т 
регрепӣісшаг дігесііопѕ 


Тһе ѕіоррей ѕигѓасе наз дгіед 
оці 


Со оуег Ше зіорред ѕигѓасе мії п 
абгазуе рарег 


Ѕапаӣ Ше зигіасе ипіі й 13 зтоо 


Тћһеѕе рІасеѕ аге пої ѕапдей 
ргорегіу 


Ѕапа Шезе р!асез араїп, ріеазе 


Тһе ѕигѓасе знош 4 Бе ітее {гот 
гоирћпеѕѕ апа ѕсгаісһћеѕ 


Ветоуе аі] йиѕї гот Ше ѕапдеа 
зигіасе 
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В этом месте можете произ- 
водить огруитовку 


В груитоаочиый состав под 
высококачествеииую окраску 
мел ие вводят 


Готовьте поверхиость под 
окраску масляным составом 


Поверхиость надо проолифить 


В этом месте иеобходимо 
выполиить сплошиую шпаклев- 
ку за 2 раза 


После окончательиой шпаклев- 
ки и шлифовки загруитуйте 
поверхиость 


Проолифку поверхиости 
выполняйте валиками 


Во избежаиие пропускоа а 
олифу добавьте пигмеит 


Границу между масляной и 
клеевой красками отбейте 
шнуром 


Шнур иатрите мелом 


Подготовьте деревянные 
поверхности под окраску 


Вырубите сучки и засмолы 


Места вырубки проолифьте 
и заделайте шпаклевкой 


Груитовку следует иаиосить 
кистями-флейцами 


Для грунтовки полов исполь- 
зуйте иатуральиую олифу 


В состав первого слоя шпаклев- 
ки добавьте мелкий песок 


Шлифовку производите 
‚силикатиым кирпичом 


С помощью добойиика следует 
утопить гвозди 


В состав шпаклевки второго 
слоя песок не добавляется 


Металлические поверхности 
очищайте стальиыми щетками 


Металлические поверхиости от 
ржавчииы очищайте химическим 
способом 
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Уои тау арріу а ргітіпе соаї 
Пеге 


Спа ізп'ї аддед іо Ше ргітег 
Гог бірі-диаїйу раїпіїпе 


Ргераге ће ѕигѓасе ѓог арріуїпе 
ап оії-Базе рай 

Тһе ѕигѓасе знош@ Бе соаїей мії 
дгуіпе ой 

Тһе епіїге ѕигѓасе Неге 5поцід 

Бе зраскКіей імісе 


АНег іһе ѕигѓасе һаѕ Бееп ѕіоррей 
апд запдей, арріу а ргітіпе 
соаї іо ії 


Арріу дгуїпе ой іо іһе ѕигѓасе 
м раїпі гоПег$ 


То ауоід роогіу соаіей агеаѕ 
айй рієтепі іо ће ӣгуіпе ой 


ЅігіКе а Іпе %НВ а спаїКед ѕігіпр 
Беімееп Ше агеаз іо Бе раїпіей 
мій ап ой раїпі апа а дізіетрег 


Сраїк бе ѕігіпе 


Ргераге моодеп ѕигѓасеѕ Гог 
раіпііпе 


Сиї оці ће Кпоѓѕ апа сит ѕроїѕ 


Соаї ће сиї оиі рІасеѕ мії 
Ягуіпе ой апа ѕіор Мет 


А ргітег ѕћоџша Бе аррііей міїн 
Паї ран Ьгиѕћеѕ 


Ргіте һе Ноогз міїһ пафига| 
дгуіпр ой 

Ааа біпе запд іо ће зрасКе Гог 
ће Нгз{ соаї 


Запа ће ѕигѓасе мИВ ѕііса Ьгіск 


"Огіуе ће паі1ѕ Беїом Ше ѕигѓасе 
изіпє а паі рипсћ 


Запа із пої айдей іо ће зрасЩе 
Гог ће зесоп@ соаї 


Сіеап те{а| ѕигѓасеѕ міїһ міге 
Бгиѕћеѕ 


Кетоуе Ше гизі {гот теїа! ѕиг- 
Гасеѕ спетісаПу 
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Подготовленную поаерхиость 
следует сразу же огруитовывать 


Известковая окраска произ- 
водится краскопультом 


Известковую окраску следует 
выполнять по слегка увлаж- 
иениой поверхиости 


Производить известковую ок- 
раску по поверхиости, покры- 
той эмульсиоиными составами 
иельзя 


Здесь происходит отслаиваиие 
красочиой пленки 


Во избежание отслаивания 
окрасочный состав наносите 
тоиким слоем 


Здесь отслаивается утолщенный 
слой краски 


Следы кисти на окрашеиной 
поверхиости вызваны боль- 
шой вязкостью состава 


Разведите окрасочиый состав 
до рабочей вязкости А 


Здесь иеравиомерное покрытие 
окрашеиной поверхиости 
Промойте эту поверхность 


-« 
Поверхность после просушки 
огрунтуйте новым составом 
и окрасьте 


В этом месте окрашеииая 
поверхность шершавая 


Эта поверхность плохо 
окрашена 


Окрасочный состав иеобхо- 
димо процедить через сито 


На огрунтованной поаерхности 
осталась пыль 


В этом окрасочном составе 
пигмент крупиого помола 


Состав пропустите через 
краскотерку 


В этом месте поверхиость 
матовая 


Применеи состав низкой 
вязкости 
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Тһе ргерагед ѕигѓасе 5поцій Бе 
соаїед \НН а ргітег іттедіаїеїу 


те маг соіоиг із арріїед 
изіпе а раїпі Ыомег 


Гипе маїег соїоиг 5Поцід Бе 
аррНе4 іо а ѕіећіу меї 
ѕигѓасе 


те маїег соіоиг ѕһоиша пої 
Бе арріїед оуег а ѕигѓасе 
раїпіед міїн етиізіоп раіпіѕ 


Тһе раїпі 1$ рееіїпе Неге 


То ауоїй рееііпе арріу раїпі 
іп іп соаіѕ 


Тһе раіпі із рееїпр Пеге 
Бесаизе Ше соайіпр 15 100 ШК 


Тһе Ьгиѕһ тагкѕ оп Ше раіпіед 
ѕигѓасе аге Ше гези! ої иѕіпе 
а Һеһ-уіѕсоѕу раїпі 


Тһіп һе раіпі іо могКкіпе уіѕ- 
соѕіїу 


Тһе соаііпр ої Ме раїпіей 
зигіасе із ипеуеп Пеге 
Мазі {пе ѕигѓасе 


АНег Ме ѕигѓасе Ваз дей оці 
арріу а пем ргітіпр соаї 
ап раїпі ії 


Тһе раїпіед ѕигѓасе һеге 15 
гоиећ 


Тһе ѕигѓасе із БаФу раіпіед 


Тһе раіпі 5поцій Бе ѕігаіпей 


Тһеге 1$ зоте дизі 1еЙ оп Ше 
ргітед ѕигѓасе 


Тһеге 15 а соаг5е ртаіпей 
рієтепі іп Ше раіпі 


Раѕѕ Ше раїпі іһгоџрћ а ті! 


Тһе зигіасе һеге 15 тай 


А Іом-уіѕсоѕіїу раїпі һаѕ Бееп 
иѕед Пеге 
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Краска ианесена на иеувлаж- 
иеииую поверхность на солнце- 
пеке 


Происходит измеиеиие цвета 
окраски 


При окраске применеиы 
иещелочестойкие пигмеиты 


Клеевая краска применяется 
внутри помещений 


Клеевые колера иеобходимо 
использовать в течение 
одной-двух смен 


Для окраски потолков кле- 
евой колер готовьте из мела 
с добавлением клея 


Окрасочиый состав следует 
наносить вертикальными дви- 
женнями вверх и винз 


Появленине темных пятен выз- 
ваио замедлениой сушкой 


Здесь проектом предусмот- 
рена окраска силикатными 
составами 


Защитите остекленные поверх- 
иости от попадания на иих 
силикатной краски 


Ноздреватость поверхности 
вызваиа слабым давлением в 
пистолете-краскораспылителе 


Получается зернистая по- 
верхность окраски 


Плохо процежеи окрасочиый 
состав 


Допущень два дефекта: потеки 
и морщины на окрашеиной 
поверхиости 


Фасад окрашивайте цемент- 
-ной или полимерцемеитной 
краской 


Первую окраску производят 
по увлажиениым поверх- 
иостям кистями 


Масляную окраску следует 
производить волосяиыми 
кистями нли валиками 


Окрашенную поверхиость тор- 


10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
10. РАЕМТЕМС 


Тһе раїпі Ваз Бееп арріїей іо 
а дгу ѕигѓасе іп дігесі зип іећі 


Тһе раїпі із спапріпе соіоиг 


Үои һауе иѕей рієтепіз мћһісһ 
аге пої а!Каї-гезізіапі 


"іѕіетрег 1$ иѕей Їог іпіегіог 
раіпііпе 


Оівіетрег ѕһошіа Бе арріїед 
міћіп опе іо їмо $15 


Різіетрег Гог сеіпеѕ зпоша 
Бе таде Гот спаїк мій Ше 
аййіііоп ої зе 


Тһе раїпі 5поцід Бе арріед 
уегіісаПу ир апа до\п 


агК ѕроіѕ аге саизей Бу 310% 
дгуїпе 


Тһе ргојесі герогі зресіїієв пе 
иѕе ої зійсаїе раіпіѕ Пеге 


Рго{ес{ ће ваше {тот зіїі- 
сайе раїпі зріазпез 


Тһе зигіасє Ьізіегіпр має 
саиѕей Бу 1о\ ргеѕѕиге іп ће 
раіпі ѕргау вип 


А статей ѕигѓасе һаѕ гезиНе@ 
Тһе рай! маѕ роогіу ѕігаіпей 


Тһе раїпіед ѕигѓасе ѕһомѕ мо 
деѓесіѕ, і. е. рай гип5 
апа мгіпКіе5 


Раіпі Ше Їасаде уііһ еїрег а 
сетепі ог а роіутег-сетепі 
раіпі 


Тһе Їїг5і раіпі соаї із арріїед 
іо Ме меї ѕигѓасе мЁН а Бгиѕһ 


ОЙ-Базе раіпіѕ зношЯ Бе ар- 
рней мИВ Вам БгизНез ог 
гоЦегз 


5Нрріе Ше раїпіед зигіасе “ИИ 


10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
10. РЛІМТЕМС 


цуйте, пожалуйста, кистями- 
торцовками 


Поверхиости, подлежащие 
окраске масляиой краской, дол- 
жны быть совершеиио сухими 


Примеияйте глянцевые 
масляные краски 


Пузыри иа поверхности выз- 
ваиы окраской по непросохшим 
поверхиостям 


Краска слишком вязкая, оста- 
ются следы кисти 


Окрашенная поверхность высы- 
хает медленно 


Растушуйте поаерхность с 
добавлением сиккатива в краску 
не более ... % 


Окрашениая поверхиость 
плохо растушеваиа 


Потеки вызваны применением 
жидкой краски 


Для тяги филенок используйте 
деревянные лииейки 


Филеики здесь следует 
тяиуть клеевым составом 


В этом месте предусмотрена 
отделка набрызгом 


Торцеваиие производите рези- 
иовой губкой 


Волос щетки при торцеваиии 
должен быть направлен 
перпеидикулярио к поверхиости 


Торцеваиие клеевой окраски 
надо выполиять быстро 


Накатку валиками следует 
производить по высохшим 
окрашеиным поверхностям 


Краску иа губку наиосите 
кистью 


Малярине работь ведите 
механизированным методом 


Обмер малярньх работ 
производите по площади обра- 
батьваємой поверхности 
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а зиррег, р!еазе 


Зигіасе5 іо Бе раїпіед мИН ап 
оії-Базе раіпі ѕћоша Бе 
абзоїшісіу дгу 


Оѕе 2103$ ой-Базе рат 


Тһе раїпі Ьізіегіпр маз саиѕей 
Бу раїпіїпе оуег меї зигЁасез 


Тһе БгизН Іеауеѕ тагКз Бе- 
саизе ће раїпі іѕ іоо КК 


Тһе райцей ѕигѓасе дгіе5 
зіоміу 


Ѕһайе һе зигіасе міїн а раїпі 
сопіаіпіпе по тоге ап ... 
9; ѕіссаіуе 


Тһе раїпіед ѕигѓасе іѕ роогіу 
зпадед 


Тһе гипз аге саизед Бу ивіпб 
а Шіп раїпі 


Озе моофеп гиіе5 ог сийіпр 
іп 


Тһе сиїйпе іп һеге зпоцій Бе 
опе міїп зе сооиг 


Тһе зр!азн Ёіпіѕһ із саПей 
Гог һеге 


ЅііррІе іһе ѕигѓасе мій а 
гибБег зропре 


Но!4 #ће зіїрріег регрепӣісшаг 
іо Ше ѕигѓасе 


Дізіетрег ѕіїрріпе ѕһоша Бе 
допе іттедіаїсіу айег ће 
соаі 1$ риї оп 


ВоПег соаїпр ѕһоша Бе опе 
оуег дгу раїпіей ѕигѓасеѕ 


Арріу раіпі іо ће зропре мїїһ 
а Бгиѕћ 


Месћапіғе һе раїпіїпр могК 


Аѕѕеѕѕ ће атоипі оѓ раіпііпе 
мог іо Бе опе Бу Ше агеа ої 
Ње ѕигѓасе їо Бе раїпіед 
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Площадь необрабатываемой 
поверхности вычитается из за- 
мереиных площадей 


Площадь окониых и дверных за- 
полнений определяется по 
фактическому обмеру 


При производстве малярных 
работ краскопультами пользуй- 
тесь респираторами и очками 


Малярные работы виутри 
помещения выполияйте 
с передвижных столиков 


Приставиые лестиицы устанавли- 
вайте под углом 60° 


С двух верхних ступенек 
приставиой лестиицы 
работать иельзя 


Наружные маляриые работы 
производятся с люлек 


При работе на высоте поль- 
зуйтесь предохраиительным 
верхолазиым поясом 


До начала работ ознакомьте, 
пожалуйста, маляров с правила- 
ми техники безопасиости 


В помещеиии маляриой мастер- 
ской сделайте приточно- 
вытяжную веитиляцию 


В маляриой мастерской курить 
и зажигать огоиь запрещается 


Обеспечьте малярную мастер- 
скую мылом и теплой водой 
для мытья рук 


Маляриую мастерскую обес- 
печьте аптечкой с набором 
медикаментов 


При работе с перхлорвинило- 
выми красками следует 
соблюдать правила противо- 
пожариой безопасности 


После окончания работ 
легковоспламеияющиеся 

краски слейте в закрывающиеся 
бочки 


Использованную обтирочную 
ветошь складьвайте в металли- 
ческий ящик 


10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
10. РАРМТЕМС 


Орепіпрѕ зпоцід Бе дедисіей 
ітот іће теазигей агеа 


Тһе агеа ої уіпӣом апа доог 
орепіпоз 15 деїегтіпедй оп ће 
Баѕіѕ ої асіџаі теаѕигетепі 


\Меп раїпіїпе мИН раїпі Ыомегѕ 
иѕе рорріез апа Ьгеаћіпе 
таѕКѕ 


Саггу оці іпіегіог раїпіїпр могк 
Гот тоуабіе ѕіареѕ 


Зе! Ше Іаддегѕ ир аё 60° іо һе 
һогігопѓаі 


Ро пої могк мНіїе зіапдіпр оп Ше 
юр мо Іаддег гипрѕ 


Ехіегіог раїпіїпе ѕһоша Бе 4опе 
тот сгайіеѕ 


У/реп  могкіпр аё һеірћіѕ иѕе 
ѕаїеіу Бе {$ 


Вне! {һе раіпіегѕ оп ассійепі 
ргеуепіїоп гершШаНопз$ Беѓоге 
Їһеу зіагі могКіпе, рієазе 


Іпзіаїї зирріу апа ехНаиз{ уепіі- 
Іабоп іп һе раїпі ѕһор 


Ѕтокіпе апд ореп Йгез аге рго- 
тіней іп іһе раіпі ѕһор 


Ргоуїде һе раїпі зпор міїп ѕоар 
апа Пої маїег ° 


А Еігзі-аїд КИ тизі Бе ауаЙаЫе іп 
Ше раїпі ѕһор 


Ее заїеїу гиеѕ тиѕі Бе епіогсед 
мбеп изте сҺогіпаіей роїу- 


- міпуісніогіде раіпіѕ 


Науте бпіѕһей Ше могК, роиг 
іпПаттаЫе раіпіѕ іпіо 
Баггеіѕ ИН аіг-нећі 19$ 


Кеер иѕей міріпе гаєз іп теіа] 
Бохеѕ 


10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
10. РАИМТИМС 


\При шлифовке поверхностей 
под окраску обеспечивайте сквоз- 
ное проветривание помещений 


Рабочие, примеияющие 

|| злектрические ииструменты, 
7 должиы быть обеспечены ре- 
зиновьми перчатками 





Краскопульты и шлаиги 
°—  должиы быть испытаны до иача- 
ла работ 


* Следите за исправностью 
шлаигов краскопульта 
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Мһеп запдие ѕигѓасеѕ епзиге 
ћаї Шеге із а ігее Пом ої аіг 


Могкег5 -иѕіпе еїесігіс 10015 
зпоцій Бе ргоуійей мії 
гиббег р1оуеѕ 


Раїпі Ыомегѕ апі ріреѕ 5ропід 
Бе іезіей Беѓоге могК 


МаКе ѕиге іһаї ће раїпі 
Ыомег ріреѕ аге іп могкіпе 
огдег 


11. ОБОЙНЫЕ РА- 
БОТЫ 


бордюр 
замерить — 
иаклеить — 
иарезать ~~ 
обмазать г» 
гвоздь обойный 
® дефекты (оклейки) 
морщины 
пузыри 
® инструмент обойный 
валик 
резииовый валик 
кисть обойщика 
кисть-ручиик 
колодка для шлифования 
нож 
обойный нож 
роликовый иож 
ножницы обойные 
щетка обойиая 
клей (обойный) 
~ большой прочности 
нанести г» 
разаести — 
размешать — 
кромк/а 
— лиикруста 


~ обоев 


обрезать --у 
подогиать —и 


линкруст 
бордюрный ~ 
стеновой — 
наклеивать г» 
нарезать ~~ 


раскатать — 


11. РАРЕК НАМСІКС 


Богдег 
іо теаѕиге а Богдег 
{іо ћапе а Богдег 
іо сні а Богдег 
{о арріу раѕіе їо а Богаег 


соаї паїї 


деѓесіѕ 
мгіпкіеѕ 
ай росКеіѕ 
рарег һапріпе 4001$ 
рарег гоПег 
гибБег гоПег 
раѕіе Бгиѕћ 
етоипа Бгиѕћ 
запарарег Ыоск 
КпНе 
сазіпе Кпіїе 
діѕк Кпіїе 
ѕһеагѕ, Би!І-по5ей ѕсіѕѕогѕ 
рарег һапріпе Ьгиѕһ 
разіе, айһеѕіуе 
һеауу-ӣџиѓу разів 
їо арріу раѕіе 
іо ргераге разіе 
іо ѕііг раѕіе 
едре 
ейре оѓ НежЫе рарег-Баѕе 
Іатіпаіе 
маПрарег ефе 
іо ігіт ап едре  . 
іо таісһ ейреѕ, іо Їй едбез 


ПехіЫе рарег-Баѕе 1атта{е, Іп- 
сгизіа рарег 
Богдег  НПехібіе 
Іатіпаіе 
май ПехіЫе рарег-Базе Іаті- 
паіе 
іо Папе Нехібіе рарег-Баѕе 
Іатіпаіе 
їо сиё ПехіЫе рарег-Базе Іаті- 
пае 
іо ипго| ЙехіЫе рарег-Базе 
Іатіпаіе 


рарег-Базе 


11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 
11. РАРЕВ НАМСІМС 


макулатур/а 
наклеить ~~у 


материалы рулоиные 
подносить ~ 


подобрать — 
складировать — 
сортировать ~ 


нахлест. 
обои 


бархатные — 
бумажные — 
влагостойкие — 


высококачествениые — 
древесиые — 
металлизироааниые — 
моющиеся ~ 


немоющиеся ~~ 

простые ~ 

самоклеящиеся 7» 
сиитетические г» 

— на бумажиой основе 

г на тканевой осиове 

— ПВХ на бумажиой под- 
основе 

— ПВХ на вспеиенной под- 
осиове 

— ПВХ на тканевой подосноае 


— с поливинилхлоридным 
покрытием 

~ с тканевым отделочным 
слоем 

заправить ~ (заправить по- 

лотнище в установку для нане- 

сения клея) 

наклеить — 

обрезать ~ 

ПОДГОТОВИТЬ ^— 

поднести ~ 

подобрать ~ (по рисунку) 

промазать ~ ? 

просушить — 

разметить — 

раскатать — 

складывать ~ 

СНЯТЬ ~ 


оклейка обоями 
— внахлестку 
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Наше рарег, Баскіпе рарег 
іо һапе Ипте рарег, іо раѕіе 
іпіпе рарег 
гоПед таег!а1$ 
іо Бгіпе гоНеё паїегіаіз іо ће 
іо 
{о ѕеІесі гоПей таїегіа!з 
іо зіоге гоПей таїегіаїз 
іо ѕогі гоПей таїегіаз 
оуегіар, оуегіарріпє 
муаПрарег ($), майнапріпрз, 
рарег һапріпеѕ 
Поск маПрарег 
маПрарег 
тоізіиге-гезізіапі | маПрарег, 
маїег-гезізіапі майрарег 
диаїйу маПрарег 
\о04 рир рарег 
те{аШед маПрарег 
мазнае \маПрарег, запНагу 
маПрарег 
поп-мазпабіе \маПрарег 
огдіпагу маПрарег 
зеїї-адпезіує маПрарег 
зупіпейс маПрарег 
рарег-Баѕе маПрарег 
сіоёһ-Баѕе маПрарег 
РУС маПрарег оп а рарег зиб- 
зігаїе 
РУС майрарег оп а іоатед 
зибзігаїе 
РУС ма!рарег оп а ѓаБгіс ѕиЬ- 
ѕігаѓе - 
роіуміпуісніогіде  майрарег 


соаїед ѓаБгіс 


іо Геей маПрарег 
раѕіпс тасіїпе) 


(тю Ше 


іо Һапе маПрарег 
іо ігіт маПрарег 
іо ргераге маПрарег 
іо Ьгіпе маПрарег іо ће іоб 
іо шакН маПрарег ($) 
іо арріу раѕіе іо маПрарег 
іо дгу маПрарег 
іо тагк опі маПрарег 
іо ипго!! маПрарег 
іо 014 маПрарег 
іо ѕігір маПрарег, іо ипһапе 
маПрарег 
(ма) рарег һапріпе 
Іар јоіпіѕ рарег Бапеїпе 
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— встык 
~ по старым обоям 


— потолков 
— стен 
произвести оклейку обоями 


осноаа (обоев) 
бумажная ~ 
звукопоглощающая г» 
пористая г» 
синтетическая г» 
тканевая г» 


пемза 
пемзовать 


пленка поливииилхлоридная 
декоративио-отделочиая — 


многоцветная ~ 
одиоцветная — 


самоклеящаяся ~ 

еч без рисунка 

— на бумажиой основе 

— с гладкой поверхиостью 


г с рисунком 
— с тисиеиием 

иаклеить поливинилхлоридную 
плеику 


обрезать поливииилхлоридную 
плеику 
подогиать поливинилхлоридиую 
плеику 
разметить поливинилхлоридиую 
пленку 
разравиивать поливииилхло- 
ридиую пленку 

поверхность (под оклейку) 
гладкая — 
грязиая ~ 
иеровиая — 


окрашеиная ~ 
отшлифоваиная 
оштукатуреииая — 
пористая г» 

чистая ~~ 

шероховатая ~~ 

—, облицоваииая плитами 
гг, оклееииая обоями 

~~ стеиы 


11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 
11. РАРЕВ НАМСИМС 


Биё јоіпіѕ рарег һапріпе 
маПрарег һапеіпр оуег о!4 
маПрарег 

рарег һапеіпр оп сейіпр5 
рарег һапеіпе оп маїїз 

іо Напр маПрарег 


Базе, зибзігаїе 
рарег Базе 
зоип4-аБзогЫ тр Базе 
рогоиз Базе 
ѕупіћеііс Базе 
с1ой Базе 

ритісе 

іо ритісе 

роїуміпу/спіогійе Біт! 
десогаіуе роіуміпуісНіогіде 
Шт 
роусбготаНс роїууіпуісніогіде 
Ёт 
опе-соіоиг роіууіпуісһогійе 
Шт ў 
айһеѕіуе роіууіпуісНіогіде Ёт 
ріаїп роІууіпуісћіогіде т 
рарег-Баѕе роіууіпуісћогіде Ёт 
зтоо# ѕигѓасе роїууіпуісНіогі- 
де Шт 
раіегпей роуутусШог!ае т 
етроззед роІууіпуІсћогіде т 
іо 2Шше а роІіууіпуісћогійе т 


{о Шт а роіууіпуісНіогіде т 
іо їй а роіууіпуісріогіде т 


{о тагК оці а роіууіпуісћогіде 
Шт 

{о ѕтооїћ ош а роїіууіпу!сНіо- 
гіде Шт 


ѕигѓасе 
зтоо ѕигѓасе 
дігіу зигіасе 
ипеуеп ѕигѓасе, іггериіаг ѕиг- 
[асе 


раіпіей ѕигѓасе 

єгоппа ѕигѓасе 

ріазіегед ѕигѓасе 

рогоиѕ ѕигѓасе 

сіеап ѕигѓасе 

гоирћ зигіасе 

зигіасе соуегей мйһ Боагӣѕ 
рарегей ѕигѓасе 

ма! ѕигѓасе 


АС 


11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 


" 11, РАРЕК НАМСИМС 


выровиять г» 
обеспылить 7» 
- оклеить гу 
ОЧИСТИТЬ гу 
пемзовать ^^ 


проклеить — 
проолифить — 


шлифовать ~ 


полотнищ/е (обоев) 


длина ~а 
наклеить ~ 
намазать ~ 


нарезать ~~а 
обрезать кромку ~а 
прирезать по месту — 
раскроить — 
рисунок (обоев) 
подгонять ^ 
серпянка (ткань, проклеиваю- 
щаяся в местах стыков) 


устаиовка для нанесения клея 


фриз 
иаклеить ~ 


намазать ~ 
нарезать ~ 


шкурка шлифовальная 
шлифовать 


шиур 
отбойный — 


намелить ~ 
шпаклевать 
шпаклеака 


шпон 
березовый ~~ 
буковый — 
водостойкий гибкий — 
дубовый — 
ясеиевый ~ 
^^ декоративиых пород 


наклеить — 
прирезать по месту — 
разметить ~ 


До начала обойных работ долж- 
иы быть зааершены все строи- 
тельиые работы 
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іо зтоо# а ѕигѓасе 
іо гетоуе дизі Гот а ѕигѓасе 
іо рарег а 5игіасе 
{о сіеап а ѕигѓасе 
іо ритісе а 5игіасе, іо ройзВ а 
зигіасе “ИВ ритісе 
іо зе а зигіасе 
іо соуег а 5игіасе міїп гуіпе 
ой 
іо зап а ѕигѓасе, іо рги? а 
ѕигѓасе 
Іепеіћ оѓ маПрарег, ѕігір ої маї!- 
рарег 
1епр4! оѓ а майрарег 5ігір 
іо Папе а Іепеіһ ої майрарег 
іо арріу раѕіе іо а еп ої 
маПрарег 
іо сиё ой Іепеіћѕ ої майрарег 
іо {гит а Іепеіћ ої маПрарег 
іо сиё ой оуегіарѕ 
іо сиї опі а Іепріћ ої майрарег 
дезірт, раНегп 
іо таѓсһ һе райегп 
“зегруапка” (сю ѕѓЁисЕ ооег 
іипсііопѕ) 
раѕііпе тасћһіпе 
Богдег, ее 
іо Напр а Богаег 
іо арріу разіе іо а Богӣег- 
іо сиЁ а Богдег 
запдрарег, абгазіуе рарег 
іо зап@, іо ртіпа 
пе, согд, ѕігіпе 
сраїкед ѕігіпе 
{о сһаІК а Шпе, {о сбаїК а ѕігіпе 


іо ЁШ мИН рибу, іо зюр 
рибку, ег, һага зіоррег, зрасКіе 


(ѕһееі ої) уепеег 
Ыгсһ уепеег 
Беесһћ уепеег 
Пехмооӣ 
оак уепеег 
аѕһ уепеег 
десогаіоп моой уепеег, есо- 
гайуе уепеег 
іо ое (а ѕһееі ої) уепеег 
{о сиё ой уепеег ѕігірѕ оуегіарѕ 
іо тагК оиї ѕһееіѕ ої уепеег 


АП сопзгисНоп могкѕ знош Бе 
сотріеїед Беїоге рарег һапріпе 
Ѕіагіѕ 


` 
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Наличиики и плиитусы устанав- 
ливают после выполиения обой- 
ных работ 


В этом месте оштукатуренная 
поверхность с повышенной влаж- 
ностью — обои иаклеивать нель- 
зя 


В этом месте выровняйте, пожа- 
луйста, поверхность подмазочной 
пастой 


После высыхания подмазанные 
места шлифуйте шкуркой 


Шкурку вставляйте в колодку, 
так вам будет удобиее рабо- 
тать 


Проклейку клейстером бетонных 
поверхностей следует произво- 
дить меховым валиком 


Проклейка верха стен произ- 
водится предварительно 


Проклейка выполияется с по- 
мощью кисти-ручника 


Это помещение будет оклеивать- 
ся простыми обоями 


Клей наносите на каждый лист 
бумаги 

На оклеенной поверхности не 
должно оставаться пузырей и « 
морщин 


После высыхания макулатуры 
поверхность шлифуйте пемзой 


Пемзу закрепляйте в обойме 


В этом помещении проклейку 
швов проведите повторно 


Под моющиеся обои поверхности 
готовятся более тщательно с 
предварительной проолифкой 


Эти поверхности огрунтуйте без 
шпаклевания 


Промажьте клейстером... 
лучшей наклейки обоев 


для 


11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 
11. РАРЕВ НАМСЕМС 


Саѕіпеѕ апа ѕКігіпр Боаг@$ 
зпоцідй Бе а@4ей айег һе рарег 
Нбапріпо 1$ оуег 


Тһе ріазіег 1$ іоо датр іп 1$ 
р!асе. Үои сап'ї һапе Не маНра- 
рег 


Тһе зигіасе ѕһоша Бе зтооШей 
\НВ а зигіасе ег һеге 


АНег һе зіорред рІасеѕ Вауе 
дгіед го оуег пет мії аБгазуе 
рарег 

Ріасе бе ѕапӣрарег оп а Ыоск. 
Н умій Бе тоге сопуепіепі 


Сопсгеїе ѕигѓасеѕ 5поцій Бе 5ігед 
иѕіпе а г гоПег 


Ма! Тор зігіпе зпошШ@ Бе допе Бе- 
Гоге ће маПрарег із һипе 


Тһе зігіпе ѕһоша Бе допе міїһ а 
етоипӣ Бгиѕћ 


Огаіпагу маПрарег мії! Бе һипе 
іп 15 гоот 


| Арріу раѕіе іо еасії зНееї ої рарег 


Ат роскеіѕ ап@ мгіпкіеѕ ѕһоша 
пої Бе Іей ипдег а рарегей ѕиг- 
Гасе 


АНег ће [пр рарег Ваз дгіед 
ои зтоо #1 ре рарегей зигіасе 
мії а БіосК ої ритісе зіопе 


Нх а ритісе ѕїопе іп а запаїпр 
Моск 


Вереаї Ше зігіпе ої Ше јоіпіѕ іп 
{ће гоот 


Ѕигѓасеѕ іо Бе рарегей мій а 
маѕһаЫе маПрарег ѕһоша Бе 
ргерагей тоге сагеѓшу апа соаї- 
ей мій а агуіпе ой ргіог іо 
Һапеіпе {һе рарег 


Ргіте Шезе ѕигѓасеѕ мііһоиї ѕіор- 
ріпе ет 


Арріу разіе їо... іп огдег іо һап 
{пе рарег БеНег 


` 





с № Ж рТ 


11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 
11. РАРЕК НАМСИМС 


стену полосой ... см по линии 
верха обоев 
углы стеи 


стены у плинтусов 


Эти помещения должны оклеи- 
ваться обоями 


Оклеивайте верхний обрез обоев 
бордюрами 

Необходимо приобрести обои 
этого образца 

Приобретайте вспомогательные 


материалы для подготовки по- 
верхиости под оклейку 


Можио приступать к подготовке 
поверхиости под оклейку обоями 


Эти помещения должиы оклеи- 
ваться влагостойкими обоями 


При подготовке обоев обрезаются 
кромки, обои нарезаются иа по- 
лотиища 


При иаклейке обоев виахлестку 
следует обрезать одну кромку 


При иаклейке обоев встык обре- 
зайте две кромки 


Обои иаклеивают кромкой к све- 
ту 

Произведите очистку поверхнос- 
ти под оклейку обоями 


Очистите верх стен от побелки 


Отштукатурениые поверхиости 
под оклейку обоями шлифуйте 
пемзой 


Дереаянные поверхиости обейте 
картоиом 


Картои предварительно смочите 
водой ғ 

Картои прибивайте обойными 
гвоздями 


Образовавшиеся между дверной 
коробкой и стеной щели оклейте 
тканью-серпянкой 


16-116 
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а ма! ... ст гот ће фор ої ће 
маПрарег 

ће маі] согпегѕ 

Ње ља! аї Ше ѕКігііпе 
Боагӣѕ 


Тћеѕе ргетіѕеѕ 5поцій Бе мара- 
регед 


Ріасе Богӣегѕ аї {Не иррег ейре ої 
Ше маПрарег 


ІРз песеззагу іо реі маПрарег 
ої різ Кіпа 


Се! Че оїпег таіегіаіѕ пеедей 
їо ргераге һе зиг{асез Гог Папр- 
ше маПрарег 


Уои сап 5іагі ргерагіпр ће ѕиг- 
Гасе Гог рарег ћһапеіпр 


Тһеѕе гоотѕ зНоША Бе рарегед 
мі птоізіиге-гезізіапі м аПрарег 


\!аПрарег ейвеѕ аге ігіттей, 
маПрарег із сиї іпіо Ієепріћѕ мһеп 
һе маПрарег іѕ ргерагей Гог 
Напріпє 


Меп һапеіпе маПрарег міїй ап 
оуегіар јоіпі Ше рарег пеейѕ оту 
Бе ігіттей оп опе едве 


М/пеп Наперіпе майрарег міїһ 
аби те јоіпіѕ іће рарег зпоцід 
Бе ігіттед оп Бо едрез 


М аПрарег із һипе міїһ {һе оуег- 
Іар Гасіпе һе Но 


Сіеап һе ѕигѓасе іо Бе рарегей 


Ветоуе ће мНійемазп от е 
{ор ої Ше маѕ 


Со оуег рІаѕіегей ѕигѓасеѕ іо Бе 
рарегей \И1 а ритісе ѕіопе 


Соуег моойеп 5игіасе5 міЇһ а 
ргеззБоаг@ 


\!е{ Ше ргез5боага Беѓоге паііпе 
й 

Маі Ше ргеззБоаг@ м\ИВ соаї 
пайз 


Ѕіск “зегруапКа” оуег һе Ноі- 
Іомѕ Беімееп ће доог ігате апа 
Ње маі] 
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Подготовьте поверхность под 
оклейку моющимися обоями 


Обои наклеиваются с запуском 
за наличники и плиитусы 


Бордюр и фриз наклеивайте 
после окоичания оклейки стен 


Фриз нарезайте на полосы 


При оклейке угла обои не заги- 
байте на другую стену 


Поверхность под оклейку обоями 
плохо подготовлена 


Не допускайте сквозняка при 
высыхании обоев 


Здесь обои надо переклеить 


В этом месте допущены дефекты 
при наклейке обоев 


Полотна расположены наклонно 


Наклейте обои по отвесу 


Переклейте обои с нахлесткой в 
сторону света 


Пузыри разрежьте и в этих мес- 
тах подклейте обои заново 


В этом месте небрежно обрезаны 
кромки обоев 


Линию верхней границы обоев 
отбивайте шнуром 


Первое полотнище приклеивайте 
по отвесу 


Наклейку обоев начинайте от 
стены с окном 


Нахлестку кромок полотнищ ве- 
дите в направлений окна 


После наклейки нескольких по- 
лотнищ производите прирезку 


Обрезку низа обоев производите 
ножом под линейку 


Вертикальность кромки обоев 
проверяйте, пожалуйста, по отве- 
су 


11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 
11. РАРЕВ НАМСІМС 


Ргераге {Не зи {асе ог һапріпе 
маѕһаЫе маНрарег 


Тһе маПрарег ѕһоша Бе һипе 
мій а гип ипдег ће саѕіпеѕ апі 
ЅКкігііпе Боагӣѕ 


Ріасе Богӣегѕ апа їгіегеѕ аНег 
Ше маНрарег һаѕ Бееп һипр 


СШ ће Їгіеге іпіо ѕігірѕ 


\МПеп  рарегіпр согпегѕ  доп'ї 
ехіепӣ ће майрарег їо Не айја- 
сепі маН 


Тһе ѕигѓасе іо Бе рарегеа Наз Бееп 
Байіу ргерагей 


Ауоїй ігацећіѕ мНеп \маНрарег із 
Бетя апед 
Тһе гоот ѕһоша Бе герарегей 


"Реѓесіѕ һауе Бееп Іеі 1һгоцрћ 
мһеп һапріпе {$ маНрарег 


Тће рарег Ваз пої Бееп Нипр уегії- 
саНу 


Напр Не \маНрарег изтя а 
ріштЬ БоБ 


Кећһапр Те рарег міїһ ће оуе ар 
Гастр һе Піећі 


Си Ше рарег оуег ай: роскеіѕ апа 
Бгиѕћ Ме майрарег Баск ќо Не 
маН 


Тһе маПрарег ейреѕ һауе Бееп 
сагеІеѕ51у ігіттей һеге 


Ѕігіке Ше пррег ере юг Не маї!- 
рарег міїһ а спаїкей ѕігіпе 


Напе ће бгѕі 1еп 1 ої \уаПрарег 
изте а ріштЬ Боб 


Ѕіагі папріпр ће рарег {гот Ше 
ма! мії {һе міпдом 


Оуегіар Ше Іепріһѕ ої маПрарег 
іп ће дігесіїоп ої Фе міпдом 


АНег зеуега! Іепеіһѕ һауе Бееп 
Нипе сиё оїї ће охегіарѕ 


Тит Фе ю\ег едре ої {ће млїї- 
рарег “НН а Кпіїе апа а гие 


Тез {һе уегіісаійу ої һе \маН- 
рарег ейреѕ изте а рішті Боб, 
ріеазе 


11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 
11. РАРЕВ НАМСІМС 


Прирезку обоев ножом выпол- . 


ияйте по стальной линейке 


Прикатку обоев выполняйте 
резиновым валиком 


Сырые обои у плинтусов 
подрєзаются дисковым 
ножом 


Для намазки клея на обои 
используйте кисти-макловиць 


Используйте меховые валики 


Особо тщательно обрезайте 
кромки моющихся обоев 


Это обои на тканевой основе? 


Разглаживание полотнищ обоев 
при наклеивании делайте 
щеткой : 


Это щетка для обойных работ? 


Н арезку полотнищ и обрезку 
кромок обоев выполияйте обой- 
иыми ножницами 


Повторяющийся рисунок на 
обоях необходимо подгонять 


Для подгонки рисунка 
длина полотнищ обоев должна 
быть больше 


По длине полотнища обоев 
нарезайте больше высоты 
помещения 


Кромку линкруста обрезайте 
по линейке с помощью 
ножа 


Обои на тканевой основе 
прирезайте через два 
слоя 


Прирезку обоев на ткаиевой 
осиове выполняйте непо- 
средственно на стене 


Обои, подготовленные к 
наклейке, следует 
укладывать на стеллаж 


Рассортируйте, пожалуйста, 
обои по цветам,’ рисунку и от- 
тенкам 


16* 
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Сиї ой ће оуегіарѕ МНН а Кпіѓе 
апа а ѕіееі гше 


Ко! оп ће маНрарег иѕіпе а 
гибБег гойег 


Ме маЙрарег аї Ше ѕКігііпе 
Боагӣѕ ѕћоціа Бе сиё ой міёћ а 
дізк сийег 


Арріу {ће раѕіе іо Ше майрарег 
МИН а раз Бгиѕћ 


Озе иг гоПегѕ 


Зее Шаї ће ейреѕ ої мазнаЫе 
маНрарег аге ігіттей сагеїціїу 


Із #5 а со -Базе майрарег? 


Меп һапріпр маНрарег ѕтооїһћ 
оці ће 8ігір5 мЁН а БгизВ 


Із {15 а рафе БгизН? 


Сиї апа їгіт ће маНрарег 
мії) ѕһеагѕ 


Тһе раНегп оп ће айјасепі 
Іепрёһѕ ої майрарег ѕһоша 
Бе таќсһей ир 


АПом ехіга Іепеіћ оп еасһ 
зігір ої маЙрарег 50 аз іо Бе 
аМе іо таїсп {ће райегп 


Си Іепріћѕ міїн ап ехіга Іепріћ 
айомапсе 


Си оїї {ће ейре ої а ПехіБіе 
рарег Базе Іатіпаїе ИН 
а Кпіїе апа а гише 


Сиї ой {ће оуегіарѕ ої Не 
сіоћ-Баѕе майрарег 

синіпе їбгоцрб һе їмо ѕһееіѕ 
зітийапеоцяіу 


Сиї оїї {ће оуегІарѕ айег те 
сіоїп-Базе майрарег һаѕ 
Бееп ћипе 


У/аНрарег геаду юг Бапріпе 
зпоцій Бе Кері оп гаскѕ 


Ѕогі ће маПрарег ассогӣіпр іо 
соіоиг, раНегпз апа сооиг 
зНа4ез, ріеаѕе 
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Для оклейки данного поме- 
щения этого количества обоев 
недостаточно 


Эти обои замените 


Желательно это помещение 
оклеить обоями более темного 
цвета 


В этом месте рисунок не 
совпадает 


На оклейку этих помещений по- 
надобится ... рулонов обоев 


Сколько в одном рулоне метров? 


Для отделки панелей необхо- 
димы древесные обои 


Встроениая мебель должна 
оклеиваться древесными обоями 
со шпоном декоративных пород 


Обои необходимо хранить 
в сухом помещении 


Развертывать рулоны лин- 
круста при температуре 
ниже 0°С иельзя 


Для подготовки поверхности 
под оклейку обоями на- 
клейте макулатуру 


Линкруст свертывайте в рулоны 


Рулоны линкруста храните 
в вертикальном положении 


Под действием света линкруст 
не должен менять расцветку 


Для этих обоев необходим 
клей с большой прочностью 


Прочность клея недостаточиа 


В этот клейстер добавьте, по- 
жалуйста, клеевого состава 


В этом клее есть 

комки, перетрите его, 
пожалуйста, на краскотерке 
или процедите через сито 


В клей вводите антигнило- 
стные добавки 


Для намазывания обоев 
пользуйтесь установкой для 
нанесения клея на обои 


11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 
її. РАРЕВ НАМСІМС 


Тһіѕ маПрарег 1$ пої епоцећ Гог 
{ће гоот 


Тһіѕ марарег ѕһоша Бе геріасей 


Тһіѕ гоот ѕһоша Бе рарегей міїн 
а ӣагКкег со]оиг 


Тһе раНегп доезп'ї тафсН Неге 


... гоПѕ ої маНрарег аге гедиігей 
іо рарег Ёћеѕе гоотѕ 


Ном 1опр із {5 го! іп тег? 


Моо рир майрарег із пеедей 
іо десогаїе Ше рапеіѕ 


Вий-т іигпійцге ѕһоша Бе 
рарегед мії моод риір рарег 
ітНайпе а десогайуєе уепеег 


Майрарег ѕһоша Бе ѕіогей 
іп агу ргетіѕеѕ 


Үои саппої ипгої! Нехібіе рарег- 
Базе 1атта аі іетрегаїцге5 
Беом 0°С 


Іп огдег ќо ргераге ће зигіасе Гог 
Напеїпе рарег, раѕіе іпіпе 
рарег опіо Ше зигіасе 


Кой Нехібіе рарег-Базе Іатіпаѓе 


ЗёасК гоііз ої Йехібіє рарег- 
Базе Іатіпаїе уегйсаНу 


Еіехібіе рарег-Базе Іатіпаїе 
ѕһоша пої сһапре соіоиг 
оп ехроѕиге іо Пр 


Неауу-ӣиіу раз 1$ гедиігей 
{о Папр {115 маПрарег 


Тһе раз із пої эгопр епоцећ 


Ааа ап айһеѕіуе сотроипа 
{о Ше раз, ріеаѕе 


Треге аге с105 іп Ше раз, 
раѕѕ ій іћгоцећ а тій ог 
зігаїп її, ріеаѕе 


Ада а пасе іо ће разіе 


Іп огдег Ю арріу раз іо Ше 
майрарег изе а разіїпр тасһіпе 





11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 
н.РАРЕВ НАМСІМС 


Заправьте конец полот- 
иища установки для нанесения 
клея под откидной валик 


Протяиите полотнище на 
длину около одного метра 


Намазаиную часть полотнища 
складывайте пополам клеем 
вовнутрь 


Протягивайте через валик 
вторую часть полотнища 


Складывайте пополам вто- 
рую часть полотнища 


Отрывайте сложенное полот- 
нище по линии перфорации 


Производите проверку 
вертикальности угла 


Полотнища приклеивайте 
после того, как они пропита- 
ются клеем 


Кромкн обоев промазывайте 
особенно тщательно 


Полотнища линкруста на 
бумажной основе следует раз- 
мочить в горячей воде 


Линкруст во влажном состоя- 
иии выдерживается в 
течение нескольких часов 


Рулоны линкруста раскатай- 

те лицевой стороной вверх 
После вылеживания лин- 

круст нарезается на полотнища 


Готовые полотнища складывай- 
те лицевой поверхностью вниз 


Обозиачьте на каждом полот- 
нище последовательность 
его наклейки 


При раскрое обоев учнтывайте 
характер и размер рисунка 


Разравнивание полотнищ не 
производите движением поперек 


Излишкн клея при наклеивании 
вытесняйте и снимайте шпателем 


Промойте стык от клея 
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Вее! {һе епӣ ої майрарег ип4ег 
{ће дгор гоПег ої Ше 
раѕіпе тасһіпе 


Рші а ѕігір ої абоці 1 теег 
іћгоцећ һе разіїпр тасһіпе 


ЕБо!4 Ме разіей рагі ої {ће зігір 
іпіо Ше сепіге 


Ри| Ше ѕесопа рагі ої ће ѕігір 
+һгоцећ {Пе разіїпр тасһіпе 


Бо! Ме ѕесопӣ раѕіей рагі ої 
{ће ѕігір іпіо {ће сепіге . 


Теаг {пе зігір оїї аюпр Не 
ре{огайоп 


Сһеск ће уегіїса! роз оп ої ће 
апое 


Напр ће майрарег ѕігірѕ аНег 
Шеу һауе зоаКей ир {һе раѕіе 


«5ргеай {Не раѕіе сагеїиіу оуег 


{Пе ейреѕ ої майрарег 


Еіехібіе рарег-Базе Іатіпаќе 
зпецід Бе ѕоакей іп Бої маїег 


Еіехібіе рарег-Баѕе Іатіпаїе 
ѕһоша Бе Кері меї юг 
зеуега! Поцг5 


ОпгоЙ НехЫе рарег-Базе Іаті- 
па мИВ е Їасе зійде ирмагӣѕ 
АНег ће Нехібіе рарег-Базе 
1аттае НаНеп$ ії 1$ 

сиё іпіо 8ігір5 


Ріасе ће геайу ѕігірѕ Їасе 
зійде домп\аг4$ 


Магк Фе ѕігірѕ іо 5Пом Ше 
ѕедиепсе іп мһісһ Шеу 
аге іо Бе ћһипе 


Меп си пе майрарег аНом 
ог ће дезірп апа зе 
ої ће раНегп 


Зтоо# бе майрарег могкіпе 
Нот Ше сепіге едремага 


ВгизН оці ехсеѕѕ разіе апі 
гетоуе їй \НН а Бгоаа Кпіїе 


У/азн һе Бий јоіпі іо гетоуе 
һе разе 


12. СТЕКОЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 


брусок шлифовальный 


вакуум-присоска 
установить ~у 


вставка стекла 


~ на замазке 
^> на постельной замазке 
~ насухо 


на штапиках 
на эластичных проклад- 
ках 
герметик 
заполнить ^—ом 
приготовить — 
уложить ~ 
зажим клиновый 
закрепить клиновым зажимом 


закрепление стекла 
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гу кляммерами 
— шпильками 
~~ штапиками - 


замазк/а 


железосуриковая ~ 
масляная ~ с белилами 
меловая ~ 
пластичная ~ 
постельная — 
свинцовосуриковая — 
стекольная ~ 
валик —иИ 
$ валик ~и на внешней сто- 
роне остекления 
затвердевание —и 


отслаивание —и 
подогрев —и 
загладить —у 
использовать —у 
наносить ~у 
наносить ~~у вручную 
наносить ~~у шприцем 


12. СІА7ІМа 


ћопе, һопіпе 5йїскК 


уасиит зисНоп сир 

{о ріасе а уасиит зисНоп сир 
ріагіпе, зеН тр р1азз, ИНтр 
Е1а5$, шзфаШте р1аѕѕ 

іасе риНу ріагіпр 

Беа рибу ріагіпе 

агу ріагіпе, риїуіеѕѕ вать, 

раїепі ріагіпе 

Беаа ріагіпе 

разКеї ріагіпе 


зеаіапі, зеайпр сотроип@ 
іо НИ ир мії а ѕеаіапї 
{о ргераге а ѕеаіапі 
{о расе а 5еаіапі 
медре 
іо медре 
21аз5$ ііхіпе, Поїдіпе ої ріаз5 іп 
розійоп 
Б1а55 Ихтр Бу #пр1ез 
01а55 Ихтр Бу зргірз 
ріаѕѕ Їїхіпр Бу Беайѕ 
сетепі, риНу, разе, ріагіпр 
сотроипа 
топ рибу 
мһіќе-Ііеаа рибу 
\ВИтр рибу 
ріазіїс рибку 
Бей рибу, беддіпр рибу 
гей-Іеаа рибу 
ріагіпе рийу 
Беаа 
Ғасе рибу, ігопі рибу 


рийу зоНа@саНоп, рибу ѕеі- 
йпе 
рибу рееїїпе 
рибу Пеайпе, риЙу зоНепіпр 
іо зтооЁ оїї рибку мійп а Кпіїе 
іо изе риНу 
іо арріу рибу 
іо арріу рийу Бу Вапа 
іо арріу рибу Бу а ргеѕѕиге 
Бип 





12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. СБАДІМС 


приготовить ^~у 
приготовить ^~у в мешалке 


приготовить -—у вручную 
растереть —у 
запассовщик 
- импост 
карта раскроя 
подготовить карту раскроя 


применять карту раскроя 


клещи 
кляммер/а (металлическая) 
крепление —ой 
нарезать —у 
пригибать —у 


коитейнер для стекла 
загрузить ~ 


кромка скошеиная несимметрич- 
ная 


кромка скошенная симметричная 
кусачки 


линейка 
универсальная — 
— для стекольных работ 


мастерская для остекления 


мешалка для прнготовления 
замазки 


нож (для остекления) 
стальиой — 
— для очистки оконных 
фальцев 
заточить г» 
обойма металлическая 


остекление 
внутреннее — 
двойное — 
многослойное — 
наружное — 
— без замазки 


— внахлестку 

— внутренних перегородок и 
фрамуг 

— переплетов 
^— дверных переплетов 


~ оконных переплетов 
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іо ргераге риНу 
іо ргераге риЙу іп а рийу 
тії! 
{о ргераге рийу Бу Папа 
іо тії! рийу 
иррег 5ігір іпѕегіе 
ітрозі : 
1осайоп апа ЫапК ѕрасіпе тар 
іо ргераге а 1юсаНоп апі 
ЬіапК ѕрасіпе тар 
іо иѕе а Іосайоп апа Ыапк 
зрасіпр тар 
Е1азз ріїег5 
сіеаї, ріагіпе сіір, йпріе 
Нхше иѕіпе а р1агіпо сіір 
іо си оЁ а ріагіпе сіір 
іо ћоіа домп а ріагіпр сіір 


Е1а55 сопіаїпег 
{о Іоаӣ а 61а55 сопіаїпег 


Беуеі 


сһатѓег 
пірріпе рйегз 
гше 


тиібригрозе гше 
Б1агіег'ѕ гше 


ріаліег'я могкѕһор, синіпЕ Бау 
рибу тій 


рибку Кпіїе, ріагіпр Кпіїе 
зїееї ріагіпе КпИе 
Һаскіпе Кпіїе 


іо ѕһагреп а рибку Кпіїе 
теїа! саѕіпе 
ріагіпе 

іпіегпаї ріагіпр 

доцбіе ріагіпр 

тире Паше 

оцізіде ріагіпр 

раїепі ріагіпр, риіїу1еѕѕ ріа?- 

те 

Іарредй в1агше 

іпіегпаі ріагіпе 


зеНтр ріаз5 іп саѕетепіѕ 
ѕеНіпе р1аѕѕ іп оог сазе- 
тепіє 
зеніпе р1а55 іп міпдом саѕе- 
тепіѕ, зеніпр ріаз55 іп 
зазй  - 
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— фонарей 
— шедового покрытия 
отвертка й 


переплет 
алюминиевый — 
деревянный ~ 
железобетонный ~ 
металлический г» 
пластмассовый ~ 
стальной ~ 

пила дисковая алмазиая 


пистолет для забивки шпилек 
механический г» 
пневматический г» 
зарядить ~ 


пластин/а , 
амортизирующая ~ 
установить ~~у 
плоскогубцы 
прокладк/а 
герметизирующая ~ 
поддерживающая ~ 
прерывистая — 
профильная ~ 
прямоугольная ~ 
уплотняющая — 
эластичная — 
— из войлока 
— из пластмассы 
— из резииы 
— из резины губчатой 
— из резины морозостойкой 
— из резины техиической 


иаклеить —у 
нарезать —у 
подготовить —у 
соедииить концы "й 
установить ~у 

профиль 

работы стекольные 

рам/а 
алюминиевая — 
дверная — 
деревяиная — 
металлическая ~ 
оконная ~ 
стальная ~ 
остеклить —у 

раскрой стекла (резка) 
— по линейке 


12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. СЕА21МС 


зеНте 21а5$ іп ѕКкуіећіѕ 
погЁћ-ірћі ріагіпе 
зсгем апуег 


сазетепі, зазН 
аштинит зазН 
моодеп зазН 
геіпіогсед сопсгеїе сазетепі 
тефа! ѕаѕһ 
ріаѕіїс зазН 
зфее] зазН 
Фатоп@ зам, діатопа-5 іп 
\Пее! 
Б1агіпр зрир бип 
тапиаї ріагіпе ѕргір рип 
рпеитайс ріагіпр ѕргір рип 
{о 1юа@ а р1агіпе зрир рип 
ріаїе 
ѕћосКк-абѕогђіпе ріаїе 
{о расе а рае 


Паї-поѕей рНегз 


разкеї 

ѕеаііпе разкеї, Негтейс разкеї 

ѕиррогіпе разКеї 

іпіегтійепі разКеї 

ѕһарей разкеї 

гесіапршаг разкеї 

(зеаїїпр) разКеї 

е]азНс раѕКеі 

їе разкеї 

ріазіїс разкеї 

гиббег разкеї, гиђБег раскіпе 
сеїїціаг гибБег разкеї 
соід-гезізіапі гибБег разкеї 
репегаї-ригрозе гибБег 
сазкеї 

{о раз а разкеї 

іо сиё ой а разкеї 

{о ргераге а разкеї 

{о јоіп разКе{ епӣѕ 

іо ріасе а раѕкеі 


зесйоп, зНаре 
Б1агіпр (могК) 


їгате 
аштіпішт Нате 
доог сазіпе, оог ігате 
уоодеп {тате 
теёа! ігате 
зазН міпдом Ёгате 
зе! ігате 
{о зеЁ 21а5$ іп а Нате 


51а5$ сиййпр 
21а5$ сиНшр їо а гше 





12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. СІА21МС 


— по чертежу 
— по шаблону 
ВЫПОЛИИТЬ — 
выполнить 7» стеклорезом 


выполнить ^ злектростекло- 
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Б1аѕ5 сиїйпе іо а дгаміпр 
21аз5з сиНшр іо іетріаїе5 
{іо сиї р1а5$ 

іо сш 2125$ “НН а ріаѕѕ 

сиНег 

іо сиё ріаз5 МНН ап еіесігіс 


резом · ріаз5 синіег 
рейсшина Т-здиаге 
ролик режущий (стеклореза) сита мНее! 
сжим сіатріпє Фемісе 


скоба (см. 12. кляммера) 

скобка (см. 12. кляммера) 

стамеска 

створка (окиа) 

стекл/о (см. І.) 

_ армированное — 
архитектурно-строительное ~ 


безосколочное — 
витринное — 


витринное неполирован- 
ное ~ 
витринное полированное — 
— толщиной ... ММ 
вставка ~а 


заготовка ~~а 
закрепление ~а 


зачистка острых кромок ~а 


извлечение —а 
измерение ~а 
надрез ~а 
нарезка ~а 
отламывание —а 
перевозка ~а 
переноска —а 
разметка —а 
раскрой —а 
вставить — 


закрепить г» 


нарезать — 

обмазать ~ 

обрезать — 

отломать ~ - 
подавать ~ на рабочее 
место 


сһіѕе! 
саѕетепі 


21а$3 
міге 21азз, агтоигей ріа85 
агсННес ига] ріаз5, сопѕігис- 
боп р1аѕ5, зігисіига! рІаз5, 
Ьийдіпе 01а55 
поп-ѕрііпѓегіпе ріазє5, ѕаѓеіу 
61а55 
рІаѓе р1а55, ехіга-Ёһіск ѕһееі 
61а55, ѕһом-үіпйом ріаз5 

ипройзНей ріаїе ріаз5 


роііѕһеа ріаїе ріаѕѕ 

.. тт іск ріаз5 
зеЁ те р1а55, пр р1аѕ, 
іпзіаййпр ріаѕѕ, Нате 
сиНіпе 21азз іп айуапсе 
ріазз Їїхіпе, һо!діпр ріаз5 іп 
розійоп й 
ігіттіпр ої ѕһагр ейреѕ ої 
ріаз5 
гетоуаі ої ріа55 
теази тр ріа55 
21а5$ поїсћіпр 
ріаз5 сиїйпр 
ргеаКіпе оїї 61а55 
ігапзрогіайоп ої ріаз5 
тоуетепі ої ріа55 
тагКіпр-оці ої ріаѕѕ 
райегп сиййпр ої ріа55 
{о ѕеї ріазз, о іпзіаїй! ріаз5, 
іо їй ріаз5, іо ріаге 
іо йіх ріаз5, іо НОЯ ріаѕѕ іп 
розійоп 
{о сиї ріаз5 
іо арріу рибу іо р1аѕѕ 
іо сиё оїї е1аѕѕ 

- Ю БгеаК оїї 21а$$ 
їо Бгіпе ріаз5 іо ће јоБ 
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разметить — 
раскроить — 
уложить — в фальцы 
установить — 


стеклоблок (см. /.) 


стеклобой 
стеклопакет 


квадратный — 
клееный — 
прямоугольный ~ 
сварной ~ 
угловой ~ 
закрепить г» 
монтировать г» 


набрать ~ 
установить ~ 


стеклопрофилит 
армированный — 
бесцветный — 
коробчатый ~ 
ребристый ~ 
цветной ~ 
швеллерный г» 
заполнение проемов —ом 


моитаж ~а 
паз ~а 
резка ~а 
торец ~а 
уплотнение ~а 
установка ~а 
фиксация ~а 
закрепить г» 
монтировать ~ 
нарезать ~ 
ПОДГОТОВИТЬ — 
установить — 
фиксировать ~ 
стеклорез 
алмазный — 


роликовый — 
стекольщик 
стержень арматурный 
стол раскроечный 
уплотнитель резиновый 


12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. ТАЯМС 


іо тагК оці рїаѕѕ 

іо сш ріаз5 іо райегп 

10 зеї р1аѕѕ іп а гебаїе 
іо зеЁ 01а55, іо ЇЇ рЇаз5, іо 
іп5а11 ріаз5 


рийдіпе ріа55 ѕіопе, 61а55 Ыоск, 
ріаз5 Бгіск 


Ьгокеп 01а55 


тиїйріе ріаз5 ипії, іпзціаїїпр 
Б1аѕѕ ипії, дошбіе ріагіпр, 
ЧоцЫе р1аѕѕ (рапе), 
доцбіе-ріагіпе міпдом 
здиаге шШ ре р1а55 ипії 
рїиед тиніріе ріаз88 ипії 
гесіаприїаг тире ріаз5 ипії 
меїдед тиНіріе ріаз5 ипії 
апріе шШ Ире віаз5 ипі! 
іо йіх а тир р1аз$ ипії 
{о аззетЫе а тир ріаз5 
ипії А 
{о таке ир а тиїйріе р1аѕ5 ипії 
{о іпзіаї! а шш@рЕ Бїаѕѕ ипії 


Ѕігисіџгаі 21азз (ѕһареѕ) 
агтоигей ѕігисіцга! 21а$$ 
соо {езз ѕігисіџга! ріа85 
Бох зігисіига! ріаз5 
гіббеа зігисіига! ріав5 
соіоцгей 58ігисіигаї р1аѕѕ 
спаппе! зігисійка! ріаз5 
йШіпе орепіпеѕ мії ѕігисіџгаі 
ріаз5 
егесіїоп ої зігисіига! 21а$$ 
5тооуе іп зігисійга! ›21а55 
сиїнпе зігисіигаї ріа85 
епі ої зігисіигаї р1аѕѕ 
5ігисіцга! ріаз5 сотрасіїоп 
егесіїоп ої 5ігисіигаї р1аѕѕ 
бхіпе ої зігисішга! ріаз5 
іо Их зігисійга! ріаз5 
іо егесі 8ігисіигаї 21аз$ 
їо сиї ѕігисіџгаі ріаз5 
іо ргераге ѕігисіџга! р1аѕѕ 
10 егесі 5ігисіига! ріаз5 
іо Нх зігисішга! 21а$$ 

21а5$ сиНег 
Еаег’з Фіатопа, ріаз5 
діатопа 
є1аз5-сиїйпе мПее] 


єЇазіег 

геіпѓогсіпр Баг, геіпіогсетепі Баг 
(мог) Бепсћ 

гиББег разкеї 








Г 
} 
і 


12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. СБАДІКС 


фальц 
грань —а А 
промазка —а замазкой 
— переплета 
ОЧИСТИТЬ — 
подрезать ~ 
промазать — 
проолифить — 


просушить ~ 
фаск/а (стекла) 

снятие —и 

снимать —у 
фацет 

ДВОЙНОЙ — 

КЛИИОВИДНЫЙ ~У 

конический ~ 

поперечный — 

скошенный 7» 

средний ~ 

фасонный ~ 

— с утолщенной кромкой 
фацетирование (стеклоизделий) 
фиксатор 
шаблон 


шнур замковый резиновый 


запассовка замкового резино- 


вого шнура 
запассовать — 
шпатель 
шпильк/а 
проволочная — 
забивать —у 
заготовить —у 


шприц 
штапик 


деревянный — 
коробчатый г» 
металлический — 
— с калевкой 
грань ~а 
крепление ~а 
нарезать ~ 
подогнать ~ 
уложить ~ 


электростеклорез 
ящик стекольщика 


Это помещение необходимо 
остеклить 
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ріагіпе гераїе, гебаїе 


зіде ої а гебаїе 

арріуїпр риНу їо а геђаќе 
гераїе ої ріагіпе 

{о сіеап а гераїе 

іо їігіт а гераїе 

іо арріу рибу Ю а геђаіе 

іо соуег а гебаїе міїп ‘агуте 
ой 

іо агу а гераїе 


спатіег, Беуеі 


спатіегіпе 
іо спатіег 


Бемеї, Їасеї 


доцЫе Беуеі 

фарег Беуеї 

тіге Беуеї 

сгоѕѕ Беуе! 

дітіпізніпр Беуеї 

зфер Беуеі 

Ѕһареа Беуеї 

Беадей Беуе! 
БеуеШпр, Беуеї-сційіпе 
Йхіпр деуісе 
іетріаїе 


тіррег зігір 
іпѕегііпе а г2іррег зігір 


{іо іпѕегі а гіррег ѕігір 
риНу Кпіїе 
о1ағіпр ѕргір 

міге ріагіпр зргіє 

іо апуе іп а зргіє 

іо сш а зргіє 


ргеззиге рип 
Ьеад, єїагіпе Беадй, ріагіпр ИНеф, 
21а55 ѕіор 
моойеп Беа@ 
Бох Беаа 
теѓа! Беаа 
єіагіпе тоШате 
зіде ої а Беаа 
йхіпе а Беаа 
іо сиі а Беаа 
іо могК а Беа@ іпіо ріасе 
іо ріасе а Беа@ 


еіесігіс ріаз5 сиНег 
ріазз Но!4ег 


№5 песеѕѕагу {іо ріаге ће гоот 
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Для выполнения стекольных ра- 
бот нужны стекольщики 


Когда приступите к остеклению? 


Необходимо доставить замазку 
на рабочее место 


Замазку изготавливайте 
иа стройплощадке 


Для наружного остекления при- 
готовьте замазку на железном су- 
рике 


Для остекления металлических 
переплетов применяйте замазку 
на свиицовом сурике 


Какое количество замазки 
закуплено? 


Ваша фирма имеет мешалку для 
приготовлеиия замазки? 


Стекольную замазку делайте 
пластичной 


Эта замазка недостаточно пла- 
стичная 


Замазка должна плотно запол- 
нять промежутки между стеклом 
и фальцами переплетов 


Замазка не должна отслаиваться 
от стекла и переплета 


Замазка должна иметь сцепление 
со стеклом и переплетом 


Замазку наносят при помощи но- 
жа, стамески или шприца 


Замазка должна заглаживаться 


Замазка не должна прилипать к 
ииструменту 


Замазка должна затвердевать на 
протяжении 15 суток 


После отвердения на замазке не 
должно быть трещин 


Для резки стекла фирме необхо- 
димо приобрести алмазные 
стеклорезы 

Мы не сможем вести остекление 
пока не будут доставлены алмаз- 
ные дисковые пилы 


12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. САМО 


Уои пеед #а2егз іо до ће рїаг. 
ше 


М/пеп мі уои Бе зіагіїпж Ње 
ріагіпр? 


Рийу тизі Бе Бгоцећі ќо ће јоЬ 


Маке ир ће рину аї ће сопѕігис- 
боп зЦе 


Бог оиійоог ріагіпе ргераге топ 
рибу 


зе гей-Іеай рибку юг ріагіпе 
зіееї зазН 


Ном тисН риЙу паз Бееп Боцећі? 
Наз уошг Игт рої а рийу тії 
Ргераге ріазіїс ріагіег'є рийу 
Тһе рибу 15172 ріазіїс епоцећ 


Тһе риНу ѕһоша беніу ВИ Че 
Барѕ БеЁмееп іһе рїаѕѕ апа ће 
Б1ағіпо гебаќе 


Рибу ѕћоша пої рее! ой тот ће 
єЇаз5 апа ће ѕаѕһ 


Рибу тиѕі зіїск іо ће 21а$$ апа 
{ће зазН 


Рийу ѕһоша Бе аррііей міїїһ а 
рийу Кпіїе, а моой сЫзе[ ог а 
ргеззиге рип 


Риу ѕһоша Бе ѕтооіһей ой 
Рибу ѕһоша пої ѕіск іо іооіє 


Рибу пеейѕ і5 Чауз іо Нагдеп 


Тһеге ѕһоша Бе по сгаскѕ оп ће 
риНу зигіасе аНег іі һагӣепѕ 


Тһе Нгт ѕһоша реі діатопі 
Б1аѕѕ синіег5 іп огдег {0 сиї рїаѕѕ 


Ме моп'ї Бе аЫе їо до Ше біагіпе 
ипій! ће діатопа 415К за\мз Науе 
Бееп деііуегей 



















42. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
2. СІА7ІМС 


В роликовых стеклорезах затупи- 
лись режущие ролики 


Необходимо заточить режущие 
ролики 


„На строительной площадке 
имеются электростеклорезы? 


Электростеклорез установите на 
стол 

І. Электростеклорезом можно 
резать стекло любой толщины, 

| однако для работы с ним требует- 
ся опытный стекольщик 


Дайте указание установить рас- 
| кроечиый стол как можио ближе 
Ёк месту, где ведется остекление 


» Высота переносных’ столиков 
» должна быть равна высоте подо- 
конника 


Б. Какой приобрели мел? 
Мел имеется только кусковой 


Кусковой мел пропустите через 
мелотерку 


Раскрой витрииного стекла про- 
изводите вблизи от места 
остекления 


Для перемещения больших сте- 
кол нужны вакуум-присосы 


Раскрой стекла производите по 
картам раскроя 


Разметку и раскрой стекла произ- 
водите на столе 

Ведите раскрой на столе-верста- 
ке с применением мерной линейки 
и рейсшины 


Стекло обрезайте по линейке 


Полотна небольших размеров об- 
резайте по шаблону 


Это размеры для шаблона 
Размер шаблона должен быть 
меньше проектного на отступле- 
иие лииии разреза 


В месте, где проходит разрез, 
стекло должно быть чистым и су- 
хим 
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Тһе 2125$ синіїпр мПесіз аге Бішпї 


Тһе сиНте мбееі5 ѕһоша Бе 
ѕһагрепей 


Ате еіесігіс віа85 сиНегз ауаЙаВ- 
Іс аї Ше сопзігисіїоп Не? 


Зе{ ир Ше еіесігіс ріаз5 сиег оп 
ће єЇазіег'5 могкБепсћ 


Ап еіесігіс ріаз5 сийег сап сё 
21255 ої апу {ћіскпеѕѕ; Помеуег 
опіу а $=КШеа ріагіег сап 
орегаїе її 


Сіуе іпзігисіїоп5 іо ріасе Ше 
ріаліег'я могКБепсі аз сіоѕе іо ће 
ріагіпе зіїе аз роѕѕіЫе 


МоуаЫе Бепсһеѕ зноШ@ Бе аї пе 
һеірћі ої ће міпдом 5111 


\М/ПаЕ сһаік һауе уои рої? 
Опіу іштр спа {5 ауа|а 


Раѕѕ Ше штр спаїк іһгоцећ ће 
тії! 

Сиї Ше ріаќе ріа55 пеаг Ше р1а2- 
іпр ѕіїе 


Іп ог4ег іо тоуе Бір ѕһееіѕ заїеіу 
р1аѕѕ могкегз ѕһоша Науе 
уасицт зисіїоп сирѕ 


Сиё Ше 2125$ иѕіпе {ће Іосайіоп 
апа БіапК зрасіпе тарз 


МагК оці апа сиё ріаз5 оп ће 
ріаліег'я могкбепсћ 

Сиё ће р1аѕѕ оп Ме могКБепсћ 
иѕіпр а ріатіег'є гше апа а Т- 
ѕдиаге 


Сиё Ше 2125$ иѕіпр а гше 


Сш зтай 61а ѕһееіѕ иѕіпе їет- 
ріаѓеѕ 


Тһеѕе аге Не іетріаїе йітепѕіопѕ 
Тһе іетріаїе зіге ѕһоша Бе эта]- 
1ег #һап е Яеѕірп опе Бу Ше 
зрасе Беїмееп ће іетріаїе апі 
ће синйпе Іїпе 


_ ТНе ѕигѓасе аїопе ће сийіпе Нпе 


зношШ Бе сіеап апа гу 
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Алмазный стеклорез следует 
держать вертикально 


Надрезанное стекло ломайте ру- 
ками о край верстака 


Узкие кромки стекла отламывай- 
те стеклорезом 


Фальцы перед остеклением сле- 
дует проолифить и просушить 


В деревяиные переплеты стекло 
вставляйте на замазке 


В этом месте стекло закрепляйте 
шпильками 


Стекло обмазывайте по кон- 
туру 


Замазку наносите на стекло по 
стороне, прислоняющейся к пере- 
плету 


Стекло вставляйте, пожалуйста, 
в фальц 


Закрепили стекло шпильками? 


Фальцы заполняйте замазкой 


Шпильки забиваются пистолетом 
или стамеской 


Наложенную замазку приглажи- 
вайте ножом ровио, до блеска 


Наносите постельную замазку на 
фальць перед тем, как вставлять 
туда стекла 


Крепите стекла штапиками на за- 
мазке 


Перед остеклением проверяйте 
тщательность пригонки штапи- 
ков 


Укладьвайте штапик и крепите 
его шурупами или проволочньми 
шпильками 


Наружные грани штапиков 
должны совпадать с внешней 
гранью фальца 

Остекление несъемиых переплетов 
следует производить после их ус- 
тановки 


Переплет снимите с петель 


12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. СТААМС 


А діатопа сиНег ѕћоша Бе һеіа 
аі гісһі-апе1еѕ іо һе зигіасе 


Вгеак е сиі рїаѕзѕ Бу Һапӣ 
араіпѕі Ше могкбепсһ ейре 


Вгеак оїї паггом 01а55 ейееѕ мин 
а ©1а55 сийег 


Сіагіпе гераѓеѕ ѕһоша Бе соаїеа 
УИ агуіпе ой апа агіеа Беѓоге 
ріагіпе 

Зеё р1аѕѕ іп моойеп зазНез оп а 
риНу Бей 

Зесиге {һе ріаз5 т {15 ріасе мин 
5ргісѕ 

Арріу рибу аі агоипӣ ће р1аѕѕ 


Арріу рибу іо ће ѕійе ої Ше 
Б1аѕ5 іп сопіасі мИН Ше зазН 


Іпзіай пе ріаз5 іп Че геБае, 
ріеаѕе 


Науе уои хей Ње ріаѕѕ міїНн 
Бато ѕргіѕ? 


БИ (ће геБаёез міїһ риу 


Ѕргірѕ аге дгіуеп іп цѕіпр а рип 
ог а мооай сНізеї 

Ѕтооіћ оїї Ше арріїед рибу мИН 
а рибу Кпіїе 


Арріу Бей рибу іо Ше гераїе 
Беѓоге іпѕіаіпе ће 61а55 


Еіх ріає5 міїһ Беайѕ Беддей т 
рибку 5 

Сһеск һом ИрНИу Ше Беадз бі! 
Беѓоге ріагіпе 


Ріасе ће Беа@ апа іх іі міїн 
эсгем$ ог міге зргір5 


Тһе оцівзіде ейсеѕ ої Беайѕ ѕћһоціа 
йпе ир УИЁ һе ошег едре-оЁ ће 
гераїе 

А зіайопагу зазН ѕһҺоша Бе 
віагед аНег Ше зазН һаѕ Бееп ѕеї 


пр 
Опріпое Ше ѕаѕћ 





12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. ОТАМС 


При температуре ниже + 15° С 
следует подогревать замазку 


В металлических переплетах 
стекла закрепляются металли- 
ческими кляммерами 


Стекло в переплетах фонарей 
ставьте внахлестку 


Верхнее стекло должно перекры- 
вать нижнее на несколько санти- 
метров 


Между листами стекол ставьте . 
металлические кляммеры 


Перед укладкой стекла кляммеры 
отгибайте в перпендикулярное 
положение 


Укладывайте стекло на постель 
из замазки 


Кляммеры пригибайте к стеклу и 
скрывайте их в верхнем слое за- 
мазки 


Стекла в железобетоиных пере- 
плетах укрепляйте штапиками на 
виитах 


По всему периметру стекла сни- 
мите фаску иаждачным камнем 


В итринное стекЛо`устанавливает- 
ся на резиновых прокладках 


Штапики устаиавливайте иа 
предварительно промазанные за- 
мазкой фальцы 


Стекольньм ножом очищайте и 
промазьвайте фальць 


Стекло надламьвайте клещами 


Перевезите стекло к месту уста- 
новки 


Сколько переплетов остекл или? 


В конструкциях с применениєм 
профильного стекла стыковку 
стекол с металлом ие допускайте 


На торцы стеклопрофилита уста- 
навливайте эластичные уплот- 
няющие прокладки 


Торцы коробчатого и швеллерно- 
го профилита плотно закрывайте 
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Аі {етрегаигез Беіом 15° С 
Ше риНу ѕһоша Бе һеаіеа 


Іп ѕіееі ѕаѕһеѕ іһе ріаѕѕ 15 Нхе@ 
мії ѕќееІ сіірѕ 


М/пеп єЇагіпе ѕКуіірћһіѕ, оуегіар 
{һе ріаѕѕ 


Тһе юр Ріа55 ѕһоша оуегіар е 
01а55 Беіом Бу зеуега! ст 


Зе 5іееї сИрз Беімееп Не ѕһееіѕ 
ої ріаз5 


Веѓоге зе тр єЇа55 фигп {ће сіїр5 
уегіїсайу ирмагӣѕ 


Вед {Не 61а55 оп риНу 


Вепа Ше сіірѕ до\мп іо Ше ріаз5 
апа Биггу {Лет іп Фе риНу 


Зесиге 51аз$ іп геіпіогсед соп- 
сгеїе ігате5 міїп зсгемей Беайѕ 


СВатіег ће ріаз5 аї! агошпд мин 
а Бопіпр 5йсК 


Ріаїе 61а5ѕ ѕһоша Бе ѕеі оп 
гибБег раѕкеіѕ 


Ѕеі {Не Беайѕ оп геђаѓеѕ соаїей 
мій рийу 


Сіеап апа соаї {Не гебаїе5 міїн 
а рийу Кпіїе 


Вгеак оѓ? {ће ріаз5 \ИЁ р1аѕѕ рНегз 
Моуе Ше р1аѕѕ іо ће ріагіпр 5іїе 


Ном тапу міпӣӢомѕ һауе уои 
ріагед? 


Ауоід сопіасі Беїмееп 21а$5 апа 
теїаї іп ѕігисіцга! ріаз5 
сопѕігисіопѕ 


Ріасе еЇаѕіс баѕКкеіѕ оп іће еп@5 
ої ѕігисіцгаі 21аз$ еіетепіѕ 


Сіоѕе Ше епаз ої Бох апа спаппеї 
єїаз5 ѕһареѕ епі 
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Не допускайте попадания пыли 
во внутреннее пространство 
стеклопрофилита 


Заполнение проемов производите 
из отдельных элементов стекло- 
профилита 


Здесь по проекту должен быть ис- 
пользован светопрозрачный 
стеклопрофилит 


Последовательио устаиавливайте 
элементы стеклопрофилита 


После установки каждых пяти 
штук производите уплотнение 


После каждого уплотиения 
делайте фиксацию стеклопрофи- 
лита 


Фиксируйте стеклопрофилнт 
планкой 


Пазы между крайними элемен- 
тами и обрамляющей рамой за- 
полняйте герметиком 


Швы между элементами стекло- 
профилита заполняйте мастикой 


Устройство стыков между 
элемеитами выполняйте по 
проекту 


Этот стык плохо заделан 
Готовьте отдельные элементы к 
монтажу 


Нарезайте и подбирайте элемен- 
ты стеклопрофилита по длиие 


Очищайте стеклопрофилит с 
виутренней и иаружной стороны 


Наклеивайте герметизирующие 
полосы на ребра элементов 
стеклопрофилита 


Стеклопрофилит уложите в кас- 
сеты для транспортировки 


Нарежьте стеклопрофилит 
согласно данным размерам 


При резке пилой стеклопрофили- 
та делайте надрез на глубину 1/3 
толщииы стенки 


Надрез стеклопрофилита делайте 
с двух сторон 


12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. СА21МС 


Кеер е іпѕійеѕ ої ѕігисіџгаі 
21азз ѕһареѕ ее Нот из 


ЕШ Ше орепіпр5 мійп 8ігисіига! 
ріаз5 еіетепіє 


Тһе ргојесі герогі ѕресійеѕ паї 
Ше орепіпрѕ Бе ИИей мИН ігапѕ- 
Іисепі ѕЁгисіџгаі ріа55 


Зеї ѕігисіџгаі ріаз5 еіетепіѕ іп 
ріасе іп ѕігісі ѕиссеѕѕіоп 


Айег уои һауе ш&аНей Йуе 
зігисіига! р1аѕѕ еіетепіѕ сотрасі 
{Пет іореїпег 

АНег еасһ сотрасіїоп Нх Ше 
згисга! ріаз5 ѕһареѕ юре#ег 


Ріх Фе ѕігисіџгаі р1аѕѕ иѕіпе а 
зігір 


ЕШ бе ѕрасеѕ Бебмееп {Не оціег 
ѕігисіџгаі 61а55 ѕһареѕ апа һе 
гате мії а ѕеаіапі 


ЕШ +һе јоіпіѕ Бефмееп {ће ѕігис- 
фига! ріаз5 ѕһареѕ мії таѕііс 


Сотріеќе е јоіпіѕ Беёмееп ће 
ѕігисіцгаі 01а55 ѕһареѕ іп ассога- 
апсе мії һе Фезірп 


Тһе јоіпі һаѕ Бееп Байіу зеае4 
Ргераге ѕерагаіе еіетепіѕ Юг 
аѕѕетЫу 


Сиї апа ѕогі {ће 5ігисіига! ріаз5 
Ѕһареѕ ассогдїпе ќо Іепрій 


Сіеап ѕігисіџгаі ріаз55 ѕһареѕ оп 
Ше іпѕіде апа оиіѕійе 


Сіце ѕеаііпе раѕкеіѕ оп {о ће 
гірѕ ої ће зігисіига! ріаз5 


Ріасе 5ігисійга! ріаѕѕ ѕһареѕ іп 
Поідег5 юг ігапѕрогіайоп 


Сиї ѕігисіџгаі 61а5 ѕһареѕ {о ће 
гедиігед дітепзіоп5 


УЛеп сиййпр ѕігисіцгаі ріаѕѕ 
мій а зам пон Й їо а деріп ої 
опе фа ої {ће Ніскпез55 


№ {В ѕЇгисіџгаі 21аз5 ѕһареѕ оп 
Бо ѕійеѕ 








12. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
12. СІА21МС а 


Надрезанную часть элемента от- 
колите 


Очистите и обезжирьте стекло- 
профилит перед наклейкой 
уплотняющих прокладок 


Клей следует наносить кистью 


Для прокладок используйте рези- 
новокаучуковый клей 


Швы промазывайте при помощи 
шприца 


Герметик готовьте непосред- 
ственно перед применеиием 


Компоненты герметика необходи- 
мо смешивать в полиэтиленовой 
посуде 


Профильное стекло закрепляйте 
в проеме прижимными уголками 


Профильиое стекло иа подмостях 
укладывайте на деревяиных про- 
кладках 

Укладывайте профильное стекло 
в положеиие «на ребро» 


Не оставляйте в светопроеме не- 
закрепленные элементы профиль- 
ного стекла 


Монтировать профильное стекло 
с приставных лестниц нельзя 


Не опирайте приставные лестни- 
цы на смонтированные участки 


Перед укладкой стеклопакета 
пазы рамы тщательно очищайте 


На одну из граней паза уклады- 
вайте прокладку 


В пространство между планкой и 
стеклопакетом вставляйте амор- 
тизациоиные пластины 


При применений прерывистых 
прокладок стеклопакеты закреп- 
ляйте эластичиой мастикой 


Клееные стеклопакеты имеют 
снаружи металлическую обойму 


Эти стеклопакеты дополнительно 
укрепите штапиками 1 


17-116 
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ВгеаК ой {һе поісһей рагі ої ће 
еіетепіѕ 


Сеап апі дергеазе эгисшга! 
Е1аз5 Беїоге рїиеіпр оп зеаїїпр 
баѕкеіѕ 


Тре р1ие ѕһоціа Бе арріїед \ИН а 
Бгиѕћ 


зе гиббег сетепі Гог рішеїпр 
разКеі5 


Ѕтеаг һе јоіпіѕ мНН а ргеззиге 
вип 


Ргераге Ше зеаїапі іттедіаїеіу 
Ьеїоге изе 


Тће зеайап{ сотропепіз ѕһоша Бе 
тіхед іп роіуеіһуіепе уеѕѕеіѕ 


Зесиге ѕігисіџгаі е1аѕѕ ѕһареѕ іп 
һе орепіпаѕ міїһ Ѓаѕіепіпр апе1еѕ 


\МТеп р1астя ѕігисіџгаі 6125$ оп 
зсаЙо!4$ изе робі5 


Ріасе {Не эёгисшга! ріаз5 ѕһареѕ 
едремізе 


Роп” Іеауе ипйхеф з8ігисійга! 
&1а55 зНарез іп {һе ореп1п8$ 


Эгисшга! 21аѕѕ ѕһареѕ ѕһоша Бе 
зеё іп ріасе изтя Ѓгее-ѕіапаіпр 
Іаадегѕ Мі 

Роп" Іеап Іайдегѕ араїпзі 
аззетЫе тетбегѕ 


Сіеап һе Їгате ртооуез уегу 
сагеѓиу Беїоге та тя” 
тиїійріе ріа55 ипіїѕ 


Ріасе а разкеї оп опе ѕійе ої #ће 
2тооуе 


1пзег{  з5Поск-абзогбіпе  ріаїез5 
Беімееп тире 21аз5 ипіќѕ апа 
Ше їгате 


Меп изіпе іпіегтіНепі раѕкеіѕ 
етед тишіріе єЇа85 ипііѕ т 
ріазіїс тазііс 


Оше тиійііе ріа55 ипИз$ һауе а 
теіаї сазіпр агоппа іһе ефйрез 


Зесиге #һеѕе пішійріе єЇаз5 ипііѕ 
аддійопайу міїн Беайѕ 


13. ОБЛИЦОВОЧ- 
НЫЕ РАБОТЫ 


анкер 
— для крепления наруж- 
иой облицовки 
— для скрепления камен- 
ных блоков 


архитрав 
балюстрада 


блок (см. 1.) 

грани ~а 

истираємость —а 

поверхность ~а 
лицевая поверхиость 
~а 
фактура лицевой повер- 
хности ~а 
обработать поверхность 
га 
обработать поверхность 
г-а бучардой 
обработать поверхность 
г-а фрезой 
полировать поверхность ~а 
шлифовать поверхность ~а 

размеры ~а 

форма ~а 

закрепить — 

ИЗГОТОВИТЬ 77 

распилить ~ 

скалывать — 


устанавливать — 


хранить ~ 

борозда 

бумага защитная 

выцвет 

глазур/ь 
бесцветная ~ 
глухая ~ 


декоративная — 
матовая ~ 
одноцветная ~ 
покровиая — 
полуматовая — 


13. РАСЕ МОВК 


апсһог 


уепеег іе, уепеег \маЙ Не 


сгатр 


агсһігауе 
Баіиѕігайе 
Ыоск 


ЫосКк ѕійеѕ 
ЫосК геѕіѕїапсе іо меаг 
Ыоск вигіасе 

Ыоск Гасе ѕигѓасе 


Ыоск {асе Ёїпіѕћ 


іо ѕигѓасе а Моск, іо ӣгеѕѕ 
а Моск 
іо БизН Наттег а Ыоск 


іо тій! а Боск 


{о ройзН а Ыоск 
іо ртіпа а Ыоск 
Ыоск дітепѕіопѕ 
Ьіоск ѕһаре 
іо Газіеп а Моск 
іо таке а Моск 
іо зам а Моск 
{о зраН а Моск, іо дге55 а 
Ыоск 
{о [ау а БіосК, іо расе а Моск, 
іо зеЁ а Ыоск 
іо ѕЇоге а Ыоск 


сһаппеі, сһаѕе, гиф, сгооуе 
ргоїесіїуе рарег 

Ыоот, ѓайе, е огеѕсепсе 
21аге 


соіоигіеѕѕ ріаге 
аші ріаге 
десогайуе ріаге 
тай ріате 
топосһготе ріағе 
соуег ріаге 
уеЙит ріағе 





13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. РАСЕ МОВК 


прозрачная — 
текстурированная ~ 
цветная — 

черная блестящая декора- 
тивиая — 

— с волосными трещинами 
ВОЛНИСТОСТЬ и 

вскипание —и 

вспучивание —и 


дефект --и в виде пятен 
или точек 

крапина —и 

накол ~~и 


иаплыв ги 
мелкие наплывы гей 

натеки —и 

«слет» —и 

щербина кромок —и 


гран/ь 
боковая ~ 
смежные й 

детал/ь: 


крепежная — 
изготовить крепежную ~ 
установить крепежную — 

облицовочные —и 
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сіеаг ріате 
фехшгей р1ағе 
соїоигей ріате 
Ыаск тіггог 


Вай сгаск ріаге 

Е1азе мауіпеѕѕ 

ріаге гебоїї 

ріаге Й, ріаге риїї-пр, ріаге 
гізіпр 

си{ ріаге 


©1аге тое 
ріаге дітріе, ріаге ріп, рІағе 
ріпһоіе 
ріаге зар 
огапре рее] 
є1аге Беаӣѕ 
ріаге ехіоііайїоп 
Б1аге едре сш, р1аге ейре пск, 
Р1аге едре сһіррей ѕрої 


Ғасе, ѕійе 


1айега! Гасе 
адіасепі ѕійеѕ 


іазіепег 

іо таке а Гаепег 

іо зеЁ а Газіепег 
іасіпе рагіѕ, Ѓасіпе ипіїѕ 


Ғасіпе з1аБз, уепеег 
Ғасіпр ѕһареа ріесеѕ 


плитные облицовочные ^—и 
профильные облицовочные 
—и 

закреп Газіепег, маі бе 


комбинированный — 

металлический ~ 

пластинчатый — 

простой ~ 

пружинный — 

распорный ~ 

— для крепления в верти- 
кальной плоскости 

— для крепления в горизон- 
тальной плоскости 

— из цветных металлов 

закрепить — 

установить — 


изразец 
печной — 

Ф инструмент 
бучарда 
зубчатый шпатель 
конопатка 
контрольная линейка 


17* 


сотЫптей іазіепег 

теа! Ғаѕќепег 

Рае Ёаѕќепег 

ог4тагу іазіепег 

зргіпр ѓаѕќепег 

доме! 

Газфепег юг Ихтр Гаств тет- 
Бегз іп а уегіїсаї ріапе 
Ғаѕќепег ог йхіпе Ёасіпе тет- 
Бегѕ іп а Погігопіа! ріапе 
поп-Їеггоц5 теѓа! ѓаѕіепег 
іо Йх а Ёаѕіепег 

іо ѕеї ир а Ёаѕіепег 


Же 


5іоуе Ше 


1001 (з) 


Биѕћ һаттег 

дгає 

сашКег”ѕ топ, саціКіпе топ 
гше 
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кусачки для плиточных работ 
лопатка для плиточных работ 
МОЛОТОК ПЛИТОЧНЫЙ 
отрезовка 
плиткорез 
присос для плиток 
скарпель 
троянка 
шлямбур 
шпатель стальной 
шпунт 

кам/ень (см. 1.) 
грубооколотый — 
природный — 


офактурениый природный — 


рустованный — 

угловой ~ 

обтеска ~~ня 
обтеска —ня рустиком, 
зубаткой 

окалывание —ня 

откол ^ня 

обтесать ~ 


окалывать — 


капитель 

карниз 
междуэтажный — 
простой — 
составной ~ 

картон 
МНОГОСЛОЙИЫЙ г» 
облицовочный г» 
прессованный — 
строительный — 
лист —а 
толщина ~а 
облицовывать —ом 
прибить — 
разметить ~ 
разрезать — 

кафел/ь 

2 печные —и типа «рустик» 

клин 
деревянный — 
стальной ~ 


коиопатить 
конопачение швов 

крепеж 

крепление стеновой облицовки 


кромк/а 
— плитки 


13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. РАСЕ ХУОВК 


рііегѕ 

{гоме 
Ваттег 
ігомеї 

Ше сибег 
зисНоп сир 
рійспіпе сПієеї 
іоої се! 
јитрег, дгій 
Ѕігірріпе Кпіїе 
роїпі, рипсН 


зюпе 


госК-Їасей ѕіопе 
пафшга! зюпе 
піссеа аѕШаг, шарей азНаг 
гиз5іїс диоіп 
диоїп 
зіопе Чгеззтя 
Биѕћ һаттегей агеззте 


ѕіопе зсаббіїпр, зюпе зрайіпе 
Яиѕћіпе 

іо ӣгеѕѕ ѕіопе, {о ѕигѓасе-іооі 
зіопе 

іо ѕсаБЫе ѕіопе 


сарНа], сар 

согпісе 
іпіегтедїіаїе согпісе 
зітріе согпісе 
сотроѕіїе согпісе 


Боага, сагӣбоагӣ, сагіоп 
ти!ійріу Боага 
Гасіпр Боага 
ргеззе4 Боага 
БиНате Боага 
Боага ѕһееі 
Боага #һіскпеѕѕ 
фо соуег мћ Боага 
{о пай Боага (ѕһееіѕ) 
іо тагК оці Боагӣ (ѕһееёѕ) 
їо сш Боага (ѕһееіѕ) 


даНе, Оціспмаге, Ше 
ги5іїс ѕіоуе Шез 


мере 
моодеп мере 
ігоп мере 


{0 сашК зеатз, іо ћећіеп ѕеатѕ 
сашКіпе 

Ғаѕіепегѕ 

һапріпе 


едре 
Ше едре 





13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. РАСЕ МОВК 


обрезка —и 
обрезать ~у 
отбить —у 
повредить —у 
подточить —у 

крюк 
комбинированиый — 
простой — 
2-образньй 
„~ из стали 
— с отверстием для штыря 


мастика для крепления плиток 
материалы облицовочные 


— для внутренних работ 
— для наружных работ 
заготовить — 

подвезти — 


ПОДНЯТЬ ~ 
рассортировать ~ 
складировать ~ 
установить г» 
хранить — 

® базальт 

блоки облицовочные 
габбро 

гипсовый камень 
граиит 
декоративный бетон 


доломит 
железобетон 
известияк 
искусствениые керамические 
камни 
кварцит 
кирпич облицовочный 
лабрадорит 
листы облицовочные 
марблит 
мрамор 
плиты керамические об- 
лицовочные 
плиты облицовочные 
природный камень 
травертин 
туф 
машина для резки керами- 
ческих плиток 
иасечка (поверхности) 


облицовк/а 
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едріпр 

{о едре 

іо спір ап едре 

іо датаре ап едре 
іо кіт ап ейре 


ћооКк 
сотЫпей һоок 
эта! һоок 
7-ћоок 
гоцпа топ һоок 
еуе һоок 


е адһеѕіуе 


іасіпе таїегіаї|(5), соуегте 
таїегіа! (5), йпізніпе таїе- 
па! (5), зигіасіпе таега1$ 
зигіасіпе таќѓегіаіѕ 
іасіпе таїегіаї 
{о ргераге соуегіпе таќегіаіѕ 
іо ігапѕрогі соуегіпр та- 
Фегіаї5 
іо Ш соуегіпе таїегіаїз 
іо 5огі оці соуегіпр таїегіаїз 
іо ѕіоге соуегіпр таїќегіаіѕ 
іо зеё соуегіпр таќегіаіѕ 
іо ѕіоге соуегіпр таќѓегіаіѕ 
База! 
Ғасіпе Ыюоск$ 
рабіго , 
вурзит Ыоск 
ргапііе 
агспійесішгаї сопсгеїе, огпа- 
тепіаї сопсгеїе 
доіотіїе 
геіпіогсед сопсгеїе 
Птезюпе 
агийс!а] сегатіс ѕіопеѕ 


диагНе 
Гасте Бгіск 
Іарбгадогіїе 
іасіпр ѕһееіѕ 
тагіійе 
тагЫе 

сіау Шез, #1еѕ 


іасіпе $1а6з 
пафига! зюпе 
ігауегіпе 

фи (Г), шшіа 


ЧИе-си тре тасћһіпе 


зсгаїсніпе, ѕсогіпе, һаскіпе 
Ғасіпр, іпіпр, соуегіпр, уепеег 
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акустическая г» 
архитектурная — 
водонепроницаемая ~ 
индустриальная ~ панелей 
одновременно с их изготовле- 
нием 

каменная — 

кирпичная ~ 


естественным камнем 
из кирпича 

из тесаного камня 
керамическими плит (к) ами 
колонн 

панелями 

пилястр 

плитками 

поверхностей 

~ вертикальных поверх- 
ностей 

внутренних поверхностей 
наружных поверхностей 
„~ поверхностей вразбежку 


1100000222 


11 


— поверхностей по диа- 
гонали 
я поверхностей «шов в 
шов» 
— стены 
выполнить ~~у 


очистить ~у 
проверить —у 
разобрать ~~у 


обработка 


архитектурная ~ 
декоративная — 
дробеструйная — 


пескоструйная — 
последующая — 
предварительная ~ 
ударная г» 

~ абразивами 

— бучардой 


— камня 
— края 
— поверхности 


г скалыванием 
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асоизНса! Іїпіпе 
агсНіїесіига! соайпр 
маїег-гереПепі іасіпр 
сіаддіпе рапе!$ йигіпе ег 
тапиїасійге 


ѕіопе уепеег 
Бгіск ѓасіпе, Бгіск сазіпр, 
Бгіск уепеег 
пафига! зюпе уепеег 
Ьгіск Тасшр, БисК уепеег 
азШаг іасіпе 
Ше Ппто, сегатіс уепеег 
соїштп Гасте 
рапеї сіаддіпр, рапе! тя 
ріазіег Расіпр 
Ше поте 
іасіпє ої ѕигѓасеѕ 

Гасіпе ої уегіїса! 5игіасе5 


ѕигѓасіпе, Іпіпр 
іасіпр 
іасіпр 5игіасе5 іп а $ар- 
сегей райегп 
Ғасіпе ѕигѓасеѕ іп а діаропа! 
раНегп 
Ѓасіпе ѕигѓасеѕ мИН јоїпіѕ 
сотіпе іпіо Ііпе 
ма! фаст 
{0 Гасе, іо Ппе, {о соуег, іо 
уепеег, іо сіай 
іо сіеап Ше ѓасіпе 
{о ехатіпе Ше іасіпр 
{о детойзН {һе ғасіпр 


їгеаїтепі, могКіпе, ӣгеѕѕіпо 


агспійесіига! ігеаїтепі 

но 

рееп ігеаїтепі, ѕһої Б1аѕіпр, 
5пої реепіпр 

запа МазНпя 

ѕиБѕедиепі ігеайтепі 
ргерагайуе ігеайтепі 

пірріпє 

абгаѕіуе могКіпе 

Биѕћ һаттегіпе, Биѕһ һаттег 
НВ 

ѕіопе агеззтя 

ейре могК 

ѕигѓасе ігеаїтепі, ѕигѓасе Нп- 
156, ѕигѓасе могКіпр 

зраїйпе, зраПаноп 


обрамление оконного или сазіпр 
дверного проема 
обшивка панельная маіпѕсої 
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отверсти/е һоІе 
глубина ~я Бойе дер 
диаметр —я вое діатеїег 
забивать в ~ іо дгіуе іп {ће вое 
пробивать — {о рипсН а Но, іо таке а вое 
сверлить ~ іо агі а Бо!е 
отделка НВ, йпізпіпр 
архитектурная ~ агсіійесіига! Ёіпіѕһ (115) 
внутренняя ~ іпіегіог могК$ 
внутренняя 7» здания іпіегіог їйпі5| 
наружная ~ оцівіде Ёіпіѕһ 
чистовая г» Нпа! йпіѕһіпе 
~ бучардой БизН Баттег Ёіпіѕһ 
~ декоративным бетоном огпатепѓаі сопсгеїе Ип15 те 
~ кромок едеїпр 
— панелями рапеїїїпр 
~ поверхности Ёіпіѕћ, ѕигѓасіпе 
отклеиваться іо соте ипеїцед 
отклонение демаНоп 
допускаемое 7» адтіззібіе деуіайоп 
паз отооуе, $10 
пазух/а сауйу, росКеї 
заполнение —и йШпе а саміїу 
пакл/я оакит 
удалять —ю їо гетоуе оакит 
уплотнять стык г»ей 40 ЕП а јоіпі міїћ оакит 
панель (см. І.) рапе! 
пирон см. штырь 
_ плинтус рііпіћ, ѕкігіпе Боага 
плит/а (см. 1.) Боага, ріаїе, 51аб 
жесткая ~ зійНепед зіаб 
звукопоглощающая ^— ѕоипа-айѕогђіпе рапеї 
износоустойчивая ^^ ріаїе \НВ а Шен гебізіапсе іо 
меаг 
карнизная ~ согпісе 5Іаб 
квадратная ~ ѕдиаге рІаќе 
крупноразмерная ~ [агре зіге ріаїе 
малогабаритная ~ і вта!ї зе ріаїе 
маячная ~ сшіде ріаїе 
неполномерная ~ ипдегзігед ріаїе . 
одноцветная ~ ѕіпр1е-соіоиг р!афе 
окрашенная ~ раїпіед рапе! 
отделочная г» іасіпе 5Іаб 
офактуренная ~ іехійгед рапеї 
плинтусная ~ з рііпіћ рІаќе 
полированная г» ро!іѕһеа ріаїе 
прямая — ѕігаісћі ріаїе 
прямоугольная ~ гесіапешаг ріаїе 
стеклянная — 21аз5 ріаїе 
фасадная ~ маі! сіаддіпр рапе! 
я нз закаленного листового Вагдепей 21аз$ ріаїе 


стекла 
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~ из ячеистого бетона 
насечка —ы 
отбитость —ы 
размер ~ы У 
закрепить ~у 
заменить ~~у 


зачищать ~у 
изготовить ~~у 


облицевать —ой 
обмазать ~у 
обрезать ~у 
обтнрать ~у 


осаднть ~у 


отбивать ~у 
отбнрать —у 


очистить ^-у 
подогнать гу 
приложить ~у 


промыть му 


разметить ~у 
распилить гу 
рассортировать ~ы 
резать гу 
сверлить ~у 
„укрепить —у 


уложить —у 
установить ~у 


плитк/а (сл. 1.) 
акустнческая облицовочиаи = 
гипсовая г» 
декоративная г» 
каменная г» 
квадратная облицовочная г» 
керамнческая мозаичная г» 


13. ОБЛИЦОВОЧНЬЕ РАБОТЫ 


13. БАСЕ МОВК 


се! (шаг) сопсгее ріаїе 
8іаб ѕсогіпе,. 5Їаб зсгаїсріпе 
заб зрайіпр 
Боагӣ дітепзіоп5, ріаїе аі- 
тепѕіопѕ, 51аб дітепзіоп5 
іо бх а ЗаБ, іо Нх а Боага, 
їо Ях а рае 
{о геріасе а 51аб, іо геріасе а 
Ьоагад, іо геріасе а ріаїе 
їо ит а 8іаб 
їо таКе а 5іаб, іо таКе а Боага, 
їо таке а рае 
їо соуег мійп $1а6$ 
Фо соаї а 5іаб 
їо си{ ой азіаб, іо сифоба " 
Боаг@, іо сий оЙ а рае 
їо сІеап а з1аЪ, ќо сіеап а 
Боага, йо сІеап а ріаїе 
іо ѕеї домп а 51аб, іо ѕеі дом/п 
а Боага, іо 5еї домл а рае 
о зраї! а зіаб 
іо 5еїесі а заб, {о 5еіесі а 
Боаг4, іо ѕеІесі а ріаїе 
їо сІеап а 5Іаб, іо сіеап а Боаг4, 
{о сіеап а рае 
їо Бі а 5іаб, іо а Боага, 
{о Ша рае 
{о ріасе а зіаб, їо расе а 
Боаг4, іо ріасе а ріаїе 
їо мазі домп а 51аб, іо маѕһћ 
домт а Боага, {о маѕһћ домп а 
рае 
їо тагК ації а 51ађ, іо тагК оці 
а Ббоагӣ, іо тагК оиѓ а р!а 
{о 5ам азіаб, іо зам а Боага, 
{о зам а рае 
іо 5огі оці 51аБѕ, {о ѕогі ош 
Боагаѕ, іо ѕогі оці ріаїе5 
Фо сиїі азіаб, іо сиё а Боага, 
іо сиі а рае 
{о агі а зіаб, іо агі] а Боаг@, 
{о 4гШ а рае 
Фо бх а 8іаб, іо бх а Боага, 
{о іх а ріаїе 
{о [ау а ріаїе, іо Іау а 8іаб 
о ѕеё а 5ІаБ, іо 5еї а Боага, 
їо зе а мае 

Ше 
асоиѕііса! бе 
рурзшт їе 
десогайуе Ше 
ѕіопе #е 
ѕдиаге Ше 
сегатіс тоѕаіс Ше 






‚13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. РАСЕ МОВК 


керамическая сотовая — 
концевая — 
крайняя ~ 
лузговая ~ 
маячная ~ 
одноцветная ~ 
пластмассовая ~ 
полистирольная ~ 
пористая ~ 
рядовая ~ 
стекломозаичная ~ 
стеновая ^^ 
стеновая керамическая об- 
лицовочная ~ 
теплоизоляцнонная ~ 
угловая ~ 
усеночная ~ 
фасонная ~ 
фаянсовая ~ 
цветная ~ 
цокольная — 
шестигранная ~ 
штучная ~ 
— для плинтуса 
я из армированного стекла 
~~, наклеенная на ковер 
~ с завалом 
— с круглыми наружными 
кромками 
— с цветной глазурью 
резка ~~и на рабочем столе 
сторона ~и 
лицевая сторона ~~и 
рнфленая сторона гий 
тыльная сторона г»и 
замачивать ~у 
обрезать —у 
опирать ~у на рейку 


плиточинк 


поверхност/ь 
блестящая ~ 
гладкая ~ 
глазурованная ~ 
лицевая — 
лощеная ~ 
матовая ~ 
обработанная ~ 
полированная ~ 
равномерно покрытая ~ 
рифленая ~ 
ровная — 
рустованная ~ 
— для облицовки 
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БопеусотЬ Ніе 
епа Ше 
тагріп бе 
іпіегпа! согпег Ше 
виїде Не 
зіпеіе-соїоиг Не 
ріазбіс #е 
роїіузвугепе бе 
рогоиз Ше 
соигзе Не 
єЇїаз5 Ше 
ма Не 

\а| сегатіс е 


іпѕшШаійпе Не 

согпег бе 

ехіегпаі согпег #е 

ѕһареа іе, ігіт ріесе 
еагіһепмаге Ніе, Ғаіепсе Ше 
соіоигеа Ніе 

зосіе Не 

ҺехаропаІ Не 

соттоп Ше 

5Кігіїпе Ше 

мігей ріаз5 е 
Ғасе-тоипќей сегатіс ма! е 
гоип@ едре Ніе 

гоип@ едре Ше 


соїоиг ріагед {Пе 
сибіпе ої їе оп пе Бепсһ 
ѕіде ої а Ше 
Ғасе ої а Ше 
єгооуед ѕійе ої а Не 
Баск ої а Ше 
їо ѕоак Не е 
їо сш ой ће Ше 
{о ѕеї а їе оп ће Баеп 


Же ѕеНег 


ѕигѓасе, Їасе 
21055$у ѕигѓасе 
ѕтооЁћ 5игіасе 
сіатед ѕигѓасе 
асе 
2510$5у 5игіасе 
ди ѕигѓасе 
бпіѕһеа ѕигѓасе 
роЇіѕһеа ѕигѓасе 
еуепіу соаїей ѕигѓасе 
ртооуей ѕигѓасе 
Паї ѕигѓасе 
гизіїсаїед ѕигѓасе 
ѕигѓасе {о Бе Гаседа | 
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промыть водой -для об- іо мазі ош а ѕигѓасе фо Бе 
лицовки Ғасеа 
— камня, отделанная зубат- БизН һаттегей ѕигѓасе 
кой или бучардой 
~~, разделенная на квадраты сһескей ѕигѓасе 
— с волнистостью глазури ѕигѓасе міїһ ріаге маушез$ 
— с вскипанием глазури ѕигѓасе мії Фазе герой 
- с декоративной отделкой агспійесіига! ѕигѓасе 
— с мушками еуед ѕигѓасе, ѕигѓасе мИН 4045$, 
ѕигѓасе мИН дагк ѕроїѕ 
„~ с наколами зигіасе уйн дїтріеѕ 
~ с наплывами ѕигѓасе мір огапре рееі, ѕиг- 
Гасе мНЬ ріаге зарз 
— с плешинами ѕигѓасе міїп шпріагей раїспе5 
~ с пятнами ѕигѓасе УВ $роё$ 
— с сухостью глазури ѕигѓасе міїһ ріаге дгупез$ 
— с щербинами сһірреа зигГасе 
обработка ген ѕигѓасіпе 
отделка ген ѕигѓасіпе, ѕигѓасе Ёіпіѕһіпе 
окончательная отделка ~и ѕигѓасе ѓіпіѕћ 
фактурная отделка бетон- сопсгеќѓе іехіиге 
НОЙ —и - 
офактуривание тин іехішгіпр 
цвет —и ѕигѓасе соіоиг 
выровнять ~ іо зтоо# ош а ѕигѓасе 
насекать — іо ѕсгаісһ а ѕигѓасе, іо ѕсоге а 
ѕигѓасе 
облицовывать г» {о соуег а ѕигѓасе, {о Гасе а 
ѕигѓасе, іо сІай а ѕигѓасе 
обрабатывать г» іо могкК а ѕигѓасе, іо йгеѕѕ а 
ѕигѓасе, іо їгеаї а ѕигѓасе 
огрунтовать 7» {о ргіте а ѕигѓасе 
ПОДГОТОВИТЬ — і {о ргераге а ѕигѓасе 
проверить ~ {о іе5і а ѕигѓасе иѕіпе а Іеуе! 
провешивать — 10 іе5і а ѕигѓасе міїп а рштЬ 
Нпе 
промыть — {о маѕһ домп а ѕигѓасе 
протереть ~ іо сіеап а ѕигѓасе 
разбить — іо тагК оці а ѕигѓасе 
разметнть г» іо тагК оиќ а ѕигѓасе 
смочить 7» {о меї а ѕигѓасе 
пробка деревянная моодеп ріце 
прокладк/а рай, ѕрасег, ѕһіт, разКеї 
асфальтовая ~ аѕрһаіќ 5еаї 
изоляционная г» тетЬгапе ма{егргоойпя 
`свинцовая г» Іеаа ѕһіт 
узкая ~ 2 паггом сазКе{ 
установнть ~у іо рІассе а рай, іо ріасе а 
зрасег, іо ріасе а ѕһіт 
прут тод 
пустошовка гаКкед іоіпі 
вогнутая ~ годдед јоіпі 


прямая ~ Ѕїгірреа јоіпі 
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работы облицовочные 
внутренние — 
наружные — 
~» по бетонным поверхностям 
— по деревянным поверхно- 
стям 
— по кирпичным поверхно- 
стям 
раскладк/а 
закрепить на гвоздях ~у 
закрепить на клею —у 
закрепить на шурупах ~у 
нарезать гу 
приложить ~у 


раствор (см. 1.) 


расшивка швов (сл. 5.) 
ряд Т 
маячный ~ 
НИЖНИЙ ^ 
первый ~ 
последний 7» 
~ блоков 
— каменной кладки 
„~ камней в кладке 
— плиток 
вертикальность ~а 
высота ^^а облнцовки 


скоба (см. 1.) 


соединение 
~ насухо 
т смежных элементов 
клинчатое 7» смежных эле- 
ментов 
ступенчатое — смежных 
элементов 
— смежных элементов 
встык 
~ смежных элементов 
со стеной 
~ элементов наружной об- 
лицовки 


состав клеящий для креп- 
ления плиток 
софит 
стена 

облицованная ~ 
терракота архитектурная 


тесто жидкое из гндрофоб- 
ного цемента 
нанести ~ 
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Гасе могК, ѓасіпр 
ѕигѓасіпр 
їасіпр 
іасіпе сопсгеїе ѕигѓасеѕ 
іасіпе моодеп 5игіасе5 


їасіпе Бгіскмогк 


тош тя, десогайуе 5ігір 
іо пайї а тоцідіпе 
іо єїше а тоцідіпе 
{о ѕсгем а тоцідіпр 
іо сиі а топідіпр 
іо расе а тошідіпе 


тогіаг 

роіпііпе, іоіпіїпе : 

соигзе 
сие соиг5е 
Базе соигзе 
ша! соигѕе 
сІоѕіпр соигзе 
бег ої Ыоскѕ 
соигѕе 
Беа 
е соигѕе 
уегіїсаїйу ої а соигѕе 
соигзе һеірћі 


сіатр, сгатр 


соппесНоп, іоіпі 
јоіпііпр оп Бий 
іоіпбіпе ої айјасепі тетБег$ 
медее-мізе јоіпііпе ої а4]ас- 
епі тетіег5 
ѕіеррей іоіпіїпе ої адіасепі 
тетбегѕ 
рий: іоіпіїпр ої адіасепі 
тетбегз | 
. соппесіїоп ої айјасепі тет- 
Бегѕ іо е маї! 
соппесііоп ої ѓасіпе глетбегѕ 


Ше адһеѕіуе 


ЗОНЫ 


май 
уепеегей ма! 


агсһіќесіџга1 іегга соіа 
пудгорпобіс сетепі зшггу 


о ріасе пудгоріобіс сетепі 
5Іиггу 
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уг/ол 
~ между 
ПОД Ялом 
ПИЛНТЬ ПОД ^лом 
располагать под —лом 


устанавливать под прямым 
—лом 
фактур/а 

бороздчатая г» 

зеркальная — 

пиленая ~ 

рифленая ~ 

скальная ~ 

точечная ~ 

шлифованная ~ 

~ лицевой поверхности 
бороздчатая — лицевой 


поверхности 

точечная я» лицевой по- 
верхности 

шероховатая ~ лицевой 
поверхности 


— «под шубу» 
получить г»у 
шов 
вертикальный ~ 
‹ вогнутый ~ 
выпуклый гу 
горизонтальный г» 
двухсрезный — 
заглубленный г» 
компенсационный ^~~ 
полный 7» (расшивка вподрез- 
ку) р ими 
—, защищенный от действий 
атмосферных агентов 
~, расшитый со скосом книзу 
вертикальность шва 
глубина шва 
горизонтальность шва 
отклонение шва 
расшнвка шва 
толщина шва 
ширина шва 
закрыть г» 
заполнить г» 
затереть г» 
зачеканить — 
конопатить — 
расшить ~ 
регулировать толщину шва 
штырь 
вставить г» 


13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. РАСЕ МОВК 


апріе й 
апр1е ої ѕтіһ мйһ ѕтіһ 
мі ап апре, аї ап апе1е 

{о зам ѕтіһ оп а $[апё 

{о Іосаїе ѕтіћ аї ап апре іо 
опе апоег 

{0 зеё эт! аї гірћі-апе1еѕ 
їо ѕтіћ 

їехіџге, раНегп 
соггираїей їіпіѕћ 
роііѕһеа ёпіѕһ 
ѕамп іехішге 
Нид бпіѕһ, єгооуед ѓіпіѕћ 
5рій піз 
роіпіед Низ 
єгоцпа бпіѕћ 
асе фехфиге, ѓасе Ёіпіѕћ 

соггираїед Гасе Їіпіѕһ 


роіпіед {асе ііпіѕћ 
зсогей {асе іпіѕћ 


ги5іїс @геззтя 
іо ргодисе а іехійге 
іоіпі 
уегіїса! јоіпі 
сопсауе іоїпі 
сопуех іоіпі 
Богігопіа! јоіпі 
У-ооІеа іоіпі 
гакКей оці іоіпі 
сотрепзаНоп іоїпі 
Низ сиї јоіпё 


меайїпегед іоіпі 


5ігисК іоіпі 

уегіісаї розійоп ої а јоїпі 

іоіпі дер 

Богігопіа! роѕійоп ої а јоіпі 

јоіпі демайоп 

іоїпі роіпіїпе 

іоїпі #һіскпеѕѕ 

јоіпі мідії 

{о ѕіор а јоіпі 

іо ртоиї а јоіпі 

{о Ноа а јоіпі 

{о сашК іп а іоіпі 

{о сашК а іоіпі 

{о роїпі а јоїіпі 

іо сопіго! Ше іоіпі мат 
домеії, ріп 

{о іпѕегі а доме! | 


т аль = 





13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. БАСЕ МОВК 


забить — 


“шуруп 


я с головкой впотай 
— с декоративной головкой 


Облицовка стен будет вы- 
полняться блоками из... 
гранита 
вулканического туфа 
известняка 


Для этой работы желательно 
получить облицовочные блоки... 
без сквозных трещин 
с отклонениями от пря- 
мого угла между смежными 
граиями не более 5° 


Обработку поверхности камня 
следует выполнять... 

фрезой 

бучардой 


Поверхность облицовочных 
камней может иметь... фактуру 
рифленую 
бороздчатую 
точечную 


Не применяйте для облицов- 
ки плиты, имеющие... 
выцветы и пятна 
отбитость углов и ребер 
насечки 
трещины 


В этих местах используйте ... 
облицовочные плитки 
квадратные с завалом 
прямоугольные рядовые 
прямоугольные с завалом 
угловые лузговые 
угловые усеночные 


Эта облицовочная плитка 

имеет следующие дефекты... 
наплывы и волнистость гла- 
зури 
щербины на кромках глазу- 
рованной поверхности 


Производите, пожалуйста, 
сортировку облицовочной плитки 


Для облицовки приготовьте ... 
раствор 
клеящий состав 
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іо гіуе а доме! 


моо ѕсгем 
зипК моо эсге\ 
десогануе Пеад моо@ 5сгем 


Тһе май! фастё мії! Бе допе мії 
... 51абѕ 

єтапіїе 

уоЇсапіс И 

Штезіопе 


Еог {1$ 106 ії 1$ дезігабіе іо 
һауе Гасіпє ЫоскКс... 
міїбоці #һгоиећ сгаскѕ 
мБ деуіабоп {гот ће гівћі 
апе1е Беімееп айјасепі 5іде5 
ої по тоге ап 5° 


Тһе зіопе 5игіасе ѕһоша Бе 
могКей мін... 

а сиНег 

а Бизн һаттег 


Тһе ѕигѓасе ої Ше ѓасіпе ѕіопеѕ 
тау һауе а ... іпіѕһ 

Пиќеа 

соггираѓей 

роіпіед 


Доп'ї иѕе Ѓасіпе зіаб5 мір... 


іаде5 апӣ зроїз 

спірред зроїз оп согпег5 апа 
ейреѕ 

ѕсгаісһеѕ 

сгаскѕ 


Ове ... ѓасіпр еѕ Пеге 


здиаге гоип@ едре 
гесіаприїаг соигѕе 
гесіаприіаг гоип@ едре 
іпіегпа! согпег 
ехіегпа! согпег 


Тһеѕе іасіпє #1еѕ Пауе Ше їоІ- 
Іоміпр деѓесіѕ... 
саге ѕарѕ ап@ мауіпеѕѕ 


спірред $ро{$ оп Ше ейреѕ ої 
{Пе ріагед ѕигѓасе 
Зог{ оці {һе Гасіпр Шез, рІеаѕе 


Ргераге ... Гог Не Їасіпр 
тогіаг 
Ше адбезуе 
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закрепы 


Выполняйте облнцовку гото- 
ВЫХ... 
кирпичных стен 
шлакобетонных стен 
железобетонных поверхностей 
наружных стен 


Пробивайте шлямбуром 
гнезда в кирпичных стенах 


Пазухи между облицовочными 
плитами и стеной заливайте 
в несколько приемов 


Не допускайте смещения плит 


Ширина шва устанавлива- З 
ется в зависимости от 
фактуры плитки 


Соблюдайте... 
ширину швов 
толщину швов 
При ширине швов 1,5 мм 
детали устанавливаются ... 
насухо 
с прокладкой из свинца 


Ширину горизонтального 

шва регулируйте при помощи... 
деревянных клиньев 
прокладок 


Вертикальные швы коно- 
патьте на глубнну 15—20 мм 


После затвердения раствора 
удалите... 

конопатку 
- клинья 


Швы заполните... 
мастикой 
раствором 


Облицовочные работы 
можно начинать... 
после полного окон- 
чания кладки стен 
одновременно с кладкой 


Перед началом облнцовки... 
очистите поверхность от грязи 
расшейте швы в кирпичной 
кладке 
заполните впадины раствором 


13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. РАСЕ МОВК 


Ғаѕіепегѕ 
Ѕіагі Гасше Ше... 


[214 Бгіск майя 

зіар сопсгеіе маї!5 
геіпіогсед сопсгеїе зигГасез 
Іаіа оц Че уаз 


Маке һоіеѕ іп бгісК ма ИВ а 
дгій 


ЕШ сауез Беімееп Тасте 
5іаб5 апа Ше ма! міїп тогіаг 
зеуега! {тез 


Ауо4 дізіосаїїпе {Не $1а6$ 


Тһе јоіпі ума 1$ деегпипед 
дерепдіпр оп {Те Ше іехіцге 


ОБзегуе... 

Ше іоїпі мл 

{һе іоїпі {ЫсКпезз 
\!Пеп јоїіпіѕ аге 1.5 тт іе ще 
їасіпе ЫосК$ аге зе... 

ариі 

оп Іеай раѕКеіѕ 


„Аајиѕі ће Богігопіа! јоіпі міді 
иѕіпу... 

\004 мейсеѕ 

саѕкеіѕ | 


СашК уегіїса! јоїпіѕ ѓо а дерії 
ої 15—20 тт 


АНег {Ве тогіаг һагӣепѕ 
гетоуе... 

Ше оакит 

{ће мейсеѕ 


ЕШ Ње јоіпіѕ мії... 
тазйс 
тогіаг 


Үои тау Беріп доїпе ре іасіпр.. 
аНег {һе ма! 1$ Іаїд 
зітийапеосизіу міїһ Іауїпє 
ма 


Веїоге уои ѕіагі Гасте... 
сіеап {һе ѕигѓасе гот 4 
рот {ће јоіпіѕ іп іһе Биск\огК 


НИ іп #ће ѕигѓасе ҺоПоҹѕ мір 
тогіаг 








13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. РАСЕ МОВК 


насеките бетонную поверх- 
иость 

проверьте вертикальность 
поверхностн 

разметьте число плиток 

в ряду 

установите гипсовые маяки 
смочите поверхность 


Установку плит начинайте от... 
углов 
одного угла к другому по 
шнуру-причалке 
цоколя 
проемов 
пилястр 
средней в ряду плит- 
ки и идите вправо и влево 


Облицовывайте поле стены по 
маячным рядам 


Сначала камни примеряйте по 
месту насухо 


Разметьте положение отверстий 
для закрепов 


Цокольный ряд камней уклады- 
вайте на раствор 


Плиты устанавливайте... 
на постель из раствора 
на свинцовые прокладки 
под шиур 


На поверхности облицовки не 
допускайте... 
грязных пятен 
затеков раствора 
зазубрин в кромках плит 
сколов в углах более ... мм 


насечек шириной более ... мм 
зазоров между облицовкой и 
наличниками более ... мм 


Первый ряд плитки должен 
опираться на рейку 


Маячные плитки устанавливают... 


на цементом растворе 

по углам облицовываемой по- 
верхности 

в начале и конце верхнего и 
второго ряда 


Пожалуйста, приступайте к от- 
делке облицованной поверхнос- 
ти: 
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зсгаїсп Че сопсгеїе ѕигѓасе 
{еѕі Ше зигіасе м а рішт 


тагК оці ће питБег ої біе5 іп 
{һе соигѕе 

ѕеі ир вурѕшт ртоип@ѕ 

меѓ {Те ѕигѓасе 


Верт зе тр $1а6$ Їгот... 
е согпегѕ 
опе согпег іо апоЁћег Бу а риїде 
сога 
{Не ѕосІіе 
{Те орепіпеѕ 
ре ріїазіег5 
бе тіддїе іе іп {һе соигѕе 
могкіпе {о 2 апа іо 1еН 


Еасе ће ма могКіпр аіопе ће 
виїде соигѕеѕ з 


Еіг5і бі {һе ѕіопеѕ міїпоші тогіаг 


МагК опі ке роѕібоп ої Ше маїї 
Нез 


$её{ һе ѕосіе соигзе 5іопе5 іп 
тогіаг 


Зе{ рапеї5... 
іп а тогіаг Бей 
оп Іеай раѕКеіѕ 
Бу а виїде сога 


Таке саге паї іһеге аге по... 


дігіу ѕроїѕ оп те Гастя 
тогіаг ѕігеакѕ оп һе Їасіпр 
сбірред $роёз оп рапе|! ейре5 
сһірріпеѕ оп согпегѕ тоге {Пап 
... тт деер 

ѕсгаісһеѕ тоге һап ... пит мійе 
варѕ Беёмееп һе ѓасіпе апа пе 
саѕіпе тоге {Пап ... тт мійе 


Тһе Ягзё е соигзе ѕһошіа геѕі 
оп а БаНеп 


Тһе ємійе Ніе5 ѕһоша Бе 5еї... 
іп ргоці 
іп ће согпегѕ ої {Не 5зигіасе 
іо Бе Ѓасей 
аё {Не Беріппіпе апа епа ої һе 
иррег апа ѕесопӣ соиг$ез 


РіІеаѕе ѕіагі Нпізпіпе һе Гасе4 
ѕигѓасе 


212 


Удалите конопатку 


Смойте защитную бумагу. Рас- 
чеканьте свинцовье прокладки 


Исправьте повреждения на по- 
лированньх деталях при помо- 
щи мастики 

Заполните швь раствором 


Облицовьвайте эту поверхность... 
лицевым кирпнчом 
глазурованной плиткой 


Облицовка внутренних поверх- 
ностей плитками может быть 
выполнена по вашему желанию... 

вразбежку 

«ШОВ в шов» 

по диагонали 


Нанлучшие результаты могут 
быть получены только при усло- 
вии предварительной сортировки 
плиток... 

по размерам при помощи шаб- 

лоиов 

по цветовым оттенкам 
Резку плиток производите плит- 
корезом 


Кромки следует притачивать... - 


на карборундовом круге 
бруском 


В этих глазуроваиных плитках 
сверлите отверстня 


Качество облицовкн проверяйте... 


правнлом 
уровнем 

по горизонтали 
по вертикали 


Толщина слоя раствора под 
плиткой должна быть не более 
15 мм 


Раствор накладывается иа ув- 
лажненную поверхность 
плитки 


Осаживайте плитку по шнуру 
ударами кельмы 


Раствором заполняйте все про- 
странство между стеной и плит- 
ками 


13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. БАСЕ \УОВК 


Ветоуе Ше оакит 


Ұаѕһ амау Ше ргоїесіїуе рарег. 
СашК іп ће Іеаа раѕкеіѕ 


Ѕіор ир #һе датарей ро1іѕһед 
рагіѕ “НВ таз#с 


Сгоці {ће јоїіпіѕ 


Расе һе ѕигѓасе НН... 
їасе Буск 
віатей Ніе 


Ререпӣіпе оп уоиг ргеїегепсе #йе 
оп іпіегіог зигіасе5 сап Бе Іаїй... 


іп а ѕіаррагей раНегп 
мії {һе јоіпіѕ іп Іпе 
іп а діаропа! раНегп 


Тһе Безі геѕиііѕ аге обіаїпед ії 
Ше5 аге Нг5ії ѕогіеа Бу... 


5і2е изтр іетріаїе5 


сооиг 
Сш Че Шез міїһ а Ше сибег 


Тһе Ше ейреѕ ѕһоша Бе ігіттедй 
мі... 
а сагбогипаит ртіпдіпе ућее! 
а һопіпе ѕіїск 


ргій һоіеѕ іп һеѕе ріагед Ніе5 


Сһеск фе диаїйу ої һе фаст 
мог... 

иѕіпе а гие 

иѕіпе а Іеуе1 

іп һе Богігопіа! ріапе 

іп {ће уегіїса! ріапе 


Тһе тогіаг һіскпеѕѕ ипдег Не 
Шеѕ ѕһоиіа пої ехсеей 15 шт 


Могіаг іѕ рІасей оп а меї Ше 
ѕигѓасе 


Тар {һе Ше домп міһ а раиріпе 
їгомеї Безе {һе сога 


ЕШ іп а һе сау йеѕ Беімееп 
һе ма! апа р|афез мНЬ тогіаг 





13. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
13. РАСЕ МОКК 


Выступивший раствор срезайте 
отрезовкой 


При облицовке поверхности на 
мастике... 
огрунтуйте поверхность 
плитку плотно притирайте к по- 
верхностн 


Швы оставляйте незаполненными 
Шов делайте шириной ... мм 


Мастику, попавшую на лице- 
вую сторону, немедленно удаляйте 


Швы заполняются через сутки 
после укладки плиток 


Перед облицовкой поверхности 
листовыми материаламн ли- 
сты.... 

рассортируйте 

разметьте 

скомплектуйте заготовку на 

помещение 


Какие облицовочные материа- 
лы Вы собираетесь использовать 
для отделки внутренних поверх- 
ностей? 


В зависимости от вашего реше- 
ния, облицовочные материалы 
можно будет крепить... 

гвоздями 

мастикой 

шурупами 


Стыки между листовыми обли- 

цовочными материалами будут 

закрыты ... раскладками 
деревяннымн 
металлическими 
пластмассовыми 
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Тһе ехсеѕѕ тогіаг ѕһоиіа Бе ге- 
тоуед иѕіпе а ігомеї 


Уһеп зе тр ѓасіпе таќегіа! іп 
таѕііс... 

ргіте е ѕигѓасе 

їогсе е е асаіпѕі һе ѕигѓасе 


Геауе Ше јоіпіѕ ипіїШед 
Маке а 


Кетоуе ће таз#с гот е Не 
їасе міїһоиі аеау 


Тһе јоіпёѕ ѕһоша Бе # еа т 
24 һоигѕ аНег {Не Шез һауе Бееп 
зе 


.. тт міде јоіпї 


Веїоге Їасіпр ѕигѓасеѕ мії 
Ѕһееі таїќегіа1... 


ѕогі оці ће ѕһееіѕ 
тагК оці һе ѕһееіѕ 
таке ѕеіѕ ої ѕһееіѕ Їог а гоот 


Ма! зигіасіпр таќегіа1ѕ аге уои 
вот {о иѕе {о {асе ће іпіегіог 
ѕигѓасеѕ? 


Оерепдіпе оп уоиг десіѕіоп, {Не 
зи Насте таќегіа[ѕ сап Бе Йхец... 


мИН паїз 
іп таѕіс 
мі ѕсгемѕ 


Тһе јоіпіѕ Беёмееп зВее{ ѕигѓас- 
іє таќегіаі5 мії Бе соуегеа 
мії) ... тоцідіпр5 

уоодеп 

теѓа! 

ріазбіс 


14. ПОЛЫ 


абразив 
зерна га 
подобрать ~ 
установить ~ 


балк/а 
половые —и 
брус 
двухкантный ~ 
деревянный упорный ~ 
опорный ~ 
опорный ^ под 
стойками 
продольный ~ 
трехкантный ~ 
четырехкантный ~ 
— для деревянных перекрытий 
— обвязки 


—ья крупных размеров 

антисептировать ^—ья 

грузить ^—ья 

пилить ^—ья 

складировать ~ья 

строгать ^ья 

транспортировать ^ья 
брус/ок 

деревянный г» 

строганый ~ 

— пола 

размер —ка 

выровнять ~ 

отрезать ~ 

подтесать ^^ 


прибить — 
прижать ~ 


установить ~ 
вкладыш 
галтель 
обрезать ~ 
острогать ~ 
прибить ~ 


14. ЕЪООКЅ 


абгазуе (таїегіа!) 
абгаѕіуе ртаїп5 
фо ѕеІесі ап ађгаѕіуе мПееї 
іо Нх ап абгазіуе мһее! 


іоізі 


Поогіпе ЯтьБег$ 
Беат, Баг, сапі, јоїѕі 
імо-едрей сапі 
ѕіор тег 
ѕайаіе Беат 
ти45111 


Іопрїйийіпа! Беат 
#һгее-ейрей сапі 


ѕдиагей тег, здиаге-едред йтрег 


Поог йтрег 

Ыпаште Беат, Ыпдіпе |оізі, 
ігатемогК Беат 

дітепзіоп йтег 

{о ігеаї Беатз мійп ргезегуайуез 
іо Іоаа Беатѕ 

іо зам Беатѕ 

іо ѕіоге Беатѕ 

іо ріапе беатѕ 

іо ігапѕрогі Беатѕ 


Баг 
моодеп Баг 
р!апе4 Баг 
Ноог Баг 
Баг зіге 
{о Теме! а Баг 
іо сиё ой а Баг 
Чо здиаге а Баг, іо һем а Баг, іо 
Чгезз а Баг 
40 паЙ а Баг 
{о ргеѕѕ а Баг, іо һоіа домп а 
Баг 
іо ѕеї ир а Баг 
іпѕегё 
тоцідіпе, еї 
іо си ой а тоцідіпе 
іо ріапе а тоцідіпе 
іо пай а тошаіпе 








14. ПОЛЫ 
14. 2008$ 


греб/ень 
— доски 


— клепки 
основание ^ня 
толщина ^ня 
доск/а (сл. 1.) 
калевать г»у 


обрезать ~у начисто 
отрезать ~у 

очистить —у 

подать --у на рабочее место 
поднять —у 

прибить ~у гвоздями 
просверлить ~у 
разметить ~у 
распустить —у 
складировать ~~и 
соединять ~~и в шпунт 


сплачивать гей 
строгать —у 


строгать ~у на фальц 
строгать —у поперек волокна 
строгать нестроганую ~у 


укладывать г»й вплотную друг 
к другу 
уложить —у 
дощечка паркетная 
древесин/а 
~ мягких пород 
~ твердых пород 
Фе пороки ~ы: 
ГНИЛЬ 
грибные ядровые полосы 
завиток 
засмол 
крень 
наклон волокон 
прорость 
пятнистость 
свнлеватость 


синева 
смоляные кармашки 


сучки 

трещины 

червоточина 
сердцевина ~ы 
текстура ~ы 


18* 
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іопеие, ѓеаїһег 


{оприе оѓ а Боага, іеаїрег ої а 
Боага 

іоприе ої а 5іауе 

іоприе Базе 

іопеше #ћісКпеѕѕ 


Боага, ріапкК, ѕігір 


іо тош@ а Боага, іо гип а Боагӣ 
іргоцеб а тошідег 
{о ейре а Боага 
їо сиї ой а Боага 
{о сіеап а Боагӣ 
іо саггу а Боагӣ їо {ће роб 
Чо ПЕ а Боага, іо Поізі а Боага . 
їо паї! а Боага 
їо агі а Боага 
іо тагК оці а Боага 
іо $Й а Боага 
іо зюге Боагӣѕ 
Фо јоіп Боагӣѕ іоприе-апа- 
отооуе 
{о јоіпі Боагӣѕ 
{о ріапе а Боага, іо гип а Боагаӣ 
#һгоиећ а ріапег 
іо ѕһірІар а Боага 
іо фгауегзе а Боаг@ 
іо ріапе а гоиећ Боагаӣ, іо 
дге55 а гоиећ Боаг@ 
іо Іау Боагӣѕ ірћіу іореіһег 


{о [ау а Боага 


моод Моск, рагдиеігу ѕіауе 
моо 
ѕзонмооа 
һагдмооё, дигаМе моод 
мооа ѓаиіїѕ: 
доїе 
гед ѕігіре 
сигі 
сит ѕроё 
їгипК магріпр 
іпсіпабоп ої ИБгез 
Багкіпе росКеї 
Пескѕ 
сигіу ргаїп, сго55 ргаіп, 
Кпойпеѕѕ 
ЬШше зат, зар ат, Бішеіпр 
єшт роскеё, ріїсп роскеіѕ, 
геѕіп роске{ 
Кпо{з, рпагіѕ, ѕпарѕ 
сгаскѕ, На\мз 
могт-һоіе, Бееёе датаре 
ріќсһ 
моо фехшге 
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цвет —ы 
антисептировать ~у 


грузить ~у 
защищать ~у от 
возгорания 

резать —у 
складировать ^—у 
транспортировать ~у 


жнлк/а 
алюминиевая ~ 
латунная ~ 
поперечная 7» 
продольная ~ 
разделнтельная ~ 
стальная ~ 
стеклянная ~ 
закрепить ~у 
нарезать —и 
подогнать ~~у по месту 
разметить —у 
установить ^у 


зазор 
большой ~ 
допустимый — 


мииимальный ~ 
т между досками 
~~ между щитами 
определить ~ 


отрегулировать 7» 
устраннть ~ 

каркасная часть полового 

покрытия 

кирпич облицовочный для пола 

клепка паркетная 

ков/ер 
ворсовый ~ 
лииолеумный о» 
МЯГКИЙ ~ 
раскатанньй ~ 
синтетический ~ 
вылеживание ~ра 
настилка ~ра 
прнкатка "ра 
раскатка "ра 
раскрой ~ра 
подобрать ~ 
приклеить — 
раскатать ~ 
раскроить ~ 
уложить ~ 


14. полы 
14. ЕГООВ5 


моод соіоиг 

іо ігеаї моод мїїһ десау рге- 
зегуайуез 

іо [оа@ моод 

{ою ігеаї моо4 мії а йге гевага- 
апі 

{о сив моод 

іо ѕіоге моой 

іо ігаперогі моод 


фир 
ашиттиит ѕЁгір 
Бгазз ѕігір 
сго55 $р, ігапѕуегѕе ѕігір 
іопейидіпа! ѕігір 
діуїдіпр 5ігір 
зфее! ѕїгір 
Б1аѕ5 5ігір 
іо бх а 5ігір 
іо сиё ѕігірѕ 
іо могК а зігір іпіо ріасе 
іо тагК оиї а 5ігір 
іо зе ир а 5ігір 
вар 
Ьіє вар 
адтіззібіє вар, а|омаЫе вар, 
регтіззібіе рар, ассеріабіе вар 
тіпітит рар 
рар Беїмееп Боагӣѕ 
вар Беімееп рапеї5 
{о теаѕиге һе рар, іо деїег- 
шие Ше рар 
{о айјиѕі {ће рар 
іо еіітіпаѓе Ше гар 


зк@еюп Ноог 


Поог Бгіск 


моод Моск, рагӯџеігу зфауе 
сагреї, таї, соуегіпє 
ішНед сагреї 
Нпоешт соуегіпе 
зоїй сомегіпр 
ипгоЦеЧ соуегіпр: 
зупіпейс соуегіпє 
Панепіпе ої а сохегіпе 
Іауїпр а соуегіпі 
гоййпє домп а соуегіпе 
ипгоїйпе а соуегіпє 
си те а соуегіпє 
іо таїсһ а соуегіпе 
іо ше а соуегіпе 
іо ипгої! а соуегіпе 
іо сиї а соуегіпе 
іо [ау а соуегіпє 





параллельность ^—ок 
подтесать ^—ку 
скашивать оку 


крошк/а 


каменная — 
мраморная ~ 


=» для мозаичных полов 


добавить ~у в состав 
промыть —у 
просеять —у 


круг абразивный 


антисептирование ^~и 


выверка ген 


. полы 
14: ҒІООБ5 2717 
кром/ка едсе 

боковая ~ Гафега! едре 

продольная ~ Іопеіїидіпа! ейре 

прямая ~ ѕігаісћі ейре 

строганая — рІапей ейре 

— доски Боагд едре 


рагаНейзт ої ейреѕ 
їо һем ап едре 
іо спатіег ап ейре 
сгит 
Нпе-сгатей ѕіопе сһірріпеѕ 
тагЫе арртераїе 
тоѕаіс оог арртераїе 
їо ада сгитЬ їо ће тіх 
іо мазН сгитЬ 
іо ѕсгееп сгиті 


абгазуе мПее! 


лаг/а јоіѕі, Поог іоізі, соттоп јоїѕі, 
Поог Баеп 
крайняя ~ ошег јоіѕі 
маячная ~ виїде 1015 
смежная ~ айјасепі јоіѕі 
средняя ~ ша іоізі 


ігеаітепі ої а јоіѕі міїћ рге- 
зегуайуе$ 
ІеуеПіпр а 1015 


грань ^—и јоіѕі ѕіде 
ОСЬ —и јоїіѕі ахіѕ 
расшивка ~~и јоіѕі Бгастя 
толщина гум ј0151 ма 


укладка ~и 
вьверить ~у 
выровнять ^-у 
отрезать -—у 


Тауіпе а 1015 

Фо Бгіпе а 10154 о гие 
{о Іеме! а 101$ 

іо си оН а 1015 


подогнать ~у по месту іо могК а 10151 іпіо ріасе 
подтесать --у іо һем а јоіѕі 
прибить —у {о пай а 101$ 
установить —у іо зеф ир а ]015% {о Іау а јоіѕі 
лак уагпіѕћ 
линия Ппе 
центровая ~ сепіге Іїпе 
— обреза едре 
~ разметки тагКкіпе Ипе 
линолеум (см. 1.) Нпоеит, Нпо 
вздутие ~а Нпоеит ѕмеПіпе, Нпоеит 
риїсіпеє 
волнистость ^а Нпоеит мауіпеѕѕ 
вылеживанне —-а іпоіешт Нанепіпе 
деформация ~а Нпоешт деїогтаноп 
загнивание основания —а гоніпє ої а Нпоешт’$ Базе, 
десау ої а Ппоеит”$ Базе 
наклейка ~а разіїпє Їіпоіеит, рішеіпе 1іпо- 


1еит, Бопаіпе іпоіешт 
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полотнище —а 
разрушение тканевой основы 
~а 

раскатка ~а 

раскрой ~а 

распаковка ~а 

сварка ~а 

складирование ~а 
усадочность ~а 

нарезать ~ 

подобрать ~ 


мастик/а (см. /., 15.) 
~ с добавкой 
— с наполнителем 
ВЯЗКОСТЬ гм 
дозировка —и 
жесткий состав гий 
нанесение ^^и 


сплошное нанесение —и 
частичное нанесение гий 
отслаивание —и 
перемешивание —и повышен- 
НОЙ ВЯЗКОСТИ 
процеживание ун 
распыление ~~и 
состав ^~~и 
составляющие для ~~и 
залить гу 
наносить г»у 


подать ~у на рабочее место 
приготовить ~у 


маяк 
фризовый ~ 
установить ~ 


накат черного пола 
настил пола 


двухслойный ~ 
деревянный ~ 
- ДОЩАТЬЙ ~ 
рядовой ~ 
сплошной ~ 


без фриза 

«в елочку» 

в четверть 

из паркетных щитов 
из штучного паркета 
на шпонках 

с фризом 

панель настила пола 


1111111! 


14. ПОЛЫ 
14. 2.0085 


ѕігір ої іпоіешт 
деѕігисіоп ої а Ппоіешт"'я Їаб- 
гіс Базе 

ипгойіпе бпоіеит 
сипо іпоіешт 
ипраскіпе [іпоіешт 
меїдіпе Їіпоіеит 
ѕіогаре ої Їіпоіеит 
Нпоїецт ѕһгіпкаре 
іо сш Нпаеит 

іо таїсһ Ппоеит 


тазіїс, сетепі, разіе 
таѕііс мій ап аддїнує 
таз#с міїһ а іпе арепі 
уізсовіїу ої тазйс 
Ьаїспіпр ої тазйс 
5 тазііс 
соуегіпр мії тазіїс, арріуіпе 
тазйс, зргеа@ п? тазйс 
Ш соуегіпе НН  тазіїс 
раг#а! соуегіпр міїһ тазіїс 
таѕіс рееїїпр 
5йїггіпр һісһ-уіѕсоѕу тазНс 


5ігаїпіпр. тазйс 

ѕргауіпе таѕііс 

сотроѕійоп ої таѕііс 

тазіїс сотропепіѕ 

іо роиг таз#с 

іо арріу таѕііс, іо ѕргеай таз- 
с, їо соуег мії) тазііс 

іо саггу таѕііс ѓо Ше јоБ 

іо ргераге тазИс 


эсгеед 
Ьогдег эсгее4, Кате ѕсгеей 
іо Їау а ѕсгеей 


ѕоипа Боагд тя 


Поог соуегіпр, Бойот соуегіпр, 
Ноог Боагдіпр 
імо-Іауег Ноог 
ійтрег Поог 
ійтег Поог 
моод-ЬіосК соуегіпр 
ѕоіа Поог соуегіпр, ѕеатіеѕѕ 
Поог, сопіпиоиѕ {100г 
Ноог соуегіпе мощ а ітате 
Беггіпр-бопе  йоог соуегте 
гебаїед моодеп Поогіпе 
вігір-оуегіау Поогіпр 
Ыоск Ноогіпр 
іоприе Ноог 
Ноог соуегіпє міїіһ а Нате 
Поог рапеї к 





14. ПОЛЫ 
14. 2008$ 


выровнять ~ 
устроить 7» 
нож линолеумный 
обзол 
основ/а 
тканевая ~ 
~ линолеума 
загнивание —ы 
разрушенне ~ы 


_ основани/е 
незыбкое ~ 
`прочное — 
сухое ~ 
„~ без пыли 
~ без трещин 
— под наливной пол 
влажность ~~я 
вьверка горнзонтальности ^я 
насечка ~~я 
неровность ~я * 
огрунтовка ~я 
подготовка ^я 
промывка ^~я 
просушка —я 
прочность ~я 
выровнять — 
зашпаклевать ~ 
ПОДГОТОВНТЬ ~ 
покрыть ~ 

ос/ь 
дополнительная ~ 
основная ~ 
поперечиая — 
продольная ~ 
закрепление ги 
положение —и 
выверить ~ 
закрепить ~ 
нанести — 


откол 

отщеп 

паз 
направляющнӣ ~ (в полу для 
раздвижных дверей) 
поперечный ~ 
продольный ~ 
торцевой ~ 
— для гребня 
— доски 
выборка ~ов 
ширина ~а 
выбрать ~ 
очистить 7» 
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іо Ме! а Поог соуегіпе 
іо Іау а Ноог соуегтя 


Кпіїе Гог синіпр іпоіешт 
мапе 
Баѕе 
їабгіс Базе, сІоЁһ Базе 
Нпоіеит Базе 
Базе гота, Базе десау 
Ппоеит Базе деѕігисіїоп 


Базе, юипдаНноп, зиб-Ноог 
гіріа Базе 
ѕігопе Базе 
дгу Базе 
дизі-Їтее Базе 
Базе мійпоші сгасК$ 
роигед зиб-Ноог 
һитіййќу ої а Базе 
Іеуеййпеє а Базе 
Базе ѕсгаісһіпе, Базе эсогтя 
гоцећпеѕѕ ої а Базе 
ргітіпе ої а Базе 
Базе ргерагайоп 
мазНніпе а Базе 
дгуіпр а Базе 
Базе зігепрі й 
{о Іеуе! а Базе 
іо 5іюр а Базе 
іо ргераге а Базе 
іо соуег а Базе 


ахіѕ, сепіге Нпе 
аддїнопа! ахіѕ 
тат ахіѕ 
Тайега! ахіѕ 
Іопрійидіпа! ахіѕ 
ахіѕ Ихше 
ахіѕ розійоп 
Фо сһеск ап ахіѕ 
іо Нх ап ахіѕ 
іо тагК ап ах!$ 


вра! 

спір 

єтооуе, 510%, тогИзе 
Ноог риїде 


Іаїега! ргобуе 
Іопеїнидіпа! ртооуе 
епі ргооуе 

Кеу 

этооуе ої а Боага 
сгооуїпр, тогіїѕіпе 
єгооуе мійіћ 

іо ртоохе, іо тогііѕе 
іо сІеап а ргооуе 
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паркет (см. 1.) 
мозанчньй ~ 
ЩИТОВОЙ ~ 
~ в «елку» 

— в «корзинку» 
настилка ~а 
шлифовка ~а 
иаклеивать ~ 


покрывать ~ лаком 
прибивать ~ 
сортировать — 
строгать 7» 
циклевать ^— 
шлифовать ~ 


паркетина 
паркетчик 


пена мастики 
всплывающая г» 
отстаиваиие пень: мастики 
удалить пеиу мастики 


пиломатериалы для изготовления 
ПОЛОВ 


плаик/а: 

маячиая ~ (фиксирующая 

уровень укладки бетона) 

паркетная г» 
лииейиая паркетная г» 
фризовая паркетная — 
паркетиая ~ с гребнем слева 
паркетная ~ с гребнем 
справа 
грань паркетной гий 
наклейка паркетной —и 


пласть паркетной —и 
лицевая пласть паркетной 
я 

нелицевая пласть паркетной 
—и 

непараллельность пластей 
паркетной —и 

острожка пласти паркетной 
—и 

торец паркетной —и 
шпунт паркетной —и 
наклеить паркетную г»у 


подогнать паркетную --у по 
месту 

прибить паркетную —у 
уложить паркетную —у 


14. поль 
14. БІООВ5 


рагдцеї, рагдиеі (гу) 
на рагсиеі 
рағдиеігу Ноогіпр Боагі 
һеггіпр-Бопе рагдиеїгу 
Боагдедй рагдиегу 
рагдие{ Поог Іауіпе 
рагдие! зап@тя 
{о [ау рагдие! Ноогіпе іп таз- 
іс, {о ріце рагаиеё Ноогіпр 
+0 уагпіѕћ рагацеїгу 
іо паї мооа БіосК5 
іо ѕогі моод Ыоскѕ 
іо геѕѕ а рагдиеі Ноогтя 
іо ѕсгаре а рагдиеі Ноогтя 
іо зап@ а рагдиеї оогіпе 


рагацеї Моск 
рагдие{-Ноог Іауег 


таѕйс юат 
Ноайпо таз#с юат 
таѕііс Їоат зеНтя 
іо гетоуе тазёс іоат 


Ноогіпе ЯтБег$ 


Поогіпе 


єгаде ѕігір 


рагдиеігу ѕіауе, моо ЫоскК: 
рагдшеїгу зфауе, моо@ Моск 
ігате рагдиеёгу 5іауе 
1еН іопеие рагдиеігу зфауе 
гірпі іоприе рагдиеёгу ${ауе 


рагдиеігу 5іауе ейре 

Іауіпс а рагдиеігу $фауе іп 
таѕіс, ошеше а рагдиегу 
зфауе 

рагдиефгу зфауе Їасе 
рагдиеїгу зіауе {асе 


рагдиеігу 5вауе Баск 


тізайоптепі ої рагдиеігу 
зіаме Їасе5 й 
рагашеїгу з{ауе Їасе ріапіпе 


рагдиеїгу $фауе еп@ 
рагдиеїгу Зауе ртооуе 

{о Іау а рагдиегу Зауе іп 
таѕіс 

іо могК а рагадцеїгу 5іауе 
іпіо ріасе 

іо пай а рагдиеїгу ѕіауе 
{о [ау а рагдиеігу ѕїауе 






А 
ла. ПОЛЫ 
04. БІООВ5 


плинтус 
бетонный ~ 
деревянный ^— 
пластмассовый ~ 
поливинилхлоридный ~ 
закрепление ~а 
г, из цементно-песчаного 
у раствора - 
із установить ^^ 
$ плита 
і бетонно-мозаичная г» 
7 чугунная ~ 
- плит/ка (см. 1.) 
Я; асбестоцементная ~» с покры- 
тием из каучука или резины 
восьмиугольная 7» 
маячная ~ 
~ для плинтусов 
~» для ПОЛОВ 
глазурованная ^^ для полов 
~ для полов с резиновым 
покрытием 
наклейка ки 
перерубливание —ки 
подогрев ^ки 
резка -ки 
снятие —ки 
стопка ~ок 
укладка —ки 
цвет —ки 
замачивать ~ку 
осаживать ~ку 
очистить ку 
приклеивать ^ку 
резать —у 
рубить ~ку 
сиять гу 
уложить ~у 


плотник 


поверхност/ь 
гладкая ~ 
ровная ~ 
выравнивание —и 
железнение ~~и 
заглажнвание —и 
обеспыливание —и 
очистка гей 
покрытие —и 
шероховатость ~~и 
выровнять ~ 
очистить ~ 


подполь/е 
очистка ^я 
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рііпіһ, ѕКігіпе, ѕКігіпе Боага 
сопсгеїіе ѕКігііпе 
мооа ѕКкігіпе 
рІаѕііс ѕКігіпе 
роІууіпуІсћогіде ѕКігііпр 
Ѓаѕќепіпр а ѕКігіпе 
зап@ сетепі тогфаг ѕКігіїпе 


іо ѕеї ир а $Ки#пя 


р!афе, зіаб 
іегга220 5Іаб 
саѕі поп рае 
Не 
аѕђеѕіоѕ гиббег #е 


осіаропа! #е 
виїде Ше 
ѕкігіпе Ше 
Поог Ше 
рауіпр Ше 
гиББег-ѓасей їе 


Ше ошешя 

Ше сипо 

Ше һеаіїпр 

Ше сипо 

Ше гетоуа! 

зфасК ої Шез 

Ше Іауіпе, Ше зеніпе 
біе соїоиг 

іо зоаК һе #е 

іо фар домп ће е 
іо сіеап ће їе 

іо сше Ше Ше 

іо сиё ће Ше 

о сиё ће Ше 

іо гетоуе ће Ше 

іо [ау Ше іе, {0 зе {һе Ше 


сагрепіег 


ѕигѓасе 
ѕтооЁһ ѕигѓасе 
еуеп ѕигѓасе 
1еуе Што а ѕигѓасе 
Поаіїпе а ѕигѓасе \уЙН сетепі 
зтоо тя а ѕигѓасе 
дедизіїпє а ѕигѓасе 
сіевпіпр а 5игіасе 
соайпе а ѕигѓасе 
ѕигѓасе гоиећпеѕѕ 
їо Іеуеї а ѕигѓасе 
іо сІеап а 5игіасе 


ипдегіїоог ѕрасе 
сіеапіпе Ше ипдегНоог ѕрасе 
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покрыти/е пола 
бесшовное — 
гладкое — 
гравийное — 
двухслойное — 
земляное ~ 
износостойкое — 


каландрированное ламиниро- 
ванное ~ 

ковровое — 

лицевое — 

многоцветное — 

монолитное — 

нескользкое — 

однослойное — 

одноцветное — 

плиточиое — 
поливинилацетатное — 
рулонное — 

сборное — 

сннтетическое покрытие пола 
типа «регупол» 

торцовое — 
цементно-песчаное г» 
шлаковое — 

шлифованное — 

щебеночное — 

из асбестосмоляных плнток 
из асфальтобетонных 
плиток 

из бетонных плиток 

из досок 

из кумароновых плиток 
из лнственных пород 

из метлахских плиток 

из паркетных планок 


1) 


111111 


— из паркетных щитов 

— из цементно-песчаных 
плиток 

— из чугунных плит 

простукивание покрытия пола 

выравнивать — 

закрепить — 

наклеить — 

прибить — 

прострогать — 

уложить ~ 

циклевать — 

шлифовать — 


пол 
бетонный г» 
деревянный ~ 


14. ПОЛЫ 
14. ҒЕООВЅ 


Поог соуегіпр, Поогіпе 
ѕеаптіеѕѕ Ноог Ёпіѕһіпе 
ѕтооіһ-ѕигѓасе Поогіпе 
Єтауеї Поогіпе 
доцііе Ноогіпеє 
еагіһ Ноог 
меагіпе соигзе, оогіпе мій а 
һіеһ геѕіѕіапсе 40 зуеат 
саїапдегед ап@ Іатіпаїед 
ріаѕііс Ноогіпе 
Поог сагрейпя 
Поог бпіѕћ 
тиН-союиг Ноогіпе 
топой (іс) оогіпе 
поп-ѕКід оог ѕигѓасіпе 
опе-Іауег Ноогіпє 
опе-союиг Ноогіпе 
Ше Поогіпе 
роіууіпу! асеїаїе Поогіпе 
гой Ноог соуегіпе 
Биін-ир Ноог соуегіпе 
ѕупіһеіс таїегіаі "Керирої!" 


Моск Поогіпе 

запд сетепі Поогіпе 

зав Поогіпе 

запдед Поогіпе 

сгиѕћед-ѕіопе Йоогіпе 
аѕһеѕіоѕ ріїсп ріаїе Ноогіпя 
азрнаН сопсгеіе ріаїе Ноогіпя 


сопсгеїе ріаїе оогіпе 

деа! оог 

соитагопе ріаїе Поогіпе 
һагӣмооа Поогіпе 

ѕапдѕіопе ріаїе Ноогіпе 
рагдиеі $ауез Поогіпе, Моск 
Поогіпе 

зігір-оуегіау Поогіпє 

запд сетепі ріаїе йоогіпе 


саѕі топ з5іаб Поогіпе 

Поогіпе іар іезі 

їо 1еуе! а Поогіпе 

10 Их а Поогіпе 

40 Єїше а Ноогтя 

10 пай а Поогіпє 

{о ріапе а Ноогте 

{о |ау а Ноогие 

іо ѕсгаре а Поогіпе 

іо зап@ а Ноогте 
Поог, Ноогіпє 

сопсгеїе Ноог 

тег Ноог, моод Ноог 
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14. ПОЛЫ 
14. БІГООВ5 


дощатый ~ 
кснлолнтовый ~ 
линолеумный 7» 
мастичный ~ 
мозаичный ~ 
наборный ~ 
наливной ~ 


невозгораемый ~ 

паркетный ~ 

плавающий — 

пластобетонный ~ 

реечный ~ 

рисунчатый — 

съемный технический — 
съемный технический ~ «ко- 
роб сварной» 
съемный технический ~ «ри- 
гель» 
съемный технический — 
«элемент обоймы» 
детали съемного техни- 
ческого ~а 

фризовый ~ 

цементный — 

черный ~ 


ЧИСТЫЙ 7» 
— большой износостойкости 
— в местах общего пользования 


— в четверть 
— из длинномерных матери- 
алов 

нз износостойкого бетона 
из керамических плнток 

из мозаичных плиток 

из паркетных щитов 

из синтетических ковровых 
покрытий 

из торцевых шашек 

из шлакоситаловых плит 
из шпунтованных досок 

из штучного паркета 

из штучных материалов 

с лотком 

— с лотком при двух трапах 


11011 


110001 


— с лотком при одном трапе 
— специального назначения 
дефекты ~а 
отметка чистого —а 
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деа! Ноог 

хующЩе оог 

Нпоецт Ноог 

тазіїс Ноог 

тоѕаіс Ноог, іпіаід Поог 

іпіаіа Ноогіпе 

роигед-т-р!асе Ноог, ѕеатіеѕѕ 

Ноог, саѕі-іп-ріасе Ноог 

бге-геѕіѕіапі оогіпе 

\0о04-ЫосКк Ноог, рагашеї оог 

Поаііпе оог 

ріаѕіосопсгеіе Ноог 

ѕїгір-апа-Боага Поогіпе 

огпатепіа! Ноог 

тгетоуа Ме іесһпіса! оог 
меідеа Бох 


сігдег 
сазе тетрег 


тетђһегѕ ої гетоуаЫе 
іесһпіса! оог 
Катей Ноог 
сетепі Ёоог 
соищег Ноот, пакед Ёоогіпе, 
топей-ійтрег Боагӣіпе, ѕиб- 
Ноог 
Нозней Поог 
меаг-геѕіѕіапі Поог 
Ноог іп Ше оепега!-ригрозе 
ргетізе5 
гебаїед моодеп йоогіпр 
Іопрчооа Ноог 


этапо се Поогіпе 
сегатіс їе Ноог 
тоѕаіс Ше Ноог 
ѕїгір-оуегіау Поогіпе 
зупібейїс сагреї Поог 


Моск Ноогіпе, моод-Біоск Ноог 
зіає єЇа55-сегатіс ріаїе5 Поог 
єгооуед-апд-іоприед  Поогіпе: 
рагдцеї Поог, Біоск НоогіпєЄ 
Моск Ноог 
Ноог ИН а сийу 
Поог міїв а гиПу апа їмо 
їгарѕ 
Поог \ИВ а рийу апа опе ігар 
ѕресіа!-ригроѕе ПоогіпЄ 
Поог деѓесіѕ 
бпіѕћеа Поог еіеуайоп, НизНей 
Ноог Іеуеї 
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очистка —а 
площадь —а 

примыкание —а 

рисунок —а 
сопротивляемость —а к исти- 
ранию 

толщина ~а 

уклон —а 

устройство —а 


элементы га 
вышележащие элементы га 
иижележащие элементы ~~а 

настилать — 

натереть — 

прострогать — 

уложить г» 

устроить ~ 

циклевать — 

шлифовать г» 


полотнищ/е 

— линолеума 

наклейка га 

скручивание —а 

прикатать — 

прирезать —-а 

сварить ~а 
помещение с интенсивным из- 
носом полового покрытия 


порог 
деревянный — 
поливинилхлоридный г» 
наклеить — 
установить — 


рабочий: 
г» по настилу линолеума 
— по настилу паркета 
— по настилу полов 
— по укладке плиток 


расцветка 
однотонная — 

‚рейка 
соединительная ~, (шпунто- 
вого соединения) 

рейка-гладилка 

рисунок 
диагональный г» 
прямоугольный ~ 
— из плиток различных цветов 
выкладывать — 


Ряд 
маячный — 


14. ПОЛЫ 
14. ҒЕООВ5 


сіеапіпе оѓ а Поог 
Поог агеа 

Ноог абитеп+ 

Ноог райегп 

Ноог меаг геѕіѕіапсе 


Ноог ма 
Поог ргадіепі 
Поог ѕігисіцге, оог соуегіпе 
мог 
Ноог тетрег5 
иррег Ноог тетђегѕ 
ипдейуте Ноог тетіег5 
{о Нау а Поог 
іо роііѕћ а оог 
їо рІапе а Ноог 
їо [ау а Ноог 
їо таке а оог 
{о ѕсгаре а Ноог 
{о зап@ а Яоог 
ма, ѕігір 
Нпоецт ѕігір, іпоіешт ѕһееі 
Єїшеїіпе а ѕігір 
5їгір іҹіѕііпе 
іо гої! домп а ѕігір 
іо сё ой зігір оуегІарѕ 
іо ме!а ѕігірѕ 


іпіегіог . %іїһ Һеауу оог \меат 


доог $Ш, #һгеѕһоіа 
моод доог $Ш 
РУС доог 5111 
їо єїце а доог зії 
{о зе а оог 5111 


Нпоешт Іауег 
рагдиеї-Йоог Іауег 
Поог Іауег 

е зеНег 


соіоигіпе 
топосіготе соіоигіпе 


БаНеп 
сгоѕѕ іоприе 


ѕсгаріпе ѕігаіећі ейре 
райегп, дезієп 
діаєопа! деѕієп 
гесіапеціаг дезієп 
діНегепі соїоиг е деѕісп 
іо 1ау ош а дезієп 


соигзе, гом 
еше соигзе 


кри, 








14. ПОЛЫ 
14. 2008$ 


последний ~ 
предфризовый ~, 
фризовьй ~, 

„~ паркета 

— плиток 


сжим (для сплачивания досок 
пола) 
м с подвижной скобой 
сло/й 
бетониый ~ 
верхний — покрытия пола 
выравнивающий ~ 


глииобитный ~ 
гравийиый — 

каждый последующий ~ 
лицевой ~ 

мозаичный ~ 


нижний г» пола (цементного, 


террациевого) 
песчаный ~ 
подстилающий ~ 


равномерный ~ 
СПЛОШИОЙ ~ 
уложеиный 7» 
шлаковый — 
шпаклевочный — 
щебеиочный — 
— засыпки (в перекрытии) 
поверхность ~я 
толщина ~я 
выравнивать ~ 
заменить ~ 
иаиосить ~ 
покрывать —ем 
СИЯТЬ ~ 
укладывать — 
шлифовать ~ 


смес/ь (см. 1.) 
приготовлеииая ~, 


самонивелирующаяся раствор- 


ная — 

сухая ~ 
террациевая — 
состав —и 
ГОТОВИТЬ — 
затворить ~, 


перелопачивать ~ 


соедниение 
гвоздевое ~ 


285 


сіоѕіпе соцгѕе 

БеГоге Не Богдег соцгзе 
рогдег соигзе, Їгате соигзе 
рагдиеігу ѕіауеѕ соигзе 

{Иез соигзе 


Пооғ сіатр, йог сгатр 


адјиѕіаЫе сіатр 


Іауег, соа{ 


сопсгеїе Іауег 

Ноог соуег, Ноог соуегіпе 
Базе соигзе, Беддіпе, Біпаіпе, 
іІеуеййпе соигзе, тевиіаїїпЕ 
соигзе 

ридаїе сіау Іауег 

отауе! Іауег 

еуегу пехі Іауег 

[асте Іауег 

тоѕаіс Іауег 

ипдегіед 


запа 1ауег 

Базе соигзе, Беддіпе, Їомег 
Іауег, зиб-ртаде 
еуеп Іауег 

зоНа Науег 

ріасед Іаует 

Зав Іауег 

Нег соаї 

сгизней ѕіопе Іауег 
Поог НИ 

зитіасе ої а Науег 
іһіскпеѕѕ ої а 1ауег 
іо ѕтооїћ а Іауег 
{о теріасе а Іауег 
{о арріу а соаї 

ію соаї 

іо гетоуе а соаї 
о р!асе а !ауег 

іо ѕапӣ а 1ауег 


тіх, тіхійте 


ргерагей пих 
ѕеі -Іеуепе Иша тіх 


дагу тіх 

іегга220 тіх 

сотроѕійоп ої а тіх 

{о ргераге а тіх 

іо айа маїег іо а тіх, іо іетрег 
а тіх мій маїег 

іо ѕһоуе! а тіх 


іоіпі 


паЙей соппесіїоп, паїіюед јоіпі 


М 
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зубчатое — (досок, пластин) 
клеевое — 

— в гнездо и шип 
вполдерева 

встык 

в четверть 

в шип 

в шпунт 

в шпунт и гребень 


01111) 


сопло 
сопряжение 


сплачивание в четверть 
столбик 
бетонный — 
кирпичиый — 
— под лаги 
устроить — 


столяр 


стяжк/а 
бетоиная или растворная — 
подготовительная — 
цементная ~ 
цементно-песчаная ~~ 
выравнивать —у 
очистить —у 
укладывать — у 
шлифовать —у 
уклон пола 
большой ~~ 
незначительный — 
— для стока воды 


уров/ень 
выравиивание по —ню 


отбивка —ня 
— пола 
~ чистого пола 


уступ 


фриз 
линия —-а 


ацека паза 
аерхняя — 
нижняя — 


щит 
паркетный — 


закрепить паркетный — 


уложить паркетиый — 


14. ПОЛЫ 
14. ҒЕООВЅ 


Нпеег іоіпі 

5ше(4) іоіпі 

іореїе іоіпі 

раїї-Іар іоіпі 

аби те јоіпі, епа іоіпі 
гебаїіеад іоіпі, ѕһірІар 
тогіїзе-апд-іепоп јоіпі 
іопрпе-апа-ртооуе јоіпі 


јове1е іоіпі 
п0221е 
јипсііоп 
ѕһіріар 
роѕі, рае, рег 
сопстеїе рег 
Биск розі 


Поог јоіѕі розі 
іо таке а рег 


- јоіпег 


ѕсгеей, БНпате, соуегте 
оуетіау, ѕсгеей 
ргерагаїогу зсгеед 
сетепі ѕсгеей 
зап сетепі ѕсгеед 
іо ѕтооїћ {Не зсгеед 
{о сІеап 1Не ѕсгеед 
{о [ау іће ѕсгеед 
їо запа {Не ѕсгееа 


Поог єтадіепі 
зіеер Поог єтадіепі 
ЗНЕН{ Ноог ртадіепі 
Поог ртайіепі Їог маег 
дгаіпіпе 3 
Іеуеі, зрігії Іеуеї, тесНапіс'є [еуе! 
Іеуеіпе 
1еуе! тагкіпе 
Ноог Нпе, оог |еуе! 
біпіѕһед Поог іме! 
знен, Іедре, зіор, зіаррег 
Богдег, ітате, ітієте 
Богдег Нпе, гате Нпе, Ігіеге 
Бпе 
2тооуе сһеек 
иррег етооуе спеек 
ю\ег огооуе спеек 


рапе! 
ріумоод рагдиеі, рагдиёгу 
Поогіпе Боагӣ, рагдие{ рапе!- 
т 
їо Їх а рагдиеігу Поогіпе 
Боага 
{о Тау а рагдцему Поогіпе 
Боаға 






| 14. полы 


"14 БГООВ5 


” шпунт 


— доски 
„о клепки 


В этом помещении настилайте 
паркетный пол 


Рейки основаиия подбирайте 
из древесины одной породы 


Стыкуйте рейки вразбежку 
Настилку пола из паркетных до- 
сок производите после окончания 
подготовительных работ 


Паркетные доски укладываются 
по иаправлению света 

В коридорах паркетные доски 
укладываются по направлению 
движения людей 

Настилку досок ведите «на себя» 


Гребень укладываемой доски 
должеи быть обращен в сторону 
паркетчика 


Первый ряд паркетных досок 
кладите на расстоянии... мм от 
стены 


Перед укладкой первого ряда на- 
тяните шнур вдоль линии ук- 
ладки 


Каждая последующая доска 
придвигается к ранее уложенной 


Придвигайте доску ударом мо- 
лотка по прокладке из обрезка 
доски 


Прижатую паркетную доску при- 
бивайте гвоздями 


Гвозди для прибивки паркета... 


должны быть длиной 60—70 мм 
забиваются под углом 45° в 
нижнюю щеку паза 
втапливаются добойником 


Доски распилите, пожалуйста, 
дисковой пилой 


При настилке укороченных пар- 
кетных досок стык должен быть 
на лаге 


Здесь надо установить допол- 
нительную лагу 
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етооуе 
Боага 2тооуе 
З{ауе этооуе 


Тау а рагаце! Поог іп 1115$ тоот 


Зеїесі Поогіпе Байепз ої ће зате 
моод 


Ѕіареег іһе Байеп јоіпіѕ 

Тау ће рагдиеї Ноог опіу аНег 
а іһе ргерагаїогу могі Ваз Бееп 
допе 


Рагдиеї ѕігірѕ ѕһоша Бе Іаїд іп 
һе дігесіїоп ої іһе Небі 
Рагацей ѕігірѕ іп соггідог5 ноша 
Ье Їаід іп һе дігесіїоп ої {һе 
тоуетепі ої не реоріе 

Гау іпе ѕігірѕ могкіпЕ {іомагӣѕ 
уопг5еїї 


Тһе іопеше ої {Не Іаїд зігір зпоцід 
іасе іһе рагдиеі-оог !ауег 


І ау іће ігі гом ої рагаией ѕітірѕ 
.. шт Нот пе ма!! 


Веїоге не Їїгзі гом 15 Іаїд Их 
а зігіпе аїопе Ше пе ої пе 
соцгѕе 


Еуегу зігір ѕһоша Бе тоуей іо- 
мага Че ргеуіоиѕіу Їаїд опе 


Еогсе 4Һе зігір іпіо роѕійіоп Бу 
іарріпе а ріесе ої Боатӣ ѕеї 
абаіпѕї іһе 5ігір 


Май іһе ргеззе зігір домп 


Тһе Бгадз ѕһоша Бе... 


60—70 тт іопе 

агімеп іпіо іһе Іомег спеек ої 
{Не отооуе аї ап ап ої 45° 
зипК МИН а паї! рипсћ 


бам Че ѕігірѕ міїп а 915с зам, 
ріеаѕе 


ҰҺеп [ауте ѕһогі рагдиеї ѕігірѕ 
таке іһе јоіпіѕ оп соттоп 10158 


Ап аддійопа! соттоп јоіѕї 
ѕһоціа Бе ѕеі ир һеге 
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Для сплачивания паркетиых 
досок используйте сжим 


После укладки паркетных досок 
прибивайте плинтусы и галтели 


Производите шлифовку пола 
паркетно-шлифовальной ма- 
шиной 


Эти места необходимо дошлифо- 
вать вручную 


Пол из мозаичного паркета нас- 
тилается на холодной битумной 
мастике 


Стяжку под мозаичный паркет 
тщательно выровняйте 


Имеющиеся неровности основа- 
ния зашпаклюйте 


Произведите разбивку пола 


После разбивки пола уклады- 
вайте иа мастике осевой маячный 


ряд 


Каждый квадрат паркета оса- 
живайте ударом киянки 


От маячного ряда аправо и 
влево настилайте остальную 
часть пола 


Квадраты паркета укладывайте с 
минимальными зазорами 


Линии стыков паркетных квадра- 
тов должны быть перпеидику- 
лярны 


Укладку квадратов мозаичного 
паркета ведите способом «от 
себя» Г 


Быстросхватывающаяся мастика 
наносится для квадратов паркета 
одного ряда 


Плинтусы и галтели прибивайте 
через 2—3 дня после укладки 
паркета 


Бумагу с лицеаой стороны квад- 
ратов следует удалять после 
окончания всех работ 


Пол натрите мастикой 


Пол покройте лаком 


14. ПОЛЫ 
14. ЕГООВ$ 


зе а Поог сіатр ѓог јоіпііпе раг- 
диеї ѕігірѕ 


Маі! оп Че ѕКігііпе Боагаѕ апа 
Не аНег Ше рагацеї 5Їгірѕ һауе 
Бееп {аід 


Еіпіѕһ {һе Йоог мій а оог 
етіпдег 


Тһеѕе р!асез тиѕі Бе ѕапдей Бу 
Һапа 


Мозаїс рагдиеі Ноог ѕһошіа Бе 
іаід іп соіа Бійштіпоця тазіїс 


Геуе! оці Ше зсгеед ѓог а тоѕаіс 
рагдцеї Поогіпе уегу сагешПу 


Зіор Ше гоцеії зигіасе ої {Не ѕиЬ- 
Поог 


МагК оці Че Ноог 


АНег іһе Поог Ваз Бееп тагкей 
оці [ау іће сепіге риїде соитзе іп 
таѕііс 


Тар еасһ рагдиеї здиаге іп ро- 
зійоп мій а таці 


Гау ће Ноог могкіпе їо Не Іеії 
апі пон ої Че риіде соцгѕе 


Гау рагдие{ здиагез мИН аз Не 
ѕрасе Беімееп Нет аз роззНе 


Тһе Нпез ої Ше рагашеї здиаге 
70$ зПоцій Бе регрепаїсціат 


Гау һе тоѕаіс рагдиеі здиаге5 
могКіпе амау гот уоц 


Ошск-зеНте таѕііс зНош@ Бе 
аррНе@ юг Ше рагашеї ѕдиагеѕ 
ОЁ опе соигзе 


Май іһе ѕКігіпеѕ апа #Неіѕ 2—3 
Фауз айег ће рагдиеі Наз Бееп 
Іаіа 


Тһе рагдиеі зацаге Гасе рарег 
зпоцід опіу Бе гетоуей аНег аИ 
\огК Наз Бееп допе 


РоНзн Не оог 
Соуег іһе Йоог мИН уагпіѕһ 








| 


14. ПОЛЫ 
14. БІООВ5 


Настилку паркетных щитов начи- 
найте с укладки маячных рядов 


Отступите от стены на ширину 
щита плюс ... сантиметров и на- 
тяиите два пересекающихся шну- 
ра под ... 
углом в ... 
прямым углом 


о 


Разложите щиты с напуском 
10 см в направлении обратном 
настилке 


По шнурам, натянутым в виде 
буквы «Г», укладывайте два ряда 
ЩИТОВ 


Закрепите первый щит 


В пазы первого щита заклады- 
вайте соединительные рейки 


Щиты прикрепляйте к основанию 
гвоздями 


Горизонтальность пола во время 
укладки проверяйте двухметро- 
вой рейкой 


Настилку пола из штучного пар- 
кета производите «в елочку» с 


фризом 


` До начала укладки паркета сте- 


ны подготовьте под последнюю 
окраску 


Потолки до начала паркетных 
работ должны быть раскрыты 


Окончательную отделку паркет- 
ного покрытия следует выполнять 
после окончания малярных работ 


Рассортируйте паркет по длине 
и ширине клепки 


Дощатый настил под паркет де- 
лается из нестроѓаных досок 


Толщина настила должна быть 
не менее 30 мм 


Настил делайте с зазором досок 
до 5 мм 


Доски черного пола распола- 
гаются поперек рядов паркета 


19-116 
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Зіагі Іауіпе рагдиеігу Ноогте 
Боагаѕ м ѕєіпр риіде соигзез 


Ех їмо ѕігіпеѕ аі ... ст ріиѕ іһе 
мідій ої {һе рагдцеїгу Ёоогіпе 
Боаг@ амау Гот іһе май! апа 
ѕисһ 1ћаї Шеу іпіегѕесі аі ... 

ап апеїе ої ...° 

гіећі-апе1іеѕ 


Гау оці ће рагдиеігу Ноогте 
Боагӣѕ єіһ а [ар оѓ 10 ст іп пе 
дігесіоп оррозйе іо Ноог {ауте 


[ау їмо гом/8 ої рагацегу йоогіпє 
Боагаѕ иѕіпе ѕігіпеѕ ѕеі аї гієрі- 
апе1еѕ 


Еіх Че Нг5і рагдиеігу Їоогіпе 
Боага 5 

Зеї Ше сгоѕѕ іоприе5 іп {һе 
ртооуеѕ ої Че Нгз{ рагдиеігу 
Поогіпе Боага 


Май пе рагацеїгу Поогіпе Боагд5 
їо іће зиб-Ноог 


мне Іауіпе {һе Поогіпе сһесК іїѕ 
һогігопіа! розійоп міїп а 2 т 
зігаїєні едре 


Гау а моод-БіосК Ноог іп а Пег- 
тіпе-Бопе райегп міїп а Їтіеге 


Веїоге уои ${аг{ ауте Ше раг- 
диеі Поог ргераге {һе мані іо 
гесеіуе Фе йпіѕһіпе соаї 


Сеініпеѕ знош Бе біпіѕһед Беїоге 
уои За Іауіпе рагдиеё оог 


Рагдие! Поог Ёіпіѕһіпе ѕһоцід Бе 
допе аНег {ће раїпі могК із оуег 


Ѕогі оці Не рагацеї 5іауе5 ас- 
согдіпе іо Іепеїћ апа мідії 


Тһе зиб-Ноог Гог Ше рагацеї оог 
знош 4 Бе таде ИВ гоџећһ Боагд5 


Тһе зиб-Йоог 5поціадп'ї Бе 1е5$ 
һап 30 тт #һіск 


У!Неп !ауіпе іһе зиб-Ноог !еауе 
зрасез ир іо 5 тт Беёмееп Не 
Боагӣѕ 


Тһе ѕиЬ-Поог Боагӣѕ зношШ Бе 
Іаіа аї гіећі-апе1еѕ іо іће рагдие 
соцгѕеѕ 
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Зазоры между досками не долж- 
ны совпадать с торцами паркета 


Доски черного пола антисепти- 
руйте 

Влажность досок черного пола не 
должна превышать 8% 


Произведите острожку настила 


По настилу укладывайте... 
тонкий картон 
два слоя толстой бумаги 


Бумагу настилайте перпендику- 
лярно к направлению досок на- 
стила 

Выровняйте стяжку под паркет, 
укладываемый на мастике 


Шпатёлем подмажьте углубле- 
ления и повреждения полимерце- 
ментной шпаклевкой 


Основание грунтуйте раствором 
битумной мастики 


К настилке паркета после грун- 
товки можете приступать через 
4—5 часов 


При укладке паркета с фризом по 
оси помещения натяните шнур 


Шнур должен находиться от пола 
на высоте, равной толщине пар- 
кета 


Определите линию примыкания 
рядового настила к фризу 


В углах помещения укладывайте 
по’ две фризовых и одной линей- 
ной планке 


По линиям обреза паркетного 
настила у фриза натяните шнуры 


Определите количество рядов 
планок 


Расположите планки насухо в 
один ряд по всей ширине поме- 
щения 


Посередине помещения натяните 
шнур для укладки маячной 
«елки» 


14. ПОЛЫ 
14. РЕООВ$ 


Тһе еарѕ Ьеїмеєп һе Боагіѕ 
зпоцідп' соіпсійе єіїһ Ше раг- 
диеі ѕЇауе епӣѕ 

Тгеаї іһе зиб-Йоог Боағгӣѕ мін 
ргеѕегуаіуеѕ 

Тһе зиб-Йоог Боағіѕ һитіййу 
ѕһоціп” ехсеей 8% 


Ріапе Ше ѕиЬ- оог 


Соуег Не ѕиЬ- оог мійН... 
ініп сагдфоагд 
2 1ауегѕ ої 4ИКК рарег 


І ау пе рарег регрепаїсиіаг іо Ше 
дігесіїоп ої пе зиб-Ноог Боаг@$ 


І еуе! {һе ѕсгеед 50 аз іо |ау раг- 
диеі Поог іп тазіїс 


Зюр а! уоійѕ апа датаред ѕроїѕ 
мій а ровутег-сетепі зрасКіе 
иѕіпе а рийу Кпіїе 


Рите Ше зцб-Ноог міїһ Біїшті- 
поцѕ таѕііс 


Хоп тау ѕіагі Іауіпе {һе рагдиеі 
Поогіпе 4—5 һоцгѕ аНег {Не ргіт- 
те Наз Бееп допе 


Меп !ауіпе а рагдиеі Ноогте 
мій а Їтіеге ѕеі а ѕігіпе аіопе 
һе сепіге Нпе ої не гоот 

Еіх Ше ѕігіпе аБоуе іһе оог аі 
а һеіећі едиа! іо пе іһісКпеѕѕ оѓ 
{һе рагдие! 


"Реіегтіпе ће Нпе \мВеге Ше моб 
Ыоскѕ апа Не Їгіеге міі! соте 
їореіһег 

Іп {һе согпегѕ ау їмо Шезе 
апа опе соигзе ѕіауеѕ 


Еіх ѕігіпоѕ аіопе Ше рагдиеігу 
Поогіпр іо тагк іће ейре ої ће 
ітіеге 
Оеіегтіпе Не питБег ої 5іауе 
гом 


[ау зіауе5 міці таѕііс іп опе 
том аіопе іће мідій ої Ше гоот 


Ѕеі а ѕігіпе іп бе тіддіе ої {Һе 
тоот {ог Іауїпе Ше риіде һеггіпе- 
Бопе 





14. ПОЛЬ 
14. ЕГООВ$ 


Углы паркетных планок распо- 
лагайте. по линии шнура 


Первую пару паркетных планок 
прибивайте к основанию 


Паркетные планки укладывайте 
приемом «на себя» 


Грань очередной планки вби- 
вается в шпунт ранее уложенной 


Прижимайте торец планки 


Забивайте в торцовый паз один 
гвоздь 


Забивайте в продольный паз три 
гвоздя 


Последиий ряд елки к фризу и 
стеие прибивайте только в про- 
дольных пазах 


Обрезку предфризового ряда 
производите электропилой 


Диском электропилы ие пропи- 
ливайте настил пола 


Укладку фриза иачинайте от уг- 
ла, причем стена должна нахо- 
диться слева 


Торцы планок соединяйте на шип 


Приступайте к укладке фриза 


Фризовые планки соединяйте 
ударом молотка по продольной 
грани 


Маячную елку уложите около 
продольной стены помещения 


Настилка паркета начииается от 
стены, противоположной входу 


Маячная елка собираєтся пред- 
варительно насухо 


После разбивки и опиливания 
маячиую елку переносите на мас- 
тику 


Деревянньми вкладьшами за- 
крепляйте настланньй пол до 
затвердевания мастики 


Перед установкой галтелей вкла- 
дыши вынимайте 


19* 
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Ѕеі пе рагашеї 5іауе5 согпегѕ оп 
һе ѕігғіпе Нпе 


Май домп {ће їігѕі раіг ої рагдие 
зфауез ќо Ше ѕиһ- оог 


[ау рагдиеї ѕїіауеѕ уогКіпЕ 
іомагдз уси 


Тһе іопепе ої еасп ѕіауе ѕһошіа 
ре агіуеп іпіо һе ртосуе ої пе 
ргеуіоцѕ Зауе 


Но! домп Не ѕіауе епа 
"гіуе опе Бгай іпіо Ше епа ртооуе 


Онуе Шгее Ьгадѕ іпіо {һе Іопрі- 
ішдіпа! этооуе 


Маі! дожп {ће 1аѕї Пеггіпе-ропе 
гом іо {ће ѓгіеге апӣ {һе маі! 
опіу іп {һе Іопріїцдіпа! этооуез 


Сиё оїї Че рге-ѓгіеге гом мії 
ап еіесігіс зам 


Таке саге пої іо зам їһгоцећ йе 
ѕир- оог 


[ау Че Їтіеге Нот һе согпег 
мн ће маї оп Ше еН 


Јоіпі пе ѕіауе епӣѕ Бу іһе іоприе5 
ап@ ртооуеѕ 


Ѕіагі Іауіпе {һе Ітіеге 


Зот Не {Шеге Зауез Бу ѓарріпе 
{пет оп Фет з14е$ 


Ріасе һе риіде һеггіпе-Бопе 
аіопе {ће Іопеег ма 


Рагдиеі Ноогіпе ѕһоша Бе Іаїд 
тот Че маї орроѕіїе е еп- 
ігапсе 


Рігз| ће ошфе Пеггіпр-ропе 
зпоцід Бе ѕеі ир міїһоці тазіїс 


АНег пе єціде Пеггіпр-Бопе һаѕ 
Бееп фаКеп арагі апа Нед уон сап 
ѕеї й іп таѕііс 


Ех Че 1аіа Поог мій \оодеп 
іпѕегіѕ ип! Ше таѕіс һағдепѕ 


Кетоуе Ше іпѕегіѕ Беѓоге уои 5еї 
те тоцідіпе5 


292 


Мастика на основание нано- 
сится... 
зубчатыми гребенками 
слоем в 0,7—1 мм 


Ширина полосы мастики должна 
превышать на 3—4 см маячную 
елочку 


Подготовьте основание под до- 
щатые полы - 


Грунт уплотняется щебнем 


Выложите столбики под лаги из 
красного кирпича 


По проекту здесь двухслойное 
дощатое покрытие 


Лаги укладывайте поперек на- 
правления света из окиа 


В коридорах лаги укладывайте 
поперек прохода 


Доски иастила должны лежать 
вдоль иаправления движения 


Короткие лаги стыкуйте между 
собой впритык на столбиках 


В смежных лагах стыки должны 
быть смещены не менее чем на 
0,5 м 


Вы уложили под лаги деревянные 
прокладки? 

Подпольное пространство очис- 
тите от стружек и мусора 


Сделайте разметку укладки лаг 


Через каждый ... 
маячные лаги 


м укладьвайте 


Крайние лаги укладьвайте с за- 
зором не меиее 30 мм от стены 


Проверьте горизонтальиость ус- 
-тановки маячных лаг 


Проверьте рейкой правильность 
укладки лаг 


Верхние грани лаг должны 
лежать в одной плоскости 


Уложенные и выверенные лаги 
расшейте рейками 


Доски разложите по лагам 


14. ПОЛЫ 
14. ЕЪООК5 


Тһе тазіїс зпош Бе ѕргеай оп 
{пе зиб-Ноог... 

мій а дгає 

іп а 0.7—1 шт Іауег 


Тһе тазНс соаї знош 9 Бе 3—4 ст 
мідег {һап іһе виїде Нетгіпе-Бопе 


Ргераге іһе зиб-Ноог Їог а деа! 
Поог 


Тһе 5011 зной! 4 Бе сотрасіей мії 
сгиѕһеа ѕіопе 


Гау роѕіѕ ої гей Бгіск Їог Че 
101545 

Тһе ргојесі герогі взресіїїе5 а 
доцЫе Ноог һеге 


[ау {һе 101545 ігапѕуегѕе іо Не 
дігесііоп ої Ње Неон Тот {һе 
міпдом 


Гау 1015415 іп соггідогѕ ігапѕуегѕе 
{о Ше іга іс. 


Рюог Боагӣѕ зНоША Бе !аій т 
пе дігесіїоп ої Ше іга с 


Вий-іоіпі пе ѕһогі јоіѕіѕ оп роѕіѕ 


Јоіпіѕ іп адіасепі јоіѕіѕ ЗНош Бе 
зрасед аі Іеаѕі 0.5 т арагі 


Науе уои 5еї моодеп райѕ ипдег 
{һе 101545? 

Сіеаг Ше ѕрасе ипдег пе оог 
Гот сһірѕ апа гиЬЫѕһћ 


"Ро {һе Іауоиі Гог ѕеііпе {Не јоїѕіѕ 
Ѕеі {һе виїде јоіѕіѕ еуегу ... теігеѕ 


[ау іһе ощег јоїѕіѕ по 1еѕ5 {Нап 
30 тт Нот іће маі 


Снеск Не Ногігопіа! розійоп ої 
{ће ош@е јоіѕіѕ 


Среск {һе јоіѕі роѕійоп \ИН а 
ѕігаіећі едре 


Тһе иррег ѕідеѕ ої Че јоїѕіѕ 
ѕһоціа Бе іп опе ріапе 


Вгасе Ше [аід апа ІеуеНед јоіѕіѕ 
мії БаНепз$ 


Гау Боагӣѕ оп 10158 





14. ПОЛЫ 
14. ҒЕООВЅ 


:: Первую доску укладывайте па- 


зом к стене 


Доску иасаживайте пазом на гре- 
бень соседней доски 


Доску прибивайте к каждой лаге 


Последние половые доски спла- 
чиваются при помощи клина 


Клин забивается между крайней 
доской и стеной 


Для сплачивания досок пользуй- 
тесь сжимами 


Крайние сжимы размещайте над 
вторыми от стены лагами 


Вплотную к ранее уложенной 
первой доске укладывайте ... до- 
сок 

Доски укладывайте, пожалуйста, 
так, чтобы все гребни вошли в 
пазы 


Устанавливайте сжимы и спла- 
чивайте доски 


Сжимы сиимаются после того, 
как пришиты все доски к лагам 


Плинтусы и галтели устанавли- 
вайте после острожки пола 


Пожалуйста, сваривайте полот- 
иища линолеума в ковры 


Ковры делаются размером иа всю 
комнату 


Основаиие под ковры из лино- 
леума должно быть ровным 


Основание под линолеум тша- 
тельно очистите от пыли и мелких 
камешков 


Оставленные крупные песчинки 
отпечатаются на линолеуме 


Укладывать линолеум можно иа 
осиование с влажностью не свы- 
ще ... % 


На линолеумном покрытии отпе- 
чатались неровности основаиия 


Поднимите линолеумный ковер 
и заново подготовьте основа- 


‚ ние 
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Гау {ће Йгз{ Боага мій) йѕ 2тооуе 
їо ће май 


ҒИ Не отооуе ої {Не Боага араіпѕі 
іһе іопеце ої 115 пеієнЬойг 


Май Ше Боагаӣѕ іо еасН јоіѕі 


Тһе 1аѕі Боагӣѕ аге јоіпей мії 
їһе Пер ої а мере 


Тһе медре зношШа Бе дгіуеп Бе- 
імееп {ће [аѕі Боага апа {Ве ма! 


То јоіпі {һе Боагӣѕ изе Ноог 
сіатрѕ 


Ѕеі {һе ощег Ноог сіатрѕ аБоуе 
{һе ѕесопа јоіѕіѕ гот {һе м/аї! 


[ау ... Боаг@$ сіоѕе іо Ше 1аіа 
опе 


Таке саге іһаї ће іопеиеѕ ої іһе 
Боагӣѕ ПЁ {һе ртооуеѕ ої ег 
пеісһБоигѕ, ріеаѕе 


Зе {һе Поог сіатр5 апа јоіпі {пе 
Боагіѕ 


Тһе Поог сіатрѕ зпош Бе ге- 
тоуед айег а! Боағӣѕ һауе Бееп 
пайед іо Не Ноог јоіѕіѕ 


Ѕеї {һе ѕКігііпе Боагаѕ апа #1еіѕ 
аНег іһе Поог һаѕ Бееп ріапед 


ХУеї д Нпоеит ѕігірѕ іпіо сагреіѕ, 
р!еазе 


Тһе сагреіѕ знош@ Бе {һе 5іге ої 
ће мпое гоот 


Тһе зиб-Ноог Юг а Нпоеит 
соуегіпе 5поцід Бе ѕтооїһ 


СагеїцНу сіеап іһе зиб-Ноог Їог 
а йпоїеит соуегіпе гот ӣиѕі апа 
оті 

Апу еті Най із Іей мії ѕһоҹ 
їһгоџећ Че Нпоеит 


Тһе датрпеѕѕ ої іће зиб-Ноог оп 
мбісп Нпоецт 1$ 114 5поцідп'ї 
ехсеей ... % 


Тһе ғоцећпеѕѕ ої іһе ѕиђ- оог 
зпом 5 Ёһгоцећ һе Нпо!еит 


Ветоуе Ше Ппоіецт соуегіпе апд 
гетаке {Не 5ц-Поог 


` 
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Влажность основания вызвала 
вздутие и пузыри на ковре лино- 
леума 


Снимите линолеумный ковер и 
просушите основание 


Влажное основание вызывает за- 
гниваиие и разрушение тканевой 
основы 

Линолеумные ковры раскатайте 
по чистому и сухому основанию 


Раскатанные ковры в свободном 
состоянии выдерживайте двое су- 
ток 


Линолеумный ковер должен вы- 
лежаться и ровно лечь на основа- 
ние 7 


Прирежьте вьлежавшийся ковер 
по контуру помещения 


Зазор между краями ковра и сте- 
ной должен быть не более 10 мм 


На уложенный ковер прибивайте 
плинтус 


Края линолеумного ковра в двер- 
ных проемах прикрепляйте к 
краям другого ковра 


Соединяйте сварной шов ручной 
горелкой 


Установите поливиннлхлоридные 
порожки 


Производите, пожалуйста, на- 
клейку полотнищ линолеума 


Раскатанное полотнище отгибай- 
те к середине тыльной стороиой 
вверх 


Наносите на основание мастику, 
оставляя непромазанными поло- 
сы в местах швов 


Наклеивайте ранее отогнутую по- 
ловину линолеумного ковра 


Можно наклеивать вторую поло- 
вину ковра 

Скатайте полотнище линолеума 
до середины помещения 


После наклейки линолеум прика- 
тывается катком 


14. ПОЛЫ 
14. БІГООВ5 


Тһе датрпеѕѕ ої Не ѕиЬ- оог һаѕ 
саизей һе Нпоеит соуегіпр іо 
риієе 


Кетоуе {Не Нпоіецт соуегіпе апа 
дгу пе зиб-Йоог 


А датр ѕиЬ- оог сацѕеѕ {пе Нпо- 
іеит'я сіюйб Базе іо гої 


Опгоїї іће Нпоеит соуегіпе оп а 
сіеап апа гу зиБ-Ноог 


Кеер іһе Нпоеишт соуегіпеѕ ип- 
гоНеа Гог імо дауѕ 


Тһе Нпоеит соуегіпе 5поцій На{- 
їеп апд соуег Ше ѕиБ- оог еуепіу 


Сш Ше ПаНепеа Нпоеит сагреї 
аі! агоип@ Ше тоот 


Тһе вар Беїмееп іһе Нпоеит 
соуегіпе апа ће \уаНз зпош п’ 
ехсеед 10 тт 


Май домп {һе зкігіпе Боагӣѕ 
аНег {һе Ипо!еит һаѕ Бееп Іаід 


Јоіп {һе ейреѕ ої Нпоеит соуег- 
12$ іп доог мауѕ 


Ме! а Ме јоіпіѕ ИВ а папа іогсһ 
Риї домп РУС доог $1115 
Оше Не Нпоеит ѕһееіѕ, ріеаѕе 


Ро іһе ипгоНей ѕһееі іпіо {һе 
сепіге 


Арріу тазіїс іо 1ће зи-Ноог ех- 
сері Гог {ће ріасе5 мһеге јоіпіѕ 
мій Бе 


Сше пе Ѓѓоідей рагі ої Че Нп- 
оіешт соуегіпр 


Үои тау а єШшеіпе іһе ошег 
рагі ої Че Ппоеит соуегіпе 


Вон һе ѕһееі Баск іо іһе сепіге 


АНег іһе Нпоіешт іѕ рішед ії 
зношШ Бе гоПей доп 





14. ПОЛЫ 
14. РЕООК$ 


Смежные полотнища укладывай- 
те так, чтобы они прикрывали 
друг друга на 15—20 мм 


Кромки линолеума прирезайте 
специальным ножом 


Ножом прорезайте одновременно 
оба полотнища линолеума 


По месту прирезки под полотни- 
ща подложите полоски картона 


Прирезаниые кромки отверните, 
промажьте основание и приклей- 
те р 

Приклеенные кромки надо прика- 
тать катком 


Швы линолеума проварите 


Приступайте, пожалуйста, к уст- 
ройству наливиого пола 


На подготовленную стяжку мас- 
тика наносится пистолетом- бае 
пылителем 


Держите пистолет так, чтобы 
сопло находилось на расстоянии 
60—70 см от пола 


Наиосите мастику равномерным 
слоем 


Стены помещения защищайте от 
брызг из сопла 


Слой ианосите без пропусков и 
наплывов 


Мастику наносите... 
равномерно 
сплошным ковром 
после просыхания иижнего слоя 


Соблюдайте технологию устрой- 
ства наливного пола 


Дозируемые материалы загру- 
жайте в бетономешалку в строгой 
последовательности 


Воду и эмульсию перемешивайте 
в течение одной — двух минут 


Мастику из бетономешалки про- 
цеживайте (через сито) 


Дайте мастике отстояться в тече- 
ние ... минут 
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Оуегіар {һе адіасепі ѕһееіѕ 15— 
20 тт 


СШ ої Нпоеит оуегіарѕ “НВ 
а зресіа! Кпіїе 


Озіпра Ккпйе сш Шгоцей пе їмо 
Нпоеит ѕһееіѕ зітиНапеоцяіу 


Ріасе саг4Боага ѕігірѕ ипдег Нп- 
оешт ѕһееіѕ мһеге уои сиї {ет 


Тигп Ше едеез ир, арріу таѕііс іо 
{пе зиб-Йоог апа ше іһе ейреѕ 
Баск 


Ц із песеѕѕагу іо гоЙ домп іһе 
ейсеѕ 


Мед Нпоеит зНее јоіпіѕ 


З5іагі такіпр а роигед-іп-зіїц 
Ноог, ріеаѕе 


Маѕііс ѕһоцід Бе аррНе@ іо пе 
эсгеей \ а ѕргау рип 


Кеер 1Не.зргау бип по221е 60—70 
ст амау Нот Че оог 5игіасе 


Арріу пе таѕііс іп ап еуеп Іауег 


Ргоїесі .{е майя іп һе "гост 
Гот по221е ѕріаѕһеѕ 


М/пеп арріуїпе тазіїс фаКе саге 
пої іо Іеауе роогіу соаіей агеаѕ 
апд зарз 
Арріу тазНс... 
еуепіу 
соуегіпр іһе епйге агеа 
аНег Ше ргеуїоц5 1ауег һаѕ 
дгіед 


ЅігісПу ЮНо\м ће іоб ргасіїсе5 
ог такте роигед-іп-ріасе Ноог5 


СПагое Ше теазигей таќегіа!ѕ 
іпіо Че сопсгеіе тіхег іп Не 
соггесі огдег 

Міх {һе маїег апа Фе ети!ѕіоп 
ог опе іо Їмо тіпиіеѕ 


Ѕіғаіп {һе тазіїс сотіпе оці оѓ 
{һе сопсгёе тіхег 


Геі Ше геаду тазіїс ѕее юг 
-- тіпиіе5 
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Пену, всплывающую на поверх- 
ность, удалите 


Мастику тщательно вымешивай- 
те до полной однородности 


Проверьте вязкость мастики 
каждого замеса 


Неправильная дозировка состава 
вызывает иесовпадение цвета 
участков пола 


Применение мастики повышеи- 
ной вязкости вызывает по- 
ристость пола 


Мастика плохо процежена — это 
вызовет шероховатость пола 


Цвет мастики для нижнего и 


верхнего слоев должен быть оди- 


наковый 


Мастику, простоявшую более од- 
ного часа, перед нанесением пе- 
ремешивайте 


Здесь по проекту наливные бес- 
шовные пластобетонные покры- 
тия полов 


Приготавливайте пластобетон- 
ную массу на один замес 


Перетрите на краскотерке плас- 
тобетонную массу 


Бетоиные плинтусы окрашивайте 
кистью пластобетоиной массой 


Лицевой слой укладывайте по за- 
твердевшему выравнивающему 
слою 


Проверьте, не имеет ли отлипа 
выравнивающий слой 


Ходить по пластобетонному по- 
крытию можно после полного вы- 
сыхания 


Расцветка пластобетонных полов 
должна быть одиотонной 


Перед настилкой пола из пласт- 
массовых плиток проверьте их 
размеры 


Рассортируйте плитки по цвето- 
вым оттенкам 


14. ПОЛЫ 
14. БІООВ5 


Ѕкіт ой Ше таз оат 


Міх Ше тазНс сагеѓиНу НИ ії 
Бесотеѕ поторепеоцѕ 


Спһеск Ше уіѕсоѕіїу ої еасһ Баїсһ 
ої тазіїс 


Іпассигаіеіу рғорогііопіпе іһе 
сотропепіѕ сацѕеѕ Че Ноог со- 
уегіпе іо һауе а дійегепі союиг- 
Ш 


Тһе изе ої НієНб-мізсозіїу таѕііс 
таКеѕ іһе Ноог рогоц5 


Тһе тазіїс Ваз Бееп Ба у ѕігаіп- 
её ап@ 50 һе Ноог “зи {асе мії! 
Бе гоиећ 


Тһе тазііс юг {һе Іомег апа ир- 
рег іауегѕ ѕһоцій Бе іһе зате 
союиг 


Мазііс мһісһ Баз Бееп ипууогкей 
ог тоге іћһап ап Поиг ѕһоиіа Бе 
зійгтед араїп Беѓоге изе 


Тһе ргојесі герогі ѕресііеѕ а 
ѕеатіеѕѕ ріаѕіосопсгеіе Поогіпе 
һеге 


Ргераге іће ріаѕіосопсгеіе тіх Гог 
опе Баїсһ 


Раѕѕ һе  ріазіосопстеїе 
їбгоцеб Фе тій 


тіх 


Соуег {пе сопсгеїе ѕКігііпеѕ міїп 
а ріазіосопстеїе тіх иѕіпе БгизНез 


Ріасе бе Нпізпіпе [ауег аНег 1Не 
Базе соигзе һаѕ Пагдепед 


Сһеск мне ег Ше Базе соигзе 1$ 
іаску 


Уои тау пої маїк оп а ріазіо- 
сопсгеіе оог и ії һаѕ дгіед 
Ну 


А ріаѕіосопсгеіе Ноог союигте 
зпоцід һауе а зе союиг 


Снеск Пе 5іге5 ої їһе ріазіїс Шез 
Беѓоге ріасіпє Фет оп ће оог 


Зогі іһе Шеѕ ассогдіпе іо соіоиг 
зпаде 
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14. ПОЛЬ 
14. РЕООВ$ 


В этом помещении делайте, по- 
жалуйста, рисунчатый пол 


При устройстве пола... 
с прямоугольным рисунком 
плитки располагайте парал- 
лельно стенам 
с диагональным рисунком плит- 
ки располагайте под углом 45° 


Наиосите мастику на основание 


она один ряд плиток 


После нанесения мастики необхо- 
димо сразу же укладьвать плитку 
Укладку плиток ведите по разра- 
ботанньм картам раскроя 


Подогрев плиток производите на 
злектроплите 


Плотнее, пожалуйста, прижи- 
майте плитку к основанию 


Для более плотного прилипания 
плитки осадите ее ударами рези- 
нового молотка 


Резку плиток производите при 
помощи резаков 


Ваша бригада будет выполнять 
устройство цемеитно-песчаных 
полов 


Основание под пол насеките, 
очистите и промойте водой 


Параллельно длинной стороне 
установите маячные рейки 


Маячные рейки устанавливайте 
на цементные марки и выравни- 
вайте по уровию 


Огрунтовывайте подстилающий 
слой цементным молоком 


Раствор подавайте по шлангам 


Раствор укладывайте полосами 
между двумя маячными рейками 


Заполненную раствором полосу 


разравнивайте при помощи пра- 


вила 


Правило опирайте на две маяч- 
ные рейки 


Уложенный раствор уплотняйте 
виброрейкой 
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Маке ап огпатепіа! оог соуег- 
ше іп ће гоот, ріеаѕе 


\һеп такіпе а оог міїН... 
а гесіапешаг дезієп зеї іһе 
Нез рагаНе! їо ће мані 


а діавопа! дезієп ѕеі їһе Шез 
аі 45° іо Ше май 


Арріу таѕііс іо не зиф-Ноог опіу 
ог опе соигзе ої 111е5 


ТИез зношЁА Бе Іаїд іттейіаіеіу 
аНег {Һе тазіїс һаѕ Бееп арріїед 
ау {Һе Ніез іо іһе ргераге4 де- 
5ієп 
Неаё ир іһе Ніе5 оп ап еіесігіс 
Ѕіоуе 


Ргезз Ше Ніе5 НеНИу іо іһе ѕиБ- 
оог, р!еазе 


Еог БеНег адһеѕіоп фар Фе 1Йез 
іпіо розійоп м'іїй а гибБег таПе! 


Сиї ће Шез міїн а сийег 


Үоиг іоб сгем мій Бе іпзіаїйпе 
запд сетепі Ноог$ 


Ѕсгаїсһ, сеап, ап@ мазі ош йе 
зиб-Поог 


Зе! {не єшіде БаНепѕ рагаїе! іо 
{Не Іопрег ѕіде ої іһе гоот 


Ѕеі Не єиіде БаНепз оп Фе се- 
тепі 401$ апа Іеуеї пет иѕіпе а 
зрий Іеуе! 

-Ргіте {Не Базе соигзе міїй сетепі 
етоиї 

Сопуеу іһе тогіаг иѕіпе һоѕеѕ 


Р!асе іһе тогіаг іп ѕігірѕ Бе- 
їмееп ће виїде Байепѕ 


Теуе! ће тогіаг ѕігір міїп а 
ѕігаісћі едое 


Ѕеї іһе ѕігаісћі еде оп їмо сиде 
Байепѕ 


Сотрасі {ће ріасей тогіаг \ИН а 
Беат уїбгаїог 
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Заглаживание и железнение по- 
верхности производите металли- 
ческой гладилкой 


Железните поверхность стяжки 


Посыпка цементом производится 
тонким слоем 


Заглаживание и железнение сле- 
дует заканчивать до схватывания 
раствора 


Монолитное мозаичное покрытие 
устраивайте из двух слоев 


Нижний слой мозаичного покры- 
тия делается из жесткого цемент- 
но-песчаного раствора 


Верхний слой мозаичного покры- 
тия выполняйте из цементного 
раствора с каменной крошкой 


Мозаичный раствор готовьте на 
объекте 


Для приготовления мозаичного 
раствора применяйте сухую смесь 


Сухую смесь заготавливайте сра- 
зу для всей площади помещения 


Каменную крошку тщательно 
промывайте 


Работу начинайте с выверки 
горизонтальности основания 


Отбейте на стенах черту уровня 
черного пола 


Раствор для нижнего слоя мо- 
заичного пола укладывайте тол- 
щиной ... см 


До затвердения раствора уста- 
новите разделительные жилки 


Жилки расставляйте по рисунку, 
нанесенному мелом на поверх- 
ность нижнего слоя 


Вставленные жилки дополни- 
тельно закрепите, пожалуйста, 
раствором 


Поверхность нижнего слоя перед 
укладкой мозаичного слоя 
увлажните 


14. ПОЛЫ 
14. 7008$ 


Сетепі ѕигѓасе зтоо те апа 
Ноайпе ѕһоша Бе допе мій а 
зіее! ѕігаіећі ейее 


Рюа{ Не ѕсгеед ѕигѓасе мій се- 
тепі 


Сетепі зношА Бе зргеа@ іп а т 
Іауег 


Сетепі зигіасе ѕтооіһіпе апа 
Поайпе 5поцій Бе согпрієїед Бе- 
Гоге їпе тогіаг һаѕ зе 


Іпзіай а {мо-!ауег саѕі-іп-ріасе 
тоѕаіс Ноогіпр: 


Тһе іомег Іауег ої {һе тоѕаіс 
Поогіпр зпоцід Бе таде мії а 
НИ запа сетепі пих 


Маке їБе иррег Іауег ої Ше то- 
зас Поогіпе міїй а тогіаг соп- 
іаїпіпє Їпе-ртаїпед з5іопе сһір- 
ріпеѕ 

Ргераге {Не тоѕаіс тогіаг аї {Ве 
106 зіїе 

Оѕе а дгу тіх іо ргераге Не 
тозаїс тогіаг 


Ргераге һе дгу тіх Гог соуегіпе 
{Не мое агеа ої {һе гост 


Мазі Ше іїїпе-ртаїпед 5іопе сһір- 
ріпеѕ іћогоџиећіу | 

Зіагі Ме могк Бу сһескіпе Не 
погігопіа! розійоп ої їНе зиб- 
Поог ў 


Спа не Ісусі ої +һе ѕиЬ- оог 
оп Не майя 


Ріасе а... ст 4ЫсСК Іауег ої тогіаг 
юг їБбе тоѕаіс Ноог ипдегред 


Веїоге {пе тогіаг ої іһе ипдегред 
һагдепѕ зеї ир Ше дімідіпе ѕігірѕ 


Ѕеї ир Ше дімідіпе зітір5 ассога- 
ша іо ШШе раНегп спаїКед ош оп 
1һе зитіасе ої іһе іомег |ауег 


Ѕігепріһеп ће діуійіпе ѕігірѕ Бу 
айаіпр ехіга тогіаг, ріеаѕе 


\Меї їпе ипдегЬей Беѓоге ріасіпр 
{һе тоѕаіс Іауег 











14. ПОЛЫ 


14. БІГООК5 


. Мозаичный раствор укладывайте 


н выравнивайте по жилкам 


‚ Раствор уплотняйте вибратором 


до прекращения подвижности 
раствора 


Вибрируйте раствор до появле- 
иия на его поверхности влаги 


Заглаживайте раствор стальной 
гладилкой 

Предохраняйте покрытие пола от 
быстрого высыхания 


Поверхность пола засыпайте 
опилками и поливайте водой 


Начинайте шлифовку покрытия 
пола 


Пол увлажните и посыпьте 
кварцевым песком 


`Размер зерен абразива выбирай- 


те в зависимости от характера 
обработки 


Приступайте к устройству 
ксилолитовых ПОЛОВ 


В ксилолитовую смесь для 
верхнего слоя добавляйте 
тальк 


Для прочности покрытия в 
ксилолитовую смесь добавляйте 
асбест 


Приготовьте раствор хлори- 
стого магния 


Хлористый магний растворится 
в воде в течение 10 часов 


Приготовленную ксилолитовую 
смесь необходимо израс- 
ходовать в течение 40 минут 


Отмерьте нужное количество 
магнезита, пигмента и 
наполнителей и перемешайте 


В приготовленную смесь до- 
бавьте опилки и все в сухом 
внде перемешайте 


Для затворения сухую смесь 
загрузите в смесительный ба- 
рабан и добавьте отмеренное 
количество раствора 
хлористого магния 
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Роиг іһе тоѕаіс тіх апа Іеме! ії 
ивіпе іһе діуійіпе ѕігірѕ аз риійеѕ 
Сотрасі іһе тогіаг НВ а уіБга- 
іог шпіїй| й юѕеѕ іїѕ ріазіїсіїу 


УіБғаїѓе Ше тогіаг ип тоиге 
арреагѕ оп Н$ зигіасе 


Ѕтооїћһ Ше тогіаг \ИН а ѕіее! 
ѕігаіећі едре 

Ргоїесі іће Ноог зигіасе зо тай 
й доезп'ї дгу юо диісКіу 


ЗргіпКіе зам ац5і оуег {Не ѕигѓасе 
апа меі ії 


Ѕіагі запате іһе Ноог ѕигѓасе 


Меі {һе Поогіпе ап@ соуег 
й міїп диаг запд 


Зеіесі {Не єтаїп зе ої {ће 
арбгазіує таїегіа! ассогӣіпе 
{о Ше дезітед НизН 


Зіагі іпзіайіпе хуне іїіоог8 


Ааа іаісит іо Че хуюШе пих | 
Гог Не иррег Іауег - 


Ааа аѕһеѕіоѕ іо Ше хующЩе 
тіх іо оМаіп а ѕігопе 
Поогіпе зигіасе" 


Ргерате а тарпеѕіит сћіогійе 
ѕоіийоп : 6 


Марпезшт сһіогіде фаКез 
{еп Боиг$ іо іѕѕоіуе іп маїег 


Тһе ргерагей хуоШе тіх 
зпоцід Бе изей міїніп Їогіу 
тіпџиіеѕ 


Меазиге пе гедиігед атошпі 
ої паєпезіїе, рієтепі апа 
ННег, апӣ пих іпет 


Ада замдизі іо Ше тіх апа 
зНоуе! еуегуіһіпе іобеїпег дгу 


Сһагее іһе дгу тіх іпіо Ве 
тіхіпе дгит апд іетрег 

Й міїй Ше теазигед 

атоипі ої тарпеѕіит спіогіде 
зошіїоп 
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Перед укладкой пола... 


произведите, пожалуйста, 
огруитовку основания 
ксилолитовую смесь перело- 
патьте 


Ксилолитовую смесь 
уплотняйте ручными трам- 
бовками 


При появлеиии иа поверхности 
раствора хлористого магния 
трамбовать прекращайте 


Поверхность посыпьте 
сухой ксилолитовой смесью и 
сиова пройдите трамбовкой 


Укладывайте ксилолитовую 
смесь полосами шириной 

не более 2,5 м 

Шероховатость поверхности 
покрытия устраните шлифовкой 


При укладке керамических 
плиток применяйте кондукторы 


Между фризом и стеной 
уложите заделку из одного- 
двух рядов плиток 


Покрытие выполняйте с 
уклоном в сторону трапа 


Расстилайте раствор шириной 
. см, толщиной слоя не более 
-. мм 


Уровень постели раствора де- 
лайте на 2—3 мм выше 
необходимого 


Утапливайте плитку в 
раствор на 2—3 мм 


Плитку слегка осаживайте 
«легкими ударами лопатки 


Для укладки плиток с исполь- 
зованием кондукторов 
необходимо иметь несколько кои- 
дукторов 


На заготовочном столе кондук- 
торы заполните плиткой 


Затирка швов производится 
через два дня после 
укладки плиток 


14. ПОЛЫ 
14. БІООР5 


Веїоге такіпе іһе оог ..., 
ріеаѕе 
ргите іће ѕиЬ- оог 


ѕһоуе! һе хуіоійе тіх 


Татр іһе р!асед хуюШе пих 
мій Напа іарегѕ 


Ѕіор фатршя іһе пих ҹмһеп Ше 
таєпезійт сніогіде зош#оп 
арреагѕ оп #$ ѕигѓасе 


Ѕргау Ше гу хуюЩе тіх оп 
Ше ѕигѓасе апа {атр її араїп 


Ріасе пе хующе тіх іп ѕігірѕ 
по тоге {Пап 2.5 т міде 


Кетоує һе зигіасе гопріпез5 
Бу запате 


Озе іогт5 ог зе те сегатіс 
еѕ 


[ау опе ог імо Ше соигзез 
Беіҹееп {Не Ёгіеғе апа 
{ће ман 


Зе ир іһе Поогіпе мИН а 
єгадіепі іп іһе 4ігесіїоп ої #һе 
Ноог рийу 


Ріасе погіаг іп а ѕігір ... ст 
міде ап@ по тоге {пап 
... тт АКК 


Ѕеі һе тогіаг Беа 2—3 тт 
һіеһег {һап іһе дезієпед 
1еуе! 


Ѕіпк пе Шез 2—3 тт деер іпіо 
Не тогіаг 


Тар {һе їе іпіо роѕійоп міїй а 
ітомеї 


Меп зеНте Шез. изта Гогтз 
а питђег ої {Нет аге песеззагу 


Ѕеі һе Ніе5 іп іһе Гогт$ оп Че 
уогкрепсп 


Зоіпіз знош Бе Поей їмо дауѕ 
аНег Не #1еѕ һауе Бееп ѕеї 











` 14. полы 
14. Е.0085 


Полы с уклоном для стока жид- 


Є кости проверяются на пробный 
" отвод воды 


На поверхности пола не должно 
быть мест с застоем воды 


Уступы между кромками 
смежных элемеитов не- 
допустимы 


Сцепление покрытия 
проверьте простукиванием всей 
поверхности пола 


Трещииы, выбоины и 
открытые швы в покрытии 
не допускаются 


Заделайте щели между 
плиитусами и стенами 


Произведите испытание 
контрольных образцов пола 
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Еюог5 %ЙН ота@епт ѓог гип-оїї 
зпоцід Бе спескед Гог 
а ігіаі маїег гетоуа! 


Тһе зигіасе 5поцід пої һауе 
ріасе5 мћһеге маїег сап 
асситиіаїе 


АН Ше адіасепі Ноог еіетепіѕ 
зпоцід Бе {аід #иѕһ 


Спеск не адһеѕіоп ої іһе Ноог 
соуегіпе Бу іарріпе ії 


Сгаскѕ, һоНомѕ, апд ореп јоіпіѕ . 
ѕһоиід пої Бе айомед оп пе 
соуегіпе ѕигѓасе 


ЕШ т Не барѕ Беімееп {Не \уаН$ 
апа іһе ѕКкігііпе Боага$ 


Теѕі іһе Ноог ѕатріеѕ 


ГА 


15. ИЗОЛЯЦИОН- 
НЫЕ И КРОВЕЛЬ- 
НЫЕ РАБОТЫ 


баб/ка: 
— висячих стропил 
одна из двух ~ок висячих 
стропил : 


балка 

. второстепенная ~ 
деревостальная составная г» 
деревяииая г» 

‚деревянная укороченная — 

обвязочная г» 
основиая ~ 
подстропильная г» 


связующая ~ 
шпренгельная ~~ 


— перекрьтня 
— чердачного перекрытия 
— со сплошной стенкой 


бандаж 
стальной ~ 
закрепить г» 
ИЗГОТОВИТЬ г» 


битум (см. 1.) 
битумизация грунта 


битуминирование 
брус 
обвязочный ~ 
опорный — 
подстропильный ~ 
продольный ~ 
~, лежащий на выступе стены 
— нижней обвязки 
~, прилегающий к стене 
г с обзолами 


вальма 
водонепроницаемость 
водоотвод с кровли 


водосток: 
внутреииий г» 
иаружный — 
неорганизованный ~ 


15. ПМЗОГАТИМа 
АМО КООБНІМС 


Кіпе розі 
диееп розі 


реат 
їгіт іоізі 
Ийсн Беат, Ёіїсһ рігдег 
Беат, моодеп Беат 
їаї! Беат, +аЙБеат 
Ыпдег, ігатіпе беат 
таіп Беат 
еауез рігдег, һеайег, іоовіпр: 
Беат 
Бопа Беат 
їгиѕѕеа Беат, 5ігиї-Їгатей 
Беат 
іоізі 
гоої Беат 
зоїїд-меб дігдег 
сіатріпе демісе, Бапа, Бапӣіпе 
зіее! Бапдіпе 
їо Газіеп а Бапа 
іо таке а Бапа 


Ьйштеп 

аѕрһаії зоЙ 5їабійгайоп, етиїі- 
ѕіоп іпіесійоп 

ЬНитіпігіпе 


Беат, ріапК, ѕдиаге-ѕамп іітрег 


Беад 

Беагіпе Баг, гаї! 
гоої Беат 
ѕігіпеег 

ма ріаїе 

осї ріаїе 

ма! ріаїе 

йнен 


һірреа ена 
маїегіірћіпеѕѕ 
гоої дгатаре 


сопдисіог 
домпріре, гаїпмаїег ріре 
- Їгее маїег гетоуа! 








15. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 


15. М$ТАТИМС АМО ВООРМС 


организованный — 
—и для крыш 
—и здания 


вороика водосточная 


закрепить водосточную 
воронку 

изготовить водосточную 
воронку 

окрасить водосточную воронку 
устаиовить водосточную 
вороику 


врубка (см. 15. соедииение) 


гвоздь кровельный 


герметизация стыков, 
швов и примыканий 


гидроизоляци/я 

армированная 7» 

битумиая — 

мастичная ~ 

обклеечная — 

обмазочиая — 
обмазочная г» из цемент- 
ного раствора 

пленочная 7» 

— стей подвала 

— строительных кон- 
струкций 

— фундамента 


армировать —ю 

ВЫПОЛНИТЬ —Ю 
ВЫПОЛНИТЬ —Ю 
проливкой битумом 

наклеить —ю 


устроить ~ю 
гонт 
асбестовый — 
асфальтовый ~ 
деревянный — 
кровельный ~ 


гребень (листа) 
загнуть ~ 


грунтовка битумиая 
деталь фасонная асбо- 
цементная 
доска карнизиая 
доска коньковая 
ендов/а 
— шедового покрытия 
установить ^—у 
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сопігоПей маїѓег гетоуа! 
гоої дгатаре 
гаіпмаіег іпѕіаПаійоп 


рийег ѕроиі, гаіпуаїег һеай, һор- 
рег Беад4, сопдис®юг Беай 
іо Їазіеп а гашмаег һеай 


їо тапиїасійге а гашузег 
ћеаа 

іо раіпі а гатмаег һеай 
іо ѕеі ир а гаїпуаїег һеай 


поїсбіпе, поп, јојіпі 


гооНп пай 
Бегтенс ѕеа[іпе ої јоіпіѕ, ѕеатѕ 
апа јипсіигеѕ 


маїегргооїїпр 
геіпіогсед маїегргооїї пр 
Ыїитіпоиѕ маїегргооїїпр 
тазіїс маїегргооїї пр 
тетбгапе маїегргооѓіпе 
тетЬгапе маїегргооїїпі 
рагееї 


тетргапе 
ма! зКт 
маїегргооїїпе ої згисвга! 
еіетепіз 
ѓоипдаіоп датр-ргооїїпр 
соигзе 
о геіпіогсе маїегргооіїпр 
іо маїегргоої 
іо маїегргоої Бу ѕоакіпе ир 
мин Біштеп 
{о єЇше а маїегргооїіпе 
таїегіа! 
іо маїегргоої 
5һіпеје 
аѕБеѕіоѕ ѕһіпр1е 
азрНаїі ѕпе1е 
моо4 ѕһіпр1е 
гоої ѕћіпе1е 


ирќигпеа ере 
їо шгп ир а ѕһееі ейре 


аѕрһа!ї ргітег 
азбезіов-сетепі зНаре@ ріесе 


согпісе Боагаі 

гійсе Боага 

уаПеу, гоої уаПеу, песк рибкег 
погіћ-іећі рийіег 
іо іпзіа!! а гоої уаПеу 
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желоб водосточный єціег 
карнизньй ~ еауез рийег, еауез спаппе! 
подвесной г- һапріпе еауез рибег 
закрепить — {іо Газіеп ап еауез рийіег 
ИЗГОТОВИТЬ 7» іо таКе ап еауез рийіег 
изолировать ~ іо іпѕШаќе ап еауеѕ рийег 
окрасить ~ їо рашЁ ап еауеѕ оиЧег 
ОЧИСТИТЬ 2» їо сІеап ап еауеѕ рибіег 
пропаять г» іо сашК ап еауез рийіг Бу 301- 
дегіпе 
смонтировать — {о ш$а| ап еауез оийег 
замазка рибу 
битумная г» Ыитіпоиѕ рибу 
водоизолирующая ~ маег рийу 
затяжка бе 
стропильная ~ соПаг Беат 
— стропил бе Беат 
— висячих стропил соПаг Беат 
"лу стропильной фермы іооййпе Беат 
захватк/а Б могК 2опе 
разбить на —и іо діміде іпіо могК 2опез 
звукоизоляци/я зоипаргоойпе, зоип@ іпѕшайоп, 
ѕоцпа-еайепіпе 
засыпиая г» (Іооѕе-) 1 зоип@ іпѕшШаійоп 
монолитиая г» топоШЫс зоип@ іпѕшайоп 
обмазочная — тазіїс зоипа тзшайоп 
сборная ~ ргеї абгісаїед зоипа іпѕшайоп 
жесткая сборная ~, гірій зоипа шэшаНоп 
мягкая сборная ~, ПехіЫе зоип@ іпѕшайоп 
засыпать —ю іо їй іп а зоип@ іпѕшайоп 
` таїегіа! 
наклеить —ю {о ре а зоип@ шзиаНоп та- 
Хегіа! 
обмазать г-ей {о соуег МИН а зоппд шзшШайоп 
таїегіа! 
огрунтовать —ю {о ргіте а зоипа шзшайоп та- 
іегіа! 
уложить —ю {іо Їау а зоипа шэшаНоп 
таїегіа! 
звукопоглощени /е ѕоипа абѕогріоп 
коэффициент —я асоиѕііса! абзогріїмійу, зоип@ 
абзогріїоп соеїїїісіепі 
изоляци/я іпзиїайіоп 
асфальтовая ~ азрНаїі іпѕшШайоп 
волокнистая 7» йбгоуз8 іпѕшайоп 
гибкая ~ ПехіЫе іпѕшаіоп 
жесткая ~ гіріа шзшабоп 
засыпная ~ НІ іпѕшафбоп, Іооѕе- 111 іпѕШа- 
боп, Іооѕе #5 -- 
мастично-песчаная ~ тазіїс зап іпѕшайоп 
многослойная ~ ти ауег іпѕшайоп 
мягкая ~ ѕой іпѕшайоп 


обклеечная — тетђгапе ма{егргоойпе 
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обмазочная — 
окрасочная — 
поглощающая — 
сыростойкая — 
цементно-песчаная — 
штукатурная — 

< от действия влаги 
ге от действия паров 
коэффициент —и 
выполнить ~~ю пропиткой 
битумом 


выровнять —ю 
закрепить —ю 

залить —ю 

засыпать —ю 

затереть иеровности гей 
наиосить —ю 

окрасить —ю 

ОЧИСТИТЬ тю 

покрыть ~~ей 

прибить —ю 
приготовить —ю 
пропитать ~~ю битумом 
просушить —ю 

снимать ~ю 

уплотиить —ю 

устроить ~ю 


Фе инструмент кровельный 
гвоздодер 


киянка 
большая киянка 
резиновая киянка 
киянка для конопатки 
клещи: 
кровельные клещи 
фальповочные клещи 


молоток 
комбииированый молоток 
шиферный молоток 
молоток для обработки пли- 
ток 
иОЖницы 
кровельиые ножницы 
левые ножницы 
правые ножницы 
ножовка 
пневмоотвертка 
электроотвертка 


камни гидроизоляционные 
карниз 
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тетбгапе маегргоойпе 
рат іпѕшайоп 

апйгеЙесйуе соаНпе 
датр-ргоої іпѕшаійоп 

ѕапа сетепі іпѕшайоп 
ріазіег шзшаНоп 
ма{егргоойпе, датр-ргоойпе 
уароиг зеа1 

іпзиїайпє уаїце 

іо шэшае Бу ѕоакіпе ир мії 
ЬНитеп, іо іпзиїаїе Бу Біїитеп 
торріпе 

їо ѕтооїћ іпѕшаіоп 

їо Ѓаѕіеп іпѕшайоп (таїегіаї) 
їо роиг іпѕшайоп 

їо И! іп іпзиіайоп (таїегіа!) 
іо это шзшаНоп 

іо арріу іпѕшаћоп 

їо раїпі іпѕшайоп 

{о сІеап іпѕшайоп 

іо соуег “ИН шзшаНоп 

{о паї! шзшаНоп (таїегіа1) 
їо ргераге шзшаНоп 

{о зоаК іпѕишайоп міїћ Бфитеп 
іо агу іпѕшайоп 

їо гетоуе іпѕшаћоп 

їо ИрШеп шзшаНоп 

іо іпзбаї! шзиайоп 


гооїїпе 1001$ 
{аск сіам, пай риШег, паї! 
ехігасіог 
та!1е{, Беее 
тай! 
гиббег таїйеї 
сацікіпе һаттег 


гооїїпе іопеѕ 

іоїдіпе фопрз, зеатег, 

зеатіпр ріїег5 
Баттег 

сотбіпед һаттег 

зіаївг'я һаттег 

е Баттег 


ѕһеагѕ 

ріаїе ѕһеагѕ 

1ей ѕһеагѕ 

гірбі ѕһеагѕ 
Бапаза\м 
рпеитайс зсгемануег 
еіесігіс зсгемануег 


маїегргооїїпе ѕіопеѕ 
согпісе 
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картина (кровельная) 


укрупиениая г» 
заготовить ~у 

картои 
армированный — 
асбестовый г» 
асфальтовый г» 
битумный — 
ИЗОЛЯЦИОННЬЙ ~ 
кровельный ~ 
облицовочный гидроизоля- 
ЦИОННЬЙ 7» 
толевый ~ 


кляммер 
крепление —ом 
заделать ~ 
прибить г» 


киопк/а противоветровая 


установить ~у 


ковер 
гидроизолирующий г» кровли 
гидроизоляциониый ~ 
изоляционный 7» 
кровельньй ~ 
МЯГКИЙ ~~ 
рулонный г» 
закрепить — 
защищать ~~ стальным 
фартуком 
наклеить ~ 
огрунтовать — 
ОЧИСТИТЬ — 
ПОДНЯТЬ ~ 
прижать ~ 
разметить — 
раскатать — 
СНЯТЬ ~ 
устроить — 


КОМПОЗИЦИЯ битумно-резиновая 
коиек крыши 
КОНСОЛЬ 


опорная — стропильной ноги 
— ма крыше 
конструкция 
ограждающая — 
— крыши 
костыль Т-образный 
кран для обслуживания кро- 
вельных работ 
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ме1ќеа теѓа! зНее{з, гоої соуегіпе 
знее{ рапе! 

епіагрей ме{е теѓа! ѕһееіѕ 

іо ргераге меНей теѓа! ѕһееіѕ 
сагфроага, сагіоп, разіебоагаі 

геіпіогсед Боагі 

азБезюз Боагі 

аѕрһаќей фе 

гооїйпе Боага, гооїїпе Тен 

іпзиїайоп рарег 

гооїйпе іеїї 

маїегргооїїпе Ппег Боаг@ 


їе Боага 


сіеаі 
Газіепіпе Бу а сіеаі 
іо Іоск а с1еаё іп а ѕеат 
іо паї! а сіеаї 


апіїміпа їасКк, міпдргоої гооїїпЕ 
пай 
їо 5еї ир ап апй\лпа їаск 


сагреї, соуегіпр 
гоої тетігапе 
датр-ргоої соигзе 
іпзиайоп соуегіпе 
гоої соуегіпе 
гоПед гооїїпр; таїегіа! 
гоПей соуегіпе 
{о Ѓаѕіеп а соуегіпе 
їо ргоїесі а соуегіпе Бу а теѓа! 
аргоп Паѕһіпе 
іо віце а соуегіпо 
їо ргіте а соуегіпе 
{о сіеап а соуегте 
їо Їй а соуегте 
іо ргеѕѕ а соуегіпе 
{о тагК спі а соуегіпє 
іо ипгої! а соуегіпе 
{о гетоуе а соуегіпе 
{о таКе а соуегше 


гиббег тодійед Бікитеп 
пасе 
Бгаскеї, сапійеуег, сапШеуег 
Беат, оуегћапе 
һаттег Беат 
гооїїпр Ьгаскеї 


знисиге 
епсіоѕиге ѕігисіцге 
гоої ѕігисіцге 


Т-ѕһарей теѓа! ріесе 
гооѓег'ѕ сгапе 
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кровельщик 

кровл/я 
безрулонная ~ 
заливаємая — 
заливиая ~ 
малоуклоиная — 
металлическая ~ 


орошаемая — 

плоская ~ 

рубероидная ~ 

составная г» 

толевая ~ 

шиферная ~ 

— из асбоцементных мате- 
риалов 

из волнистых листов 

из листовой стали 

из плиток 

из рулонных материалов 
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~~, заливаемая мастикой 
~, заливаемая эмульсией 
— из черепицы 

„~ из шпунтовой черепицы 
— из штучиых материалов 
— с уклоном 

армировать —ю 

нанести на —ю защитиое по- 
крытие 

нанести на ~ю мастику 
настелить —ю 

подготовить основание —и 
покрыть ~~ю мастикой 
прибить —ю 

разделать швы —и 
уложить —ю 


крошк/а 
крупнозернистая ~ 
слюдяная ~ 
подать ~~у на рабочее место 
посыпать —ой 
пролить —у 
разбросать —у 
утопить гу 


лента 
— для заклейки швов 


лист 
асбестовый ~ 
асбоцементный ~~ 
волнистый асбоцемент- 
НЫЙ ~ 
плоский асбоцемеитный — 


20* 
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гооїег 


гоої, гоойпе, гоої соуегіпр 
поп-гоїї гооѓіпе 
Поодей гоої 
маїег-їед гоої 
єепіе зіоре гоої 
теѓа! ѕһееі гоої соуегіпр, 
ПехіЫе теїа! гооїїпр 
зргауед гоої 
Паї гоої 
гибегоій гооѓіпе 
Биїй-ир гоої 
ітргерпаїед сагӣбоага гоої 
зіаїей гоої 
азбезіов-сетепі гоо! 


соггирае@ ѕһееї гоої 
ПехіЫе теїа! гоої 

{ед гоої 

гоПей таїегіа! гоої, рарег 
гоої, гої! гоойпе 
тазНс-соуегей гоої 
етиїізіоп-соуегей гоої 
еа гоої, пр 

гоої іп рибег Ше 

ріесе таїегіа! гоої 
51оріпе гоої 

{о геіпіогсе а гоої 

їо соуег а гоої міїһ а ргоїіес- 
буе соаї 

іо соуег а гоої ИН таѕііс 
Ко [ау а гооіїпр 

{о ргераге а зреаїбіпе 

їо соуег а гоої “ИН тазіїс 
їо паї! а гооїїпр 

іо таКе ой гоої ѕеатѕ 
їо [ау а гооѓіпе 


сгитЬ 
соагѕе-бгаіпей сгитЬ 
огоип@ тіса 
їо саггу һе сгитЬ іо Ше іоб 
їо ѕргеаа һе сгитЬ 
іо зоаК һе сгитЬ 
іо ѕргеаа ће сгитЬ 
іо ѕіпк Не сгитЬ 
аре 
іоіпі фаре 
ѕһееї, ріаїе 
аѕреѕіоѕ Боага 
аѕБеѕіоѕ-сетепі ѕһееі 
соггирае аѕђеѕіоѕ-сетепї 
ѕһееї 
Па аѕбеѕіоѕ-сетепі ѕһееї 
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волиистый — 
гофрированиый г» 
металлический ~~ 
оциикованный ~ 
рифленьй ~ 
сплошной ~ 
ТОЛСТЫЙ г» 
ТОИКИЙ ~ 

— кровельного железа 
— иастила 
зачищать ~ 
крепить — 
окрасить ~ 
отбортовать г» 
отбраковать г» 


подогнать ~ 

покрыть ~ суриком 
проолифить ~ 

разметить — для раскроя 
уложить ~ 

штабелевать ~ы 


лоток водосточный 


мастик/а (см. 1., 14.) 
асфальтовая ~ 
битумная ~ 


горячая ~ 
дегтевая ~ 

изоляционная г» 
обмазочная — 

полимериая ~ 

холодная ~ 

цементная ~ 

— для приклеивания рулои- 
ных материалов 

дозировать ~у 


залить —у 
ианосить ~у 

обмазать ~~ой 

окрасить —ой 

подать —у на рабочее место 
приготовить гу 

разогреть ~у 


мат (см. 1.) 

материал изоляциоииый 
мауэрлат 

мембраиа (гидроизоляционная) 


сбориая битумная г» 


15. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
15 ИМ5ОЪАТИМС АМО РООҒІМС 


соггираїей 5Нееї 

соггираїей ѕһееї 

теѓа! ріаїе 

раїмапігей ѕһееї 

Ниїед ѕһееё 

ѕоіа ріаїе 

ріаїе 

зПееї 

Баск ѕһееі || 

ѕһееї ої һе соуегіпе 

іо геѕѕ а зНееї, іо 4гезз а ріаїє 
їо Гафеп а ѕһееі, іо ѓаѕќеп а 
ріаїе 

{о раїпі а ѕһееі, їо рай а ріаїе 
{о Папбе а ѕһееї 

іо ѕсгар а зНееф іо гејесі а 
ѕһееі 

10 могК а ѕһееї іпіо ріасе 

іо соуег а ѕһееї міїй тіпійт 
{о соуег а зНееё мій Пгуіпе ой 
{о тагК оиї а ѕһееї Гог ѕһеагіпе 
{о Іау а ѕһееї 

іо ріїе ѕһееїѕ 


рийег 


тазіїс, разіе 
азрНаїї тазіїс 
Ьйитеп тазіїс, Біїитіпоцпя 
сетепі 
һо тазіїс 
{аг тазіїс 
тазіїс сотроипа 
соайпр таѕііс 
роїутегіс тазіїс 
соіа тазіїс 
тазіїс сетепі 
тазіїс Їог реше гоед та- 
іегіа!5 и 
{о теаѕиге тазіїс, іо Баїсһ 
тазіїс 
іо роиг тазНс 
іо арріу таз#с 
10 соаї мій тазіїс 
іо соаї мій тазіїс 
{о саггу тазіїс іо Ше іоб 
їо ргераге тазіїс 
іо Беаї таѕіїс 


таї 

іпзиіайпеє  таїегіаі, 

рап, маї! ріаїе 

датр-ргоої тетьгапе, 

маїегргоої тетігапе 
ргеїабгісаїей Ыштепоиѕ 
тетђгапе 


іпѕшаќёог 
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иакладка коиьковая 
соедииительиая 
иаклейка рулонного ковра 


послойная ~ 


иастил 
временный — 
двухслойный — 
деревяниый — 
однослойный — 
профилированный металличе- 
СКИЙ ~ 
сплошной — 
выровнять ~ 
закрепить ~ 
прибить ~ 
устроить ~ 


иахлестка 
иахлестываиие 


иога стропильиая 
вспомогательная ~ 
главиая ~ 


диагональная — 

короткая ~ 

иакосная — 

угловая — 

~, опирающаяся на прогоиы 
— разжелобка 


облицовка 
звукопоглощающая ~ 


обмазка · 
— битумом 


обрешетии/а 
— у свеса крыши 
нарезать —у 
подать ^у на рабочее место 
поднять ~у 
прибить —у 
уложить —у 
обрешетка крыши (кровли) 
деревяиная — 
сплошная ~ 
— из брусков 
— из досок 
ограждение звукопоглощающее 
основани/е 
жесткое — 
— без выбоин 
г. без раковин 
— кровли 


гійве риззе{ ріаїе 


арріїсайіоп ої а гої! гооїї пр соуег- 
іпє 
арріїсаїйїоп ої а го! гоойпе 
соуегіпр опе Іауег аї а іте 


Боагдіпе, зНеа те, десКіпе 
іетрогагу Боагдіпе 
їмо-Їауег Боагӣіпе 
Боагатя 
опе-Іауег Боагӣіпе 
теѓа! дескіпе 


Боагӣіпе, зоНА деск 
їо Іеуеї а Боагӣіпе 
іо Газіеп а Боагдіпе 
іо паї! а Боагдїпр 
іо сопѕігисі а Боагдіпе 
1ар, оуегіар 
(оуег) Іарріпе 
гайег, Кпее ріесе, Кпее гаНег 
аихШагу гайег 
таіп гайег, ргіпсіра! гаНег, 
ргіпсіра! 
Мр гаНег 
јаск гайег 
ір гаНег 
апе1е гаНег 
соттоп гаНег 
уаПеу гайег 
іпіпе, Ғасіпе 
асоизНса! іпіпе 
соаїйпе 
азрпаніпр 
Байеп, ригіїп 
уегее ригіїп 
іо сиё а Байеп 
{0 саггу а Байеп іо Ше роб 
іо ПЁ а БаНеп 
їо пай а Байеп 
їо Іау а Байеп 
гоої Боагӣіпе, гоої з5Ппеаїпіпр: 
гоої Боаг@ те 
сІоѕе Боагдїпе, зНеа те 
гоої Байепѕ 
гоої зпеайпіпр: 


зоипаргоойпе епсіоѕиге 


Базе, Баскіпр, зиф5ігисіиге 
по БасКкіпе, зНИ БасКте 
Базе міїпоці депіѕ 
Базе міїһоиї сауШез 
гоої зибзгисите 
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^ под изоляцию 
— под рулонную кровлю 
поверхность ^я 
подготовка —я 
выровнять г» 
зашпаклевать — 
огрунтовать г» 
ПОДГОТОВИТЬ 7» 
покрыть — 
пропитать ~ 
разметить г» 


паз 
продольный ~ 
— черепицы 
уложить В ~ 

панел/ь 
акустическая ~ 
вертикальные теплоизолирую- 
щие —и 
звукоизолирующая ~ 
звукопоглощающая ~ 
кровельиая — 
теплоизоляционная 
ограждающая ~ 
унифицированная двухслойная 
~~ из перлитопластобетона, 
облицованная алюминиевым 
листом с глубоким гофром 
— для обрешетки крыши 
— покрытия с двумя метал- 
лическими обшивками и мине- 
раловатным утеплителем 


пароизоляция 
пергамии 


наклеивание —а 
полотнище —а 
снятие —а 


наклеить — 
обернуть в ~ 


ОЧИСТИТЬ — 
подать — на рабочее место 


раскатать г» 


плит/а 
асбестовая ~ 
гидроизоляционная ~~ 
жесткая ~ 
звукопоглощающая г» 
изоляционная — 
изоляционная - покрытия 
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Базе Гог шзшаНоп 
Базе {ог а гойей гооїїпЕ 
Базе ѕигѓасе 
ргерагайоп ої а Базе 
{о 1еуе| а Базе 

іо рибу а Базе 

іо рите а Базе 

іо ргераге а Базе 

іо соаї а Базе 

їо ипргерпае а Базе 
іо тагК оиї а Базе 


2тооуе 
Іопейидіпа! огооуе 
Ше огооуе 
о іпіегіоск 


рапеї 
асоизіїса! Боага 
Іарз8 


ѕоипа-іпѕшаіпе рапе! 
асоизіїса! рапеї 
гоої рапе! 
1һегтаПу іпѕшаіеӣ сіаддіпе 
рапе! 
тойшаг імо-Іауег рапе! ої 
регійе-рІаѕіосопсгеќе тей 
мії Чеер-соггирае  аїиті- 
пішт зНееї 
гоої рапеї 
гоої рапеї міїп їмо теїа! 1іпегѕ 
апа тіпега! моді һеаї іпѕша- 
боп 
уароиг ѕеа! 
аѕрһаії гоойпе рарег, аѕрһаії 
ѕһеаіһіпе рарег, азріайеай їеІї 
Б1Їиеіпс аѕрһа!ї гоойпе рарег 
зігір ої аѕрһа!{ гооѓіпе рарег 
гетоуа! ої аѕрһа!ї гооѓпе 
рарег 
їо ріце азрНа\ гоойпе рарег 
їо мгар зтій іп аѕрћһа1ї гооѓіпе 
рарег 
їо сІеап азрНа! гооѓіпе рарег 
{о саггу аѕрћһаії гооїїпе рарег 
{о Ше јоЬ 
їо ипгої! азрНаїі гооїїпє рарег 


Боага 
азрезіозв Боаг4 
маїегргооїїпе $1аЬ 
гіріа зіаб 
асоизЙса! рапе! 
іпѕшайпе Боаг@ 
гоої шзшаНпе $1аБ 
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р кровельная — гоої рапе! 
легкая теплоизоляционная 7» зоНБоага 
плит/ка (см. 1.): 

шиферная — 51аїе 
прибивка кровельных Неад паііпе ої зіаїе5 
шиферньх г»ок у верхнего 
края 
прибивка кровельиых сепіге пайіпе ої 51аќеѕ 


шиферньх ~ок у боковых 
краев в середине 


подкос Бгасе, зігиї 
покрыти/е соуегте, соайтр, ѕКіп, гоої 
безосновное 7» ипзиррогіей соуегіпе: 
водоустойчивое ~ маїег-гезізїапі соуегіпе 
гидроизоляционное ~ маегргоойпо соуегіпе 
звукопоглощающее ~ ѕоипӣ-деайепіпе соаійпе 
изоляционное — іпѕшаіоп соуегіпр 
листовое — знее{ соуегіпе 
листовое г» из асбоцемент- аѕђеѕіоѕ-сетепі зНее{ соуег- 
иых листов іпе 
листовое г» из легированной аПоуей 5іее! знееё соуегіпе 
стали 
листовое — из оцинкованной ваїмапігед ѕһееї соуегіпе 
стали 
листовое ~ из черной стали Ыаск зіее! ѕһееї соуегіпе 
мастичное — тазіїс соайпр 
оклеечное — рей соуегіпе 
окрасочное 7» раїпі соайпе 
основное — ѕиррогіеӣ соуегт8 
пароизоляционное — уароиг зеа! соуегіпе 
плиточное 7» Ше Ійпіпе 
рубероидное 7» гибегоїд соуегіпр 
рулонное — гоПеа соуегіпе 
слоистое — ]атта{е@ соуегіпе 
специальное ~ зресіа! сохегіпе 
сплошное — соаіпе 
черепичное — Че 1іпіпе 
штукатурное — ріазіег соуегіпі; 
эмульсионное 7» етиїзіоп соайп8 
— водостоков Бийег соайіпЕ 
— воронок таїпмаївг Неа соаїїпЕ 
~ выступающих частей ргојесіїпе рагі соаїїпє 
~ желоба БиНег соайпе 
~, защищающее сооружение ргоїесіїуе соуегіпе ої а 
ѕігисіцге 
~~ карнизов еауез соуегіпе 
— мастикой тазіїс соаіпе 
г одноэтажного производст- гоої ої ап іпдизігіа! опе-5іогеу 
венного здания рийдіпе 
~ разжелобков уаПеу рибйег соайпе 
~ скатов крыши гоої $1орез соуегіпє 
— сливов соуейт8 ої а гоої маїег ге- 


тома! ѕуѕіет 
г фасадов іасаде соуегт8 
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несущий элемент я 
закрепить — 
окрасить ~ 

СНЯТЬ ~ 

уложить ~ 


полотнище 
прикатать ~ 
приклеить ~ 


полураскос 
посыпка 
пояс (балки, фермы) 


стропильная ферма крыши с 
подъемом нижиего —а 


примыкание 


прогон 
КОНЬКОВЫЙ ~ 
— крыши 
— покрытия 
~ у свеса крыши 


прокладка 


асбестовая — 
воздухонепроницаемая — 
изоляцнонная ~» 


пеньковая ~ 
резиновая г» 
теплоизоляциоиная ~~ 
уплогнительная ~ 
эластичная герметизи- 
рующая ~ 
прослойка 
изолирующая ~ 
работ/а 
гидроизоляционные ~ы 
изоляционные —ы 
кровельные —ы 


разбавитель 
ВЛИТЬ ~ 
приготовить — 


разжелоб/ок 

7 лоток ~ка 
обмазать ^— 
оклеить г» 
покрыть ~ 
сделать — 


раскос 


распиловка 
~ асбоцементных листов 


распорка 
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Беагіпе еіетепі ої Ње гоої 
(о Їазіеп а соуегіпе 

їо раїпі а сохегіпе 

іо гетоуе а соуегіпе 

іо 1ау а соуегте 


зпееї, ѕїгір 
іо го! домп а ѕігір 
іо ріце а ѕігір 


зибдіаєопа! 
ТИ, гооїїпе запі 


сһога 
гоої ігиз55 міїп гаіѕед сНога 


ічпсііоп, абиїтепі 


Беат, Беагег, ригіїп, рігдег 
пасе ригіїп 
ригіїп 
гоої Беагег 
ма! ріаїе 


Баѕкеї, раскіпе, зеа|, рай, #1- 
Іег, Нпег 

аѕђеѕіоѕ разкеї 

аіг-Неһі раскіпе 

зеа! соигзе, іпѕшаіпе рай, 

іпѕшаіпе Ипег 

һетр іпѕшайоп 

гиббег раскіпе 

һеаї іпѕшайоп Іауег 

ѕеаііпе разке 

зеаїапі ѕігір 


іпіегіауег 
іпѕшайпе [ауег 
могК 
маегргоойпте могК 
тзи|айпр могк 
гооїїпр, гооѓіпе могК, гооРмогК 


дішепі, #ћіппег 


іо роиг а дйшепі 
їо ргераге а ӣйиепї 


уаПеу, уаПеу рийег 
уаПеу єціїег 
їо соаї а уаПеу 
їо іпе а уаПеу мії зтій 
їо соуег а уаПеу міїн ѕтіһ 
{о таке а уаПеу 


ѕігиї, Бгасе, Фіаропа! 


заміпеє, сиНте 
заміпр ої аѕбеѕіоѕ-сетепї 
ѕһееіѕ 


Ьгасе 
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ребро кровли 
ригель 
рубероид 


подкладочный — 

— с крупнозернистой посып- 
кой 

— с мелкозернистой посыпкой 


иаклейка —а 


укладка ~а 
иаклеить ~ 
обернуть что-л. —ом 
ОЧИСТИТЬ 7» 
подать ~ на рабочее место 
прибить — 
прикатать — 
разметить — 
разрезать — 
раскатать — 
рулон 
ОЧИСТИТЬ 7» 
разрезать — 
раскатать ~ 
свернуть в ~ 
ряд 
карнизный — 
двойной карнизный — 
КОНЬКОВЫЙ ^— 
сверление 
свес 
— карниза 
— кровли над фронтоном 
— крыши 
закрепить — 
покрыть ~ з 
связ/ь 
угловая — 
система --ей (раскосов, подко- 
сов, распорок) 
скат кровли 
длина ската кровли 
покрыть — 
склейка 
ге листов стеклопластика 


— рулонных материалов 
скоб/а 


лотковая ~ 
— из полосовой стали 
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рігдег, Іейрег, сгоѕѕ-Баг 


гибегоїд, ргерагей гооїїпе рарег, 
гооїїпе Те! 
іпіпе гибегоіа 
гибегоіа йгеѕѕед мИН соагѕе- 
ртаїпед огії 
гибего Ягеѕѕеї мі Йпе- 
сгашей єтії 
Б1иеіпе гооѓіпе ѓе1ё, арріїсайіоп 
ої гоойпе Теїї 
[ауте гооїїпе {ей 
їо р1ие гооїїпе 1ей 
іо мгар ѕтіһ іп гоойпе Іеії 
їо сІеап гооћіпе Теїі 
їо саггу гооїїпе ѓе1Е іо Ше іоб 
їо паї гоойпо {ей 
їо го! домп гообіпе ей 
{о тагК оиї гооїїпє 1е{ 
іо сш гооїїпе ей 
іо ипгоЙ гооїїпе ѓе1ї 


іо сіеап а го! 
10 сиЁ а го! 
іо ипго| а гої! 
їо гої! зтій 
соигзе 
еауеѕ соигзе 
доцЫе еауеѕ соигзе 
пасе соигзе 
дгійіпе 
еауе, оуегһапе, сапеуег 
еауе, оуегһапе, Іагтіег 
уегре 
гоої оуегһапе 
їо Газіеп ап еауе 
іо соуег ап еауе 


Ьгасе 
апе1е Бгасе 
ѕігиііпе 


гоої зіоре, ріќќсһ ої а гоої 

Іепеїй ої а гоої ѕІоре 

іо соуег а гоої ѕіоре 
вішеіпе 

Б1Іиеіпе ої 61а$5-геіпѓогсей 

р!азНс ѕһееіѕ 

Б1Іиеіпе ої гоПей таїегіаїѕ 
сгатр топ, ИтЬег доє, дор, 
сіїпсрег 

рибег Вапрег 

сгатр ігоп 
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изготовить ^-у 
установить --у 
сланец кровельный 
`слезник а 
СЛОЙ 
верхиий (защитный) ~ битума 
водоизолирующий ^ кровли 
выравнивающий ~ 
гидроизолирующий ~ 
битумный гидроизолирую- 
щий ~ 
гидроизоляциоиный ~~ 


дополнительный г» 
ИЗОЛЯЦИОННЬЙ г» 


каждый ~ 
накрывочный — битума 
неровный ~ 
отвердевший — 
отделочный г» 
первый ~ 
последний ~ 
последующий ~ 
предыдущий — 
ровный — 
смежный — 
схватившийся г» 
теплоизоляционный г» кровли 
ТОЛСТЫЙ г» 

— гидроизоляции 
— ИЗОЛЯЦИИ 

— кровли 
выровнять — 
наиести — 
насыпать — 
приклеить — 


соединение: 

вилкообразное шиповое г» 

зубчатое г» 

ступенчатое ~~ 
ступенчатое - на шип 
ласточкин хвост 

— в гнездо 

~ в гребень 

~ в ласточкин хвост 


1 


вполдерева 

— вполдерева полусковород- 
нем 

— вполдерева со скосом 

в ус 

гребнем 


11 


іо таКе а дор 
іо зеё ир а док 


гоойпе 5Іаїе 
Іагтіег, дгір 
Їауег, ріу, соаї 


азрна!! зеа| соаї 
гоої тетбгапе 
1еуе!Шпр Іауег 
тозиге Баггіег 
азрна{ тетЬгапе 


датр-ргоої соигзе, ма{егргоо{- 
ше соцг5е, маїегргооїїпи соаї, 
маїегргооїїпе [ауег 

аддінопа! Іауег 

іпзиїайпє 1ауег, ітрегуіоиѕ 
соигзе 

еасһ Іауег 

Пооаӣ соаї 

ипеуеп Іауег 

Вагаепед Іауег, ѕо1ійійеа Іауег 
йпізрпіпє Іауег, іпіѕһіпе соаї 
Ёгѕї 1ауег 

1аѕї Іауег 

пех{ Іауег 

ргеуіоцѕ Іауег 

ѕтооЁћ Іауег 

айјасепі Іауег 

зеї Іауег 

гоої шзшайоп 

іск 1ауег 

Іауег ої маїегргооїіпе 
іпзиїайоп [ауег 

гооїїпє [ауег 

іо ѕэтооїћ а Іауег 

{о арріу а 1ауег, іо арріу а соаї 
{іо зргеа4 а Іауег 

їо рие а Іауег 


іогКед тогіїзе-апа-іепоп јоіпї 

зсагі јоіпі 

Наїміло іоіпі - 
доуеѓаіеа Наїміпе іоіпі 


зкем поќсһ 

сорріпе 

доуеїаї! іоіпі, домебаї! ѕсагї 
јоіпі 

Ваїі-Іар іоіпі, Ва\уте 

доуеїаї! Ва[уте 


сор зсагі іоіпі 
тіїег јоіпі 
соррей јоіпі, сорріпе 
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— двойным зубом доціе-5їер Фарред іоїпі, 
доцЫе дарред іоіпі 
— косым зубом общие зсагі 
~ на шип ласточкин хвост доуёай іоіпі 
— под косым углом обіїдце поісһіпе 
~ с гнездом и шипом тогіїзе-апд-іепоп јоіпі 
— стропил їйтрег іоіпіє 
состав сотро, сотроѕійоп, сотроипа 
гидроизоляционньй обмазоч- м аїегргооїїпе сотроипа 
НЬЙ 7» 
а уплотняющий битумный ~~ ЬНитазіїс зеа!ег 
— для безрулонной кровли сотроипӣ {ог поп-гої! гоойпе 
— для гидроизоляции швов јоіпі зеаййпе сотроипа 
стойка шпренгельная диееп розі 
стояк водосточный гашмаег ріре 
стропила гайегѕ, гоої ійтрег 
висячие -— с двумя бабками ригіїп гоої “ИН диееп роѕіѕ, 
диееп розі ігиѕѕ, диееп розі 
гоої 
висячие г» с одиой бабкой Кіпе роз ігиѕѕ, Кіпр розі гоої, 
Кіпр розі рігдег 
висячие — с подкосами ригіїп гоої мії зіорей ѕігиЁѕ 
висячие ~ с подкосами, ригійп гоої міёһ ѕігиіѕ іпсііп- 
направлениыми внутрь ей іомагӣѕ һе сепіге 
висячие гу с подкосами, ригіїп гоої мійй ѕігиїѕ іпсііп- 
направленньми наружу ей амау {тот Пе сепіге 
висячие — со средней бабкой ригіїп гоої “НВ Кіпр розі 
висячие -— с тремя бабками ригіїп гоої міїһ +һгее роѕіѕ 
заготовить г» їо ргераге гаїіег5 
подогнать 7» по месту іо могК гаНегз іпіо ріасе 
смоитировать — {о егесі гайегѕ 
стяжк/а — 8сгеей 
выравнивание —и 1еуеШт8 а зсгее 
грунтовка —и ргітіпе а зсгее 
поверхность —и ѕсгеей ѕигѓасе 
укладка —и Іауіпе а ѕсгеей 
теплоизоляци/я ЖЊегта! тзи]аНоп, һеаї іпѕша- 
ноп, Їарріпеє 
гибкая ~ ПехіЫе һеаї іпѕшаћоп, ПехіЫе 
һегї іпѕиаїіог, ЫапКеї іпѕшаќог 
жесткая ~ « пола Неа{ іпѕшайоп, гірід һеаї 
іпвиіїаїог 
засыпная г» 1003е-йИ іпѕшаіог, 1Іооѕе- 11 
Пеаї іпѕшайоп 
мастичная — тазіїс Неа іпѕшайоп 
многослойная 77 сотровзіїе Неаї іпѕшайоп, 
тшШауег һеаї шзшайоп 
монолитная г» топоШЫс һеаї іпѕшайоп, зо На 
р һеаі іпѕшайоп 
набивная ~ роиг-іп-ріасе Неаї іпзиіайоп, 
роиг-т-р!асе Неа  іпзиіаїог 
отражательная — геЙесНуе іпѕшайоп 


плитная — зіаб шзшаНоп 
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рыхлая — 


сбориая — 
солицеотражающая ~ из алю- 
миниевой фольги 

сыпучая — 


штучная ~ 
— из жестких деталей 
— из легких деталей 


слой —и 

укладка ген 

засыпать ~~ей 

СНЯТЬ яю 

уложить —ю 

устроить —ю 
устроить ~ ю с относом от 
изолируемой поверхности 


теплоотдач/а 


коэффициеит —и 
толь кровельиый 
торкретирование 
торкретировать 
труба водосточная 
— внутри здания 
закрепить водосточную трубу 
изготовить водосточную трубу 
навесить водосточиую трубу 
окрасить водосточную трубу 
уклои ската 
— кровли 


устройство: 
автоматизированиое — для на- 
клейки уплотняющих (герме- 
тизирующих) лент (на швы) 
— для раскатки и прикатки 
рулоииых материалов 


утеплитель 


засыпать г» 
подать ~ на рабочее. место 


ухват для крепления водосточных 
труб 
фальц 
лежачий (идущий по длине 
ската) — 
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НИ һеаї іпѕшайоп, НИ Һеаі 
іпѕшаіог 
Бийё-ир Неаї іпѕшШайоп 
аіитіпіит 50Їаг ге есііуе соаї- 
іпе 
Іоо5е-НЇЇ һеаї іпѕшайоп, Іооѕе- 
НИ іпзиїаїог 
тошідей һеаі тзи]аНоп, тоцші- 
деа һеаі тзи|афог 
пеаї іпѕшайоп {тот гієій е1е- 
тепіѕ 
пеаї іпѕшаіоп ігот Не еїе- 
теп{$ 
һеаї іпѕшайоп Іауег 
1ауте домп Неаї іпѕшаійоп 
іо НИ ир міїб Неаї іпзиїайоп 
іо гетоуе Неаї іпѕшайоп 
(о 1ау Неаё шзшаНоп 
їо ш;а| һеаї іпѕшаіоп 
{о іпзіа!! Неаї іпѕшаіоп міїһ 
а зрасе Бебуееп Ше іпѕша- 
оп апа Ше іпзиїатед ѕигѓасе 


Пеаї етіѕѕіоп, ПеаїіпЕ сарасйу, 
һеаї опіриі, Неаї гееазе 
сое їїсіепі ої Неа{ їгапѕѓег 
аг Їеїї 
дипйе могК, сии Ише 
іо рипйе, їо зпостае 
домпріре, гаїп маїег ріре 
сопдисіог 
іо Ѓаѕіеп а Ффомтпріре 
їо тапшасшге а домпріре 
їо һапе а домпріре 
{о раїпі а домтпріре 
ріїсћ 
гоої ріс 


ашотайс іарег 


демісе ог гоіпе ош ап@ оп 
соїїед таїегіа!5 

Неаё  геїаіпег, магтіһ-Кееріпе 

јаскеі, магтіһ-Кееріпє Іарріпр 
їо роиг іп за һеаї геѓаіпег 
їо саггу а һеаї геіаіпег іо фе 
јоЬ 

ма! топ 


уеїї, зеат 
Наї ѕеат, сгоѕѕ меїї 
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лежачий двойной ~ ЧоцЫе меїї, доиЫе-1осК 
сгоѕ5 меїі 
лежачий одинариый — - віпріе мії, зіпріе-Їосік сгоѕѕ 
уеїї 
стоячий (идущий по высоте зіапдіпє зеат, ѕапӣ-ир ме! 
; ската) ~ 
' стоячий одинарный — ѕќапӣіпе ѕеат 
загибать ~ іо Їогт а ѕеат, іо Їогт а мей 
- уплотнять — іо сііпсћ а зеат Нов 
к фартук защитиьй кровельный аргоп, Наз те 
фаск/а Гасеї, сНапфег, ѓаѕсіа, Беуе! 
снять ~у о спапег, іо Беуе! 
ферма стропильная гоої іги85 
ч вальмовая вспомогательная г» іасік ігиѕѕ 
верхний пояс стропильньх иррег сһогӣѕ ої {ће гоої ігиѕ- 
ферм ѕеѕ 
висячая ~ с двумя бабками диееп розі рігдег 
чердак крьши ас, рагтеї 
черепиц/а (см. 1.) Ше 
испанская — Ѕрапіѕћ е 
итальянская — Наіап е 
коицевая ^~~, «ПОЛОВИНКИ» Һеаа 
коньковая — _ сгезі йе, гідре Ше, Боппеі Ше, 
(аггіз) һір Ше, Ьгійре Ше, ра- 
Ые Ше 
коньковая плоская ~ ипдеггійве Ше 
краевая — еауез Ше, тагріп Ше 
крайняя ~ зіагіїпе е 
ленточиая плоская ~ Епе1іѕһ Ше 
маигалорская — Мапваїоге Ше 
марсельская — МагзеШез Не 
пазовая — БиНег е, огооуей Ше, іпіег- 
1оскіпе Ше 
пазовая двойиая — оиЫе-еиНег е 
пазовая шпунтовая ~ іпіегіоскіпе Не 
смежная — адіасепі е 
фасоиная ~ для желоба уаПеу їйе 
~, лежащая лотком вверх, сопсауе Ше 
нижняя 
—, лежащая лотком вииз, сопуех Ше 
верхияя 
~ с шипами пБей Ше 
иижиий ряд —ы еауез соигзе 
околка ~ы е сиєіпе 
укладка —ы Іауіпе е, Шіпе 
закрепить —у їо Их ће Ше 
навесить —у іо Һапе {һе бе 
околоть —у їо сиё ће Ше 
поднять гу | іо 11 ће Ше, їо Поізі Ше Ше 
сиять ~у іо гетоуе ће Ше 
уложить ~у іо |ау фе Ше 
шаблон коньковый гідре сарріпе, пасе соуегіпр 


~ асбоцементный аѕбеѕіоѕ-сетепі паре сарріпі 
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шайб/а 
~ из оцинкованной стали 
— из рубероида 
— из толя 
изготовить гу 
нарезать гу 
установить --у 

шип (черепицы) 

шифер кровельный 

шов 
герметизированный г» 
гидроизолированньй г» 
деформациоиный г» 
неплотиый кровельный г» 
температурный — 
усадочный ~ 
— внакрой 
— встык 


шпренгель (шпренгельная систе- 
ма) 
щит: 
звукоизоляционный г» 
ИЗОЛЯЦИОННЬЙ ~ 


змульси/я 

— для гидрофобизации по- 
верхности 

— для грунтовки основаиия 

— для пароизоляции 

— для приклейки 

заготовить ~~ю 

нанести —ю 

разогреть ~ю 


Изоляционное покрытие уста- 
навливается только по жесткому 
основанню 


Окрасочная ИЗОЛЯЦИЯ — ЭТО 
сплошное однородное покрытие 


Окрасочная изоляция наносит- 
ся... 

напылением 

кистью 


По проекту здесь применяется ... 
ИЗОЛЯЦИЯ 
асфальтовая 
засыпная 
мастично-песчаная 
обмазочная 
окрасочная 
цементно-песчаная 
штукатурная 
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маѕһег 
ваїхапігей зее| маѕһег 
гооїїпр Їеїї мазНег 
{аг рарег мазНег 
іо таКе а мазНег 
іо сці оці а маѕћег 
іо ріасе а маѕһег 
пі 
гооїйпе з1афе, 51аіе 
іоіпі 
ігеаїед іоіпі 
їгеаіеа јоіпі 
сопігасіїоп јоіпі 
1еаКу гооѓіпе ѕеат 
сопігасіоп јоіпі, ехрапзіоп јоіпі 
сопігасіїоп јоіпі 
Іар зеат 
рийі-іоіпед ѕеат, БиН тоне 


ѕігиї {тате, зибдіаропа! 


зоипа шзша#оп Боагі 
іпзиіайіпє Боаг@ 


ети! ѕіоп 
етиїізіоп юг маіег-гереепі 
ігеаїтепі ої а ѕигѓасе 
етиш ѕіоп іог ргітіпе 
етиїзіоп Їог а уароиг ѕеа! 
етиїзіоп Їог ріцеіпр 
іо ргераге етиїізіоп 
іо арр!у етцізіоп 
{о һеаї етизіоп 


Іпѕшайоп зной! опіу Бе арріїед 
{о а ира Баскіпе 


Раіпі іпѕшайоп іѕ а һоторепеоиѕ 
соаііпе 


Раіпі іпѕшайоп іѕ арріїей Бу... 


зргауїпе 
Ьгиѕћ 
Тһе ргојесі герогі саИМз Гог 
Пеге 
азрна{ шзшаНоп 
НИ шзиаНоп 
тазіїс ѕапа іпѕшаіоп 
тетігапе маїегргооїїпе 
раїпі іпѕшайот 
зап сетепі шзшаНоп 
ріазіег іпѕшаіоп 
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Цемеитно-песчаиая изоляция 
устраивается с уплотняющими 
добавками 


Раствор должен быть на водо- 
непроницаемом безусадочиом це- 
меите 


Асфальтовую изоляцию заливай- 
те между поверхиостью и опалуб- 
кой 


Обклеечная изоляция — это 
слоистое покрытие 


Обклеечную изоляцию выполня- 
ют из рулонных материалов 


Приступайте, пожалуйста, к из- 
готовлению изоляционного ковра 


Изоляциоиньй ковер состоит из 
двух слоев 
у 


Слой изоляции большой толщи- 
иы крепится к арматурному кар- 
касу 


Здесь устанавливается... 
жесткая изоляция 
мягкая изоляция 


Для мягкой изоляции приме- 
ияйте... 

маты 

мягкие плиты 


Пароизоляция укладывается по 
ровному основанию 


Для обеспечения водоиепрони- 

цаемости обрабатывайте... 
деформациоиные швы под 
фаску 50%45° 
острые углы путем устройства 
при помощи раствора плавиых 
закруглений с радиусом ие ме- 
нее 100 мм 


Здесь необходимо организовать 
по изоляции водосток 


Основание должно иметь уклон 
не менее 1% 


Изолируемая поверхность разби- 
вается на захватки 


На каждой захватке материал 
наносится послойно 
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Ѕапӣ сетепі іпѕшайоп іѕ роигей 
мій ѕеаіпе аддійуеє 


Тһе тогіаг ѕһоша Бе таде гот 
маїегргоої апа поп-ѕһгіпк се- 
тепі 


Роиг аѕрһа!ї іпѕшайоп Беїмееп 
Че зигіасе апа пе {огтмогК 


МетЬгапе маїегргооїїпс іѕ а 
тиїйауег ѕКіп 


Метьгапе маїегргооїїпр іѕ іп- 
зіайед изшр гоЙей таїегіаіѕ 


РіІеаѕе ѕїагі ргерагіпе {йе іпѕша- 
боп соуегіпр 


Тһе іпѕшайоп сомегіпр сопѕіѕіѕ 
ої їмо Іауегѕ 


А иск шзи!аНоп 1ауег із іазіепей 
іо {ће геіпіогсетепі сабе 


... і5 іпѕќаеа һеге 
Кісій іпѕШайоп 
Зої шзшаНоп 


Бог зоЙ шзшаНоп иѕе... 


та 
ѕойБоагӣѕ 


Тһе уароиг ѕеа! ѕһоша Бе арріедй 
іо ап емеп Баскіпе 


То епѕиге маїегіірћіпеѕѕ... 


Беуеї {йе сопігасіїоп јоіпіѕ аї 
50Ж45° 

гоипа ой ће зВагр ейреѕ мії 
тогіаг оп а гайіиѕ ої по Іе55 
Кап 100 тт 


ІРѕ песеззагу {0 аггапре маїег ге- 
тоуа! {гот ће іпѕшШайоп зи [асе 
Неге 


Тһе Баскіпе ог шзиаНоп 5поцій 
һауе а ргайіепі ої по 1еѕѕ Нап 1% 


Тһе зи {асе їо Бе іп5цаїед зпои!4 
Бе дімідей іпіо могК гопез 


Іп еасһ могК 2опе Не іпѕшайоп 
таїегіа! іѕ арріїед опе Іауег аї а 
те 
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Вначале на первый и следом иа 
второй захватке выполияйте 
нижний слой покрытия 


Надо дать высохнуть первому 
слою 


На третьей захватке наклеивайте 
первый слой 


Приступайте к наклейке второго 
слоя на первой захватке 


Мастику наносите равномерно 
На температурных швах гидро- 
изоляцию усиливайте 

Для усиления гидроизоляции на- 
клеиваются полосы ткани 


Поверхность отвердевшего слоя 
продуйте сжатым воздухом 


Эту поверхиость необходимо об- 
работать пескоструйным аппара- 
том 


Последний слой схватился, мо- 
жете наносить отделочный слой 


Поверхность предварительно 
просушите 


Поверхиость огрунтуйте... 
холодной мастикой 
эмульсией 


Рулониые материалы раскаты- 
вайте в одном направлении 


В смежиых слоях ие допускайте 
перекрестного расположения ру- 
лонных материалов 


Перекрывайте полотнища... 
в продольных стыках на 100— 
120 мм 
в поперечных стыках на 150— 
200 мм 


Ведите одиовремениую иаклейку 
всех слоев 


Полотнища укладывайте со сдви- 
гом 


Толщина ковра должна иметь 
проектное количество слоев 


Сколько слоев ковра наклеили? 
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Гау домп іһе соуегіпе Іомег Іауег 
зіагіїпр іп һе іїгѕі мог 20пе апа 
Шеп ро оп іо могК іп пе зесопа 
опе 


Геауе е Їїг5і Іауег {о дгу 


(ше {ће Йгз{ шзиаНоп Іауег іп 
Ве Шиа могК гопе 


Зіагі рішеіпє іһе ѕесопӣ іпѕша- 
Чоп Іауег іп ће бгѕі могК гопе 


Арр!у {Не тазіїс еуепіу 
Ѕігепріһеп ће маїегргооїїпр оп 
{һе ехрапѕіоп јоігиѕ 

Со ѕігірѕ аге вшей іп ог4ег 
іо зігепрійеп їбе маїегргооїїпр 


Тгеаї {Не зигГасе ої ће һагдепей 
|ауег “ИВ а Бом ої сотргеѕѕей аи 


Ц із песеѕѕагу іо ѕапӣ Базі һе 
ѕигѓасе 


Тһе 1а5ї Іауег Ваз зе, уои тау 
арр!у Ше ііпіѕһіпе Іауег 


"гу һе ѕигѓасе іп айуапсе 


Рите {ће зигіасе міїһ... 
соіа таѕііс 
етиізіоп 


Опгої! бе го! таега!$ іп опе 
дігесіїоп 


Ауоіа гої! таїегіаіѕ сгоѕѕіп іп 
{Не айјасепі Іауегѕ 


Оуегіар {Не ѕігірѕ Бу... 
100—120 тт аё ће епӣѕ 


150—200 тт аї Ше ейреѕ 
Сшеа! ће 1ауегз зипи{апеоцз!у 


Гау Ше зігір5 мії а зНіїї іо опе 
зіде 


Тһе іпѕшайоп соуегте ѕһоша 
һауе е питђег ої |ауегз ѕресійей 
іп ће ргоіесі герогі 


Ном тапу Іауегѕ ої Не тзи!аНоп 
соуегіпе һауе уои ршей? 
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Используйте машины для на- 
клейки рулонных материалов 


Раскатывайте, пожалуйста, рулон 


Полотнища при наклейке... 
плотно прижимайте 
прикатывайте 


Не допускайте появления пузы- 
рей при приклеивании полотнищ 


Для правильности приклейки по- 
лотнищ поверхность необходимо 
разметить 


Кромку рулона кладите точно по 
меловой риске 


Гидроизоляцию вертикальной 
поверхности ведите вручную 


Полотнища нарежьте, пожалуй- 
ста, по высоте стены 


Не допускайте остывания масти- 
ки до притирки полотнища 


Обеспечивайте хорошее слипание 
слоев 


Тщательно разделывайте стыки 
вертикальной и горизонтальной 
изоляции 


В углах укладываются дополни- 
тельные слои 


Места примыкания армируются 
тканевыми сетками 


В местах выпуска закладных эле- 
ментов делайте фланцевые соеди- 
нения 


В фланцевые соединения укла- 
дывайте дополнительные слои 
изоляции 


Фланцевые соединения выпол- 
няются из металла 


Изоляционный ковер зажмите 
болтами между двумя фланцами 


Ковер нужно наклеивать на ниж- 
ний фланец 


Пожалуйста, приступайте к от- 
делке верхнего слоя рулонного 
ковра 


Защитный слой устраивается пу- 
тем... 
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Оѕе тасһіпеѕ їо разіе Ше гооїїпЕ 
таїегіаіѕ гот сої! 


Опго!! Ше гої!, р!еазе 


УМ\һеп єїцеїпе ѕігірз... 
ргеѕѕ іћет домп ііеһіу 
гої! #ћет домп 


Меп єЇшеіпє ѕігірѕ ауо Нет 
Бишеіпе 


Ц із песеѕѕагу іо тагк оці #ће 
Баскіпе ѕигѓасе іп огӣег іо рше 
Ње ѕігірѕ ргорегіу 


Ріасе ће ейре ої һе го! ргесіѕе- 
Іу аіопе һе спа!К Нпе 


Арріу е маегргоойпе' {о уегії- 
са! ѕигѓасеѕ Бу Напа 


Сиї оїї іће ѕїгірѕ едиа! іо Ше ма 
пер, р!еазе 


Ауоіа таѕіс сооіпе Беїоге {ие 
зігір 1$ гойед домп 


Епзиге {Не Іауег5 айһеге ме1 


Ве саге! аї Пе јоіпіѕ Беімееп 
{Не уегііса! апа Ногігопіа! шзша- 
їоп5 


Адаійопа! іпѕшаіоп Іауег5 
ѕћоша Бе арріїед іп ће согпегѕ 


Тһе јипсіопѕ аге геіпѓогсей міїП 
со тезі 


Маке Папее јоіпіѕ іп Ше рІасеѕ 
\Теге Ше іпѕегіѕ соте оці 


Ріасе аддійопа! шзи|а#оп 1ауегѕ 
іп Напее іоіпі5 


Еіапее јоіпіѕ аге тайе ої теѓа! 


Казіеп {ће іпѕшайоп соуегіпе Бу 
роїйпе її Беїмееп е Йапрез 


Тһе шзшаНоп соуегіпр ѕһоша Бе 
єїшед опіо ће Іомег апре 


Зіагі Нпізбіпе іһе иррег Іауег ої 
Ње го! гоої соуегіпе, р!еазе 


Тһе ргоїесіїуе Іауег 15 таде Бу... 
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нанесения слоя мастики с при- 
сыпкой 
нанесения слоя штукатурки 


Контролируйте качество работ на 
каждом этапе 

Перед устройством изоляции 
проверьте основаиие 


Неровности выявляются при про- 
верке поверхности двухметровым 
правилом 


Просушку поверхности проверьте 
пробной наклейкой 


Поверхность для наклейки изо- 
ляции пригодиа 


Соблюдайте размеры наклейки 
полотнищ 


Здесь допущено нарушение... 
моиолитности покрова 


разбежки швов 


В этом месте имеется... 
расслоение изоляциоиного по- 
крытия 
вздутие изоляционного покры- 
тия 


Эти места покрова надо пере- 
клеить 


Проверьте прочность покрова 
пробным отрывом 


Проклейка непрочная 


Проклейте заново 


Дефектные места рулонного ков- 
ра расчистите 


Последний слой наклеивается 
только после исправления дефек- 
‚тов предыдущих 


В цементно-песчаной изоляции 
выявлены... 

отслоения 

трещины 


Простукивайте всю поверхность 
цементно-песчаной изоляции 


Дефектиые места иеобходимо вы- 
рубить, расчистить и торкретиро- 
вать вновь 


арріуїпє а тазіїс соаї апа 
зргауїпе ії мії зап@ 
аррІуіпр а соаї ої ріазіег 


Сһеск Не диаШу ої ке іпзиїаїіоп 
могК аї еасһ 5іаре 


Среск {һе Баскіпе Беїоге аррІуіпе 
{Не іпѕшайоп 


Зигіасе ипеуеппеѕѕ сап Бе геуелі- 
ей ИВ а 2-теіге 5ігаїєбі едре 


СпескК {Не ѕигѓасе Фгуїпе Бу а ігіаї 
ошетя 


Тре Баскіпе ѕигѓасе іѕ Ні Гог ар- 
ріуїпє ће іпѕшаіоп 


Ѕіск іо {ће ѕігеѕ ог {һе ѕігірѕ 
іо Бе ошед 


А ... Ваз Бееп айомед іһгоцећ һеге 
дізшшграпсе ої Че соуегіпр 
сопіїпийу 
дізаггапретепі ої ће ѕеатѕ 


Тһеге із ... һеге 
а зерагайоп ої іпѕшаќііоп со- 
уегіпр Іауегѕ 
ап іпѕшайоп сомегіпе Бшее 


Тһе іпзиїайоп іп #һеѕе ріасе5 


ѕһоша Бе геарріїед 


Сһеск Фе адһеѕіоп ої 1һе іпѕи- 
1айоп соуегіпр Бу а ігіа! іеагіпе 


Тһе іпѕшайоп доеѕ пої адһеге 
ѕшсіепіїу 


Арріу {ће іпѕшайоп аваїп 


Тгеаї {һе деесНуе агеаѕ ої {һе 
гоНей соуегіпе 


Тһе Іаѕі іпѕШайоп Іауег сап Бе 
арріїед опіу аНег іһе деѓесіѕ іп 
{Пе ргеуіоиѕ Іауегѕ һауе Бееп е1ї- 
тіпаїед 


... Паме Бееп Гоип@ іп Ше запа 
сетеп{ шэшайоп 

Рееіїпр5 

СгасК5 


Тар Ше епіїге 8игіасе ої {1е ѕапӣ 
сетепі шзшайоп 


Тһе деїесіїуе ѕроіѕ ѕһоша Бе сё 
ош, сіеапед апа сипНед араїп 
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При устройстве засыпной изо- 
ляции полость между 
защитной и иесущей конструк- 
цней заполняйте слоями 


Материал укладывайте без 
пустот 


Изоляционный материал 
расстилайте ровным слоем 


Толщину слоя проверяйте 
градуированным штырем 


Металлическую сетку 
закрепляйте к опорным кольцам 


Сетка обмазывается слоем... 
мастики 
раствора 


Изоляция труб большого диа- 
метра закрепляется бандажами 


Продольные стыки сетки про- 
шиваются вязальной 
проволокой 


Производите штукатурную 
защиту изоляции 


Теплоизоляцию оклеивайте 
ткаиью и окрашивайте 


Теплоизоляцию надо наносить 
послойно 


К выполнеиию последую- 
щего слоя можно приступать 
после высыхания предыдущего 


Звукоизоляциониые покры- 
тия оставляйте шероховатыми 


Сохраните фактуру набрызга 


Трубы покрывайте теплоизоля- 
ционными матами 


Маты укрепляйте скрутками 
из проволоки = 


Изоляция должна быть прочно 
прикреплена к поверхности 


Покров должен иметь одина- 
ковую толщину 


Детали укладываются так, 


чтобы швы верхнего слоя не со- 


впадали со швами 
нижележащего 
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ЖУпеп іпѕаПіпе Іоо5е-НІЇ іпѕи- 
1абоп НИ #һе ѕрасе Беёҹееп 

ће ргоесНуе апа Не 

Беагтя ѕігисіигеѕ іп Іауегѕ 


Роиг Ше Іооѕе-Їі11 іпѕшШайоп 
таїегіа! міїпоці роПом 8 


Роиг Не Іооѕе- 11 іпѕшШайоп та- 
Фегіа! іп ап еуеп Іауег 


Среск #һе Іауег 1һіскпеѕѕ міїН 
а ргадиаїед гоа 


Ғаѕќеп һе теїа! теѕһ іо іһе 
ѕиррогііпе гіпрѕ 
Тһе теѕһћ ѕһоша Бе соаїед мійр... 


тазіїс 
тогіаг 


Тһе іпѕшШайоп оп міде-діатеїге 
ріреѕ 1$ Ихед мії Бапӣѕ 


Тһе опр{ид та! тезі јоїіпіѕ аге 
Нед ир міїп Ыпатя міге 


Арріу а ргоїесіїуе ріазіег Іауег 
їо Ше іпѕшайоп 


ше іһе сіоїп опіо Фе #һетта! 
шэшайоп ап@ раїпі ії 


Тһегта! іпѕшайоп ѕһоша Бе 
арріїед опе Іауег аї а Ите 


Тһе пехі Іауег сап Бе арріїед 
аНег {һе ргеуіоиѕ опе Ваз 
дгіед оці 


Геауе #һе зоипд-деадептя зиг- 
Ғасеѕ гоирћ 


Геауе {Не ѕигѓасе іехішге аз ії і5 


Соуег {һе ріреѕ мії Нехібіе 
шзШайоп . 


Ех Не та мИН міге імі5ії пр5 


Тһе іпѕшШайоп ѕһоша Бе Газепед 
йгтіу ёо Фе БасКкіпр 


Тһе соуегіпр ѕһоша Бе ої еуеп 
{һіскпеѕѕ 


Тһе тзШайоп еіетепіѕ ѕһоша Бе 
1а!4 зо іһаї Ше јоіпіѕ ої 

{Не иррег Іауег до пої 

соіпсіде м'іїп іһоѕе ої Ше 1ауег 
Бепеа 
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В местах переломов 
скатов и на карнизах ‘обрешет- 
ку делайте сплошной 


Настил под плиточиую кровлю 
делайте сплошным 


Настил из досок делайте с не- 
большим зазором 


Кровлю из штучных материалов 
выполняйте рядами снизу 
вверх 


Ведите ряды от карниза к 
коньку 


Каждый вышележащий ряд 
иапускается на нижележащий 


Для листовой кровли делайте 
обрешетку из брусьев 
50Ж50 мм 


Обрешетка крепится к 
стропилам 


Соединение кровельных листов 
выполняется фальцами 


Листы соединяйте ле- 
жачим фальцем в картины 


По продольной кромке картнн 
отгибайте гребни 


Гребни при соединении картии 
между собой загибайте в 
стоячие фальцы 


Одии коиец кляммера заводите 
в стоячий фальц 


Второй коиец кляммера крепите 
гвоздями к обрешетке 


Для отвода воды вдоль кар- 
низов устраиваются желоба 


В местах примыкаиий кровель- 
Ные листы отгибайте кверху 


Отогнутые кровельные листы 
заделывайте в пазы стен 


Стоячие фальцы делают в 
соединениях, направленных 
вдоль ската 


Лежачие фальцы выполияют 
в соединениях, распо- 
лагаемых поперек 


\М/еге {һе гоої ѕІоре сһапреѕ апа 
аќ ће еауез таке ће 
Боагате сопіїпиоиѕ 


Гау домп а сіоѕе Боагӣіпе \мКеп 
іпѕќаІіпе а #1ед гоої 


ау до\п ће гоої Боагаӣіпе 
Ұйһ зтаН еарѕ Беїмееп Не 
Боагіѕ 

\Меп шэ{аШпе а ріесе таіегіа! 
гоої 1ау Ше їе соцгѕеѕ 

Нот БоНот іо юр 


Гау һе соигзез Нот {Не согпісе 
іо Ше гійре 


Еасһ иррег соигѕе зношШ@ оуегіар 
{Не опе Бепеаї п | 


Рог а Нехібіе теїа! гоої Бийа 
Ше гоої Боагдтя Нот 
50Ж 50 тт здцаге-5амп #итБег 


Тһе гоої Боагдіпе 1$ паіїеа іо Ве 
гаНег$ 


Коої теѓа! ѕһееіѕ аге іоіпіед Бу 
уеїі5 


Јоіпі теѓа! ѕһееіѕ Бу меНз іо 
їогт Біррег ѕһееіѕ 


Тигп ир 6 Іопріїидіпа! ейреѕ 
ої {ће Бієрег ѕһееіѕ 


Ро! һе ирійгпед ейееѕ ої һе 
меНеа теѓа! ѕһееіѕ іп 
зіапдіпр ѕеатѕ 


Госк опе еп ої а сІеаї іп {ће 
зіапдіпе ѕеат 


Май #һе оїһег сіеаї епа іо бе 
гоої Боагӣіпе 


Сибег5 аге іпзіаНед аїопр е 
еауеѕ іп огдег {о гетоуе маїєг 


Тиг ир Че гоойпе ѕһееіѕ аї 
јипсіїопѕ 


\едре {Не ипршгпей ейсеѕ ої 
Ѕһееіѕ ШеҺ!у іпіо һе \уаП 
3015 


Ѕіапӣіпр ѕеатѕ аге таде аі {Ве 
Іопеййидіпа! ейсеѕ ої іһе 
ѕһееіѕ 


\!е{5 аге изей аі іһе ігап5уег5е 
ейреѕ ої {Те ѕһееіѕ 
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Здесь можно применять 
двойные фальцы 


Фасоиные детали заготовьте 
в мастерской 


Отдельные листы соедините 
в картины 


Картины ВЫПОЛНЯЮТСЯ из 
двух или трех листов 


По длиие картины должны 
быть равными длине ската 


Черную кровельную сталь 
очищайте от окалины и 
смазки 


Черную кровельную сталь 
покройте краской один раз 


Вторую покраску произведите 
по готовой кровле 


Картины укладьвайте, пожалуй- 
ста, так, чтобы лежачие 
фальць размещались вразбежку 


Картинь крепите кляммерами, 
прибиваемыми к обрешетке 


Устанавливаются по два 
кляммера на каждый лист 


Устраивайте карнизные 
свесы и настенные желоба 


Покрывайте разжелобки 
и скаты 


В местах примыкания к стене 
вводите края листов в 
борозду, сделанную в стене 


Листы закрепляйте 
гвоздями 


Борозды заделайте раствором 
и рейками 


Карнизные свесы крепите к 
Т-образным костылям 


Т-образиые костыли прибивайте 
к дощатому иастилу 


Свесь выпускайте за обрез 
карниза на ... мм 


Устройство кровли начинайте 
с установки кариизных под- 
весиых желобов 
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Үои соша изе доцбіе меН$ һеге 


Ргераге 5Наред ріесеѕ іп адуапсе 
іп #һе ѕһор 


УеН теѓа! ѕһееіѕ іпіо Бідрег опеѕ 


Віррег меќед теїа! ѕһееіѕ аге 
таде ої їмо ог {Нгее ѕһееіѕ 


Уе їед теѓа! ѕһееіѕ ѕһоша Бе 
аз 1юпр аз Ше гоої зюре 


Сіеап Фе ЬіасК 5іее! {гот за 
апа огеазе 


Арріу опе соаї ої раіпі іо ће 
ЫасКк з{ее! 


А ѕесопӣ раїпі соаё ѕһоша Бе 
арріїед \мПеп {Не гоої 1$ геаду 


Ріасе {ће меНе@ тета! зВееё$ 50 
{Па{ Ше Наї ѕеатѕ аге 
З{аррегей, реазе 


Май бе меНед теа! ѕһееіѕ до\п 
іо {ће гоої Боагӣіпе иѕіпе с!еа{$ 


Еасһ ѕһееї ѕһоша Бе Нхей 
Бу їмо сіеаїѕ 


Зіагі ша Шт {һе еауез 
апа һапеіпе Ше єційег5 


Соуег {Пе гоої уаНеуз апа ѕІореѕ 


А+ {Те }ипсНоп Бебмееп іһе маї! 
апа {ће гоої соуегіпє ѕһееіѕ 

іпѕегі {һе ѕһееіѕ іпіо {Не ргооуеѕ 
таде іп {һе маї іо гесеіуе ет 


МаП домп һе ѕһееіѕ 


Сіюѕе һе сгооуеѕ міїв тогіаг 
апа Байепѕ 


Ғаѕіеп Ве гоої еауез іо һе 
Т-ѕһаред теїа! ріесеѕ 


Май Т-ѕһаред теѓа! ріесеѕ ёо пе 
Боагдіпе 


Оуегпапя Ше еауе5 ... тт Тот 


{пе согпісе 


Зіагі Іауіпе Ше гооЁ Бу іпѕќаНіпе 
{Пе Папоште еауез сиіегѕ 


326 


Желоба крепят на лотковых 
скобах 


Устанавливайте вороики 
водосточиых труб 


На этой кровле с 
асбоцементным покрытием 
должен быть организованный 
водосток 


Ендовы, водосточные желоба 
и воронки труб готовьте 
из кровельной стали 


Рядовые волиистые листы 
скатов выпускаются за карниз- 
ную доску не менее чем 

на 100 мм 


Асбоцемеитные листы 

ряда напускаются иа ниже- 
лежащий ряд не менее чем 
на 120 мм 


Стыковку смежных листов 
осуществляйте нахлесткой на 
одну волну 


Зазоры в стыках листов 
заделывайте мастикой 


Листы крепятся к обрешетке 
гвоздями 


Гвозди применяйте оцинко- 
ванные с широкой 
шляпкой 


В асбоцементных листах 
под гвозди необходимо свер- 
лить отверстня 


Под шляпки гвоздей под- 
кладывайте резнновые шайбы 


Шайбы обмазываются 
мастикой 


В карнизном ряду листы 
крепите двумя шурупами каж- 
дый 


Коньки и ребра кровли 
перекрывайте коньковыми 
шаблонами 


Каждый лист опирается не 
менее чем на три бруска 
обрешетки 


Для креплення волнистых листов 
на свесе установите скобы 
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Сийегѕ аге Ѓаѕіепед міїп рийег 
һапбегѕ 


Іпзіай е гаїпмаїег һеадѕ ` 


Тһеге тиѕі Бе сопёгоНей маїег 
гетоуаї оп {15 аѕђеѕіоѕ- 
сетепі гоої 


Маке {һе гоої уаПеуз, єціег5 
апд гаїпуаїег һеайѕ ої 
гооїїпе ігоп 


Тре зіоре соггира{ей ѕһееіѕ 
ѕһоша һапе по 1еѕѕ Нап 
100 тт оуег Не согпісе 


Боага 


Тһе соигзе ої азрезіо5-сетепі 
ѕһееіѕ ѕһоша Іар по 1еѕ5 

{Пап 120 тт оуег #һе соигзе 
Беіом 


Јоіпі {һе айјасепі ѕһееіѕ Бу 
Іарріпр #һет Бу опе согги- 
сайоп аї фе чае 


ЕЙ іп {һе рарз іп Не ѕһееі јоіпіѕ 
мії) тазіїс 


Тре ѕһееіѕ аге паїед іо һе гоої 
Боагатя 


Оѕе раїмапігед гооііпе паїв мії 
міде һеадѕ 


Наез Гог гооїїпе паЙз ѕһоша Бе 
агШеа іп аѕБеѕіоѕ-сетепі 
Ѕһееіѕ 


Ріасе гиббег мазПпег5 ипдег е 
гооїїпе пай һеадѕ 


Тһе мазпег5 ѕһоша Бе соаїед 
мії таѕііс 


Ғаѕќеп еасһ ѕһееі ої {Не еауез 
соигзе мій їмо моод ясгем 5 


Ріасе часе сарріпеѕ оп Фе гоої 
парез апа һірѕ 


Еасћ зВее{ ѕЅһоша геѕі оп по Їемег 
{Кап іһгее гоої БаНепз 


Ѕеї ир сгатрѕ оп ће гооѓ еауеѕ їо 
Ғаѕіеп Же соггираїей ѕһесі- 
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15. ЕМЅОТАТІМС АМО ВООРІМО 


Скобы крепятся двумя гвоздями 
к обрешетке 


Места примыкания к сте- 
нам закрываются фасонными 
асбоцементными переход- 
ными деталями 


Нижний ряд листов допол- 
нительно закрепите скобами 
к доскам настила 


На ребрах и ендовах 
листы подгоняются по 
месту 


Обрезку производите но- 
жовкой 


По кровле уложите пере- 
ходные мостики 


Кровельиые плитки про- 
кладывайте рядами, 
параллельными коиьку 


На иастиле ианесите мелом 
разбивочную сетку 


Тщательно следите за... 
правильностью рядов 
величиной нахлестки 


Разделку конька, выполняйте 
фасонными деталями 


Фасониые детали уклады- 
ваются внахлестку не менее, 
чем иа 100 мм 


Кровля из черепицы уклады- 
вается на обрешетку 


Установку черепицы ведут 
от карниза к коньку 


Пазовую черепицу навеши- 
вают на обрешетку 


Крепление черепицы дела- 
ют через ряд 


В ряду крепите каждую 
вторую черепицу 


В карнизном ряду крепят 
каждую плитку черепицы 


Пазовую ленточную чере- 
пицу укладывают с на- 
пуском одного ряда на другой 


Смежные черепицы ряда стыкуй- 
те на ширину продольного паза 
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Тһе сгатр гоп іѕ ѓаѕіепей ю пе 
роагӣіпе мії їмо паЙ$ 


Тһе јипсіопѕ Беїмееп {һе гоої 
соуегіпе апа іһе \уаН$ 

аге соуегей міїп ѕһареа 
аѕБбеѕіоѕ сетепі ріесеѕ 


А!зо Ѓаѕіеп Че еауез соигзе 
Ѕһееіѕ іо {Ме гоої Боагдїпр 
\ИВ сгатр топ 


Ѕһееіѕ оп {һе гоої һірѕ апа уаНеу 
виНег$ ѕһоша Бе 
могКед іпіо ріасе 


СШ азрезіо8-сетепі $Нееё$ мії а 
Бапдзам 


шз{аН рапемауѕ оп іһе гоої 


Тау {Пе гооїїпр ріаіеѕ іп соигзез 
рагаПе! іо Бе гідре 


Сра оці фе Іауои ої һе 
Боагӣіпе Гог Іауїпр {ће #1еѕ 


Сопігої йе... 
гершагИу ої Фе соигзез 
те ої {ће оуегіар 


Сомег {Пе гідре м ѕһаред ріесеѕ 


ЗВаред ріесеѕ ѕһоша Бе [аід міїн 
ап оуегіар ої по 1еѕѕ ап 
100 тт 


ТИе гооїїпє іѕ 1а оп ће гоої 
роагдіпе 


ТИез аге Іаіа от Не еауез ќо 
{пе гідре 


ІпіегіосКіпе Нез аге һипе оп гоої 
Байеп5 


Тһе {1ез аге Яхей оп еасії зесоп4 

соигзе 

Еїх еуегу ѕесопа Не іп Ше соигѕе 
Г 

Іп Ме еауез соигзе еасһ Ш 1$ 

йхед 


Вен егооуей іі1еѕ аге Іаій \ИВ а 
Іар ої опе сошгзе оуег апо#ег 


ЕЙ адіасепі Шез іїеһі!у іореіһег 
У\ИН Че іопреѕ іп һе ргооуеѕ 
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Плоская ленточная чере- 
пица укладывается в два слоя 


Шов ребра промажьте 


Швы между черепицей 
промазывайте со стороиы 
чердака 


Швы промазывайте... 
глиняным раствором 
цементным раствором 


Черепицу укладывайте, по- 
жалуйста, добиваясь плотного 
егания 


Ребра закройте коньковой чере- 
пицей 


При нажиме черепнца не долж- 
на колебаться 


Устройство рулоиной кровли 
начинайте с разделки примыка- 
ний у водосточных воронок 


Чашу воронки оклейте 
двумя слоями стеклоткани 


Ткань пропитайте мастикой 


По ткани наклейте два 
дополнительных слоя рулои- 
ного материала 


Можно приступить к устрой- 
ству основного рулонного ковра 


Устанавливайте прижимной 
фланец воронки 


Поверхность вокруг 
воронки тщательно прошпак- 
клюйте мастикой 


Оклейку ендовы начинайте 
от воронки 


„На деформациоиные швы 
надо уложить компенсаторы из 
оциикованной стали 


При устройстве кровли 
не допускайте впадии 


Строго следите за укло- 
ном ската крыши 


Воронки должны обеспечи- 
вать полное удалеиие воды с 
крыши 
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15. 1МЗИТАТИУС АМО ВООҒЕМС 


Ріаїп БеН #еѕ аге Іаіа іп мо 
соигзез 


Соаї {Ве едєе јоіпі 


РИ іп Не јоіпіѕ Бебмееп Ніе5 
Нот ће баггеї ѕіде 


ЕШ іп Ше јоіпіѕ мій... 
сіау тогіаг 
сетепі тогіаг 


Ѕеї {пе Шез бієн Ну, рІеаѕе 


Сомег Фе һірѕ міїп гідре Шез 


\Уһеп ргеѕѕед домп іһе е 
зпоц!@ п” тоуе 


Зіагі шзаШтя #һе го таїе- 
гіа! гоої Бу такта {Не јипсііопѕ 
аї іће гаїпуаїег һеайѕ 


Сіце їмо Іауег5 ої ріаѕѕ НЬге 
м іо Ше гатуаег һеай зиг- 
асе 


Ѕоак ће в1азз ИБге Габгіс міїб 
тазіїс 


Сше {мо аддійопа! [ауегз ої 
гоЙ таїегіа! іо ће 21а$$ 
ЯБге іабгіс 


Хоп тау ѕіагі Іауіпє #һе тат 
гоНей соуегіпр 


Ѕеї ир ће сіатріпе Напее ої {Не 
гаїпмуаїег һеай 


Ѕіор һе ѕигѓасе агоипа е 
гаїпуаїег Пеад міїһ таѕіс 
уегу саге Пу 


Зіагі іпіпе Не уаПеу сийег {гот 
{Бе гаїпуаїег һеаа 


Саїуапігед зе! сотрепѕаќогѕ 
ѕһоша Бе 1а!4 оп сопігасіїоп 
јоіпіѕ 

Меп такіпе гооїѕ ауоій ипеуеп 
ѕигѓасеѕ 


ЅігісПу оБѕегуе {һе гооЁ ріїсһ 


Кашуа{ег һеайѕ ѕһоша ргоміде 
ог НИ гаїіпуаїег гетоуа! 
от {Не гоо? 
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15. ИМЗЮТАТЕНУС АМО ВООРМС 


Проверьте основание перед 
устройством кровельного по- 
крытия 


Качество кровли проверьте 
путем контрольной 
заливки водой 


Во избежание воспламе- 
нения мастики воспрещает- 
ся... 
иагревать мастику более 
ау 
загружать котел более 
чем на 3/4 емкости 
загружать в котел битум, 
смешанный со снегом 
загружать сильно 
обводненный битум 
выкачивать из котла 
битум ниже огневой линии 


Тушить загоревшуюся мас- 
тику водой нельзя 


У котла должна находиться 
лопата и сухой песок 


Перемешивать бензин с 
битумом можно только дере- 
вянными мешалками 


Наполнитель прн засыпке 


"в мастику должен быть 


сухой 


Рабочие обязаиы применять 
защитные очки, спецодежду, 
респираторы 


Переносить мастику можно 
только в специальных 
бачках 


Рабочие места необхолимо 
оборудовать огнетушителями 


Навеску желобов произво- 
дите с подвесных люлек 


Сһеск {Не Боагдіпе Беїоге 
Іауіпе е гоої соуегіпе 


Среск {Не гоої диаМу Бу 
рошгіпе маїег оуег ії 


То ауоіа ієпійпр тазіїс і№ѕ 
ргобірбіед... 


іо Пеа{ {Не тазіїс іо тоге {ап 
С 

іо ИИ ре кейе тоге іһап #һгее 
диагіегя Їції 

іо ШЕ Ше Кеїйе міїп Бійштеп 
тіхед мії 5пом 

іо #11 Ше Кее ИН меї Бііц- 
теп 

{о ритр оиї Бійцтеп Беїом ће 
Кенйе'я Ёге Нпе 


Вигпіпе тазіїс тау пої Бе 
ехііпеціѕћед міїб маег 


Тһеге тизі Бе а ѕһоуеі апа 
ігу зап@ пеаг ће кее 


Мой тау опіу тіх Бепгіпе апа 
Ьйитеп мії а моодеп тіхег 


ЕШегз ѕһоша бе агу Беїоге 
Беіпе аддед іо тазйс 


\огкегѕ ѕһоша иѕе рорр1еѕ, 
могКіпе сіоіһеѕ, апа гебрігаїог5 


Маѕііс сап опіу Бе саггіей т 
Ѕресіаі сопіаїпег5 


Тһеге ѕһоша Бе бге ехііп- 
ошзБегз ав ће могК р!асез 


Напа {һе еауез вийег5 Гот 
сгай1еѕ 


16. САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 


агрегат 
веитиляционный ~ 
воздушно-отопительный — 
для сушки зданий 
котельный г» 
стальной котельиый ~ 
отопительно-охладительный го 
отопительный г» 
вентиляторный отопн- 
тельный ~ 
местный отопительный — 
напольный отопительный ~~ 
отопительный паровой ~ 
подвесной отопнтельный г» 
резервиый — 
СИЛОВОЙ ~~ 
~ воздушного отопления 
~ воздушиого отопления 
веитиляториый 
~ воздушиого отопления 
пристенный 
~ конднционирования воз- 
духа 
демонтировать — 
монтировать г» 
подключать г» 
установить — 


арматур/а 
водопроводная — 


водопроводно-канализа- 
ционная г» 

газовая г» 

запорная г» 
предохранительная — 
регулирующая г» 
санитарно-техническая — 


смесительная — 
смывная ~ 
соедииительная ~ 


трубопроводная — 
~ котла 


16. ЅАМІТАВҮ 
\ОКК5 


ипії, зеф, ріапі 
аіг ѕирріу ипії 
Би!дег”ѕ аш һеаїег, демії 


Бойег ипії 
з{ее! Бойег ипії 
сооіпе апа Беаїіпе ипй 
ћеаііпе аррНапсе, ипії Беаїег 
Ғап Пеаїег 


ѕрасе Неаїег 
Поог-іуре ипії һеаіег 
ѕіеат ипії Пеаїег 
һапріпе ипй Веаег 
зфапаБу ипії 
ромег-репегаііпе зе 
магт аш һеайпе ипії 
Ѓап-аѕѕіѕіеі магт аїг 
һеайпе ипії 
маі-тоипіед һеаїег 


аіг-сопдійопіпе ипії 


іо дізтапНе а ипії 
їо іпѕќа а ипії 
їо соппесі а ипії 
іо ѕеї ир а ипії 


ассеѕѕогіеѕ, Ніпеѕ, Нхшгез 
ріштђіпе ѓіхіцгеѕ, маїег зирріу 
ННіпр5 
маїег Нйіпр5 


газ Ито 

зіор уаїуе5 

заїеїу уаїуе5 

сопігої уаїуе5 

запіїагу ИН трз, запНагу 
Яхгез 

тіхег іар5 

Пиѕһіпе Нхійгез 
соппесійпр  едиіртепі, соппесі- 
те ассеѕѕогіеѕ 

ріре їйіпеѕ, уаіуеѕ 
БоПег ассеѕѕогіеѕ, БоПег 
йНіпо5 
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16. ЗАМТАВУ МОВК5 


— крестового тнпа 
~ тройникового типа 
маховик —ы 

проход —ы условный 


рукоятка ~ы 
притирать ~у 
снять —у 


установить —у 
хранить ~у 


бак: 
водонапорный ~ 
расширительный ~ 


бандаж термоусадочный 


бач/ок 

СМЫВНОЙ ~ 
высокорасположенный 
смывиой ~ 
низкорасположеииый 
СМЫВИОЙ ~ 

корпус ~ка 

отрегулировать ~ 

ПОДКЛЮЧИТЬ 77 

установить — 


башня водонапорная 


бойлер 
О-образный ~ 
— с ушком 

буртик 

вакуумметр 


ванн/а 
сидячая ~ 
стальная ~ 
чугунная ~ 
эмалированная ~ 
ножка —ы 
отверстие перелива —ы 
чека для крепления —ы 
закрепить ~у 
передвинуть —у 
подсоединить —у 
установить ~у 


ваитуз 


ввод водопроводный 


вентил/ь 
бронзовый ~ 
быстродействующий — 
воздушный — 
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сго55-їуре Нійпр8 

іее-їуре ННіпр5 

һапаҹһее 

потіпа! іпѕіде фіатеїег ої 
їйіпр5 

һапаіе 

іо гіпа іп йНіпр5 

іо гетоуе Їїііпрѕ, іо гетоуе 
Ихшгез 

іо зеё ир И тез, їо ѕеі пр 
Нхигез 

іо 5іоге Ш іпеѕ, іо 5їоге Йх- 
іцге5 


Неад {апк, еіеуаіей іапк 
ехрапѕіоп уеззе! 


ѕһгипК-оп гіпр 


+апкК, сізіегп 
Низ5п іапК, Пизбіпр сізіегп 
рієб-Іеме! сіѕќегп 


Іом-Іеуе! сіѕіегп 


їапк Боду 

іо айјиѕї а іапК 

іо соппесі а іапК 
іо 5еї ир а іапК 


хуаїег іомег 


Бойег 
О-БоІ# 
еуе Бої 


соНаг 
уасиит райре, уаспотеег 


мазніпе Бай, Ба, баїпіші 
віййпе Ба 
з{ее! Бай 
сазі топ Ба 
епатеПед Баһ 
Ба Іес 
оуегЙо\ 
сойег ріп Їог Йхіпе а Ба 
іо Ях а раї 
іо тоуе а Бай 
іо соппесі а Ба 
іо ѕеї ир а Бай 


ай сосК, ай уаУе, аш уепі, ашіо- 
тайс аш уаїуе 
маг ѕегуісе ріре 
уаїуе 
Бгоп2е уаїуе 
диїск-орепіпеє рішеє уа№е 
аїг-генеї уаїуе 
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газовый ~ 
дренажный ~ 
запорный г» 


игольчатый ~ 
конический ~ 
латунный ~ 
МНОГОХОДОВОЙ г» 
муфтовый — 
обводиый ~ 
паровой г» 
переключающий ~ 
перепускной ~ 
пожарный — 
продувочный ~ 
проходной ~ 


прямоточный ~ 
пусковой ~ 
распределительный г» 
регулирующий ~ 
трехходовой ~ 
угловой — 
управляющий — 
флаицевый г» 


четырехходовой — 
шибериый — 
~ с косым шпииделем 
— с прямым шпииделем 
головка ~я 
золотннк ^я 
крышка ~я 

шпилька крышки —я 
открывать — полностью 
перекрывать ~ 
СНЯТЬ — 
установить ~ 


веитилятор 
всасывающий ~ 
вытяжной г» 


дутьевой ~ 

нагнетательный ~ 

пожарный дымовытяжной — 

приточиый ~ 

реверсивиый ~ 

центробежиый г» 
вентиляция 

вытяжная — 

естественная ~ 

искусствениая — 


пожарная ~ 
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ваз сопігої уаіче 
дгаїп уаїуе 
5іор уаіме, сіовіпр уа|уе, 
эНи-оЙ уаїме 
пеедіе уаіуе 
ріше уаїуе 
Бгаѕѕ уаїуе 
тиНімау уаїуе, пир уаїхе 
сопріед уаіуе 
Бу-раз$ уа№\е 
зіеат-Пом уаїуе 
ѕміїсһ уаїуе 
Бу-раѕѕ уаїуе, геНе! уаїме 
Нге соск, Пудгапі 
Ьіом-оїї уаїме 
5ігаїрбі-мау уаїуе, ѕігаірћі- 
{ИгоиеН уаіуе, ріобе уаїуе 
Ѕігаірћі-іһгоцећ уаіҹе 
ЗфагНпе уаїуе 
діѕігібийоп уа№е 
сопігоЇ уаіуе 
{һгее-уау уаїуе 
апріе уаїує 
сопіго! уаїуе 
Папред уаїуе, Напре-іуре 
уаіҹе 
Гоиг-мау уаїуе 
Баіе уаїуе 
з1ап{ Зет уаїує 
уегіїса! Зет уаїуе 
уаїуе Пеай 
5де уаїуе 
ріир уаїуе Боппеї 
Боппеї ѕїца 
їо ореп а уаїуе ай! {һе мау 
іо ѕһиі ой а уаїуе 
{о гетоуе а уаїуе 
{о зеё ир а уа]уе 


їап, Мо\мег, уепійаїог 


зисНоп {ап, іпіаКке Ғап 
іпдисед-дгай ѓап, ехһаиѕі ѓап, 
ехһацѕі Ыомег 

іогсед-дгай ғап 

Гогсіпе ѓап 

Нге уелійайог 

іогсіпе Гап 

геуег5ібіе Гап 

сепігіїира! Ыомег 


уепійайоп, аегайоп 


ехһаиѕі уепій ай оп 

пайшга! уепШаНоп 

агіййсіаї уепійаййоп, тесһап- 
іса! уепШаНоп 

бге уепійайоп 





гай 
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прииудительиая ~ 
принудительная механи- 
ческая ~ 

приточная ~ 

приточно-вытяжная — 

— вытесняющим потоком 

воздуха 

— помещений 

— по схеме «сверху вниз» 

~ псевдоламинариым пото- 

ком воздуха 

~ с увлажнением 


вод/а 
водопроводная ~ 
горячая — 
горячая ~ для бытовых 
нужд 
жесткая ~ 
загрязиенная ~ 
котловая 2» 
мягкая 2» 
оборотная — 
охлаждающая ~ 
спускаемая ~ 
т для техиических нужд 
проход ~~ы обратно в сис- 
тему водоснабжения через 
кран или клапан 
расход —ы 


расход губі для пожаро- 
тушения 


водомер 


многоструйиый ~ 

— для горячей воды 

г для холодной воды 

установить ~ 
водомер-иитегратор 
водонагреватель 

автоматический газовый ~ 


водообеспеченность 


водоподогреватель 
водоводяной скоростной ~ 
пароводяной ~ 


водопровод 


пожарный ~ 
хозяйственно-питьевой гу 
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іогсед уепШаНоп 
тесһапіса! уепійайіоп 


іогсед уепійайоп 
ѕисіоп-апа-ехһацѕі уепійайоп 
дівріасетепі уеп айоп 


гоот уепіайоп 
домпуагд уепійайоп 
дізріасетепі уепійайоп 


һитіййу уепійайоп 


маїег 
{фар маїег 
Бої маег 
дотезіїс һо маїег 


һагда маег 
оНиїед маег 
ойег маег 
50 маїег 
сігсшаійпр маег 
сооіпе маег 
Ыеед-оЙ маїег 
ргосе55 маег 
Баск Яом 


\уа{ег 41зсНагое, маїег соп- 
зитрйоп 
йге Пом 


маїег теїег, маїег Но\ райре, 
маїег Пом теїег 
тиНні-5ігеат маїег теїег 
Бої маїег тёег 
со!а маїег теїег 
іо ѕеі ир а маїег теїег 


іпіесгайпе Ном теїег 


маїег һеаіег, һої маїбг аррНапсе 
аціотайс ра5-Їїгед маїег 
реаїег 


заїе уіеІа 


м аїег Неаїег, іеед-маївг реаїег 
гарід маїег-сосіей маїег Беаїег 
ѕіеат маїег Пеаїег 


маїег сопдий, маїег ріреїїпе, 
маїег ѕирріу (пе), гиппіпе 
маїег 

Нге Нпе 

иу апа дгіпкіпє маїег 


зирріу 
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водораспределитель маег дівігіриіог 
водораспылитель маїег ршуегтег, маїег ѕргауег 
водосиабжение маїег ѕегүісе, маг зирр!у 
пожарное — Нге маїег ѕирріу 
хозяйственно-бытовое г» роіабіе уа{ег зирр!у, дотезіїс 
маїег ѕирріу 
хозяйственно-питьевое г» инійу апа дгіпкіпє маїег 
ѕирріу 
водосток дгаїп, (ріред) йгаіпаре ѕуѕіет 
внутреиний ~ сопдисіог 
наружный ~ домпріре 
—и здания гаїпмаїег іпѕїаПайоп 
водоуказатель : маїег раире 21аз$, маїег соїштп, 
маег рацре 
воздух аїг 
атмосферный — аїтоѕрћеге ат 
влажный ~ тоїзі ат, Вип! аш 
загрязненный ~ сопіатіпаїед аш 
кондициоиированный г» сопдїйопед ах 
иаружный ~ ошѕійе ат 
окружающий ~ атріепі ай, зиггоип@ ие аїг 
обработанный — гефигпей аіг 
охлаждающий ~ сооНпЯ аіг 
сжатый г» сотргеззед аш 
ЧИСТЫЙ ~ сіеап ат, ипсофатита{е ат 
выпускать ~ їо Ьеед ах 
воздуховод аіг дисі, уеп анте аисі, уепі 
дисі 
гибкий — ПехіЫе дисі 
проточный ~ Гогсей ат дисі 
воздуходувка аїг Біомег 
воздухообмен аіг ехсһапре, аш гепежа! 
воздухоотвод аи о аке, аіг оціїеї рогі 
воздухоотводчик аіг Біеедег 
автоматический г» ашотайс ат БІеедег 
чугуиный ~ саз{ шоп аи Ыеедег 
воздухоотделнтель деаегаїог, аг-зерагайпя іапК 
воздухоочиститель ат сіеапег, аїг ригійіег, ѕсгиБ- 
Бег 
масляиый — ой ег, оі! Ба ай сіеапег 
воздухоподогреватель ат һеаїег 
воздухопровод ан пе, ай ріре, ат таіп 
впускной — аіг іпіеї ріре 
воздухосборник аіг гесеуег, ай соПесіог 
воздухоуловитель ат ігар 
втулк/а Биѕћ (іпе), $Зееуе 
буртовая — Наперед Биѕћ, соНаг Биѕћ 
ввертная ~ эсгем Биѕһћіпе 
зажимная — сіатріпє зееуе 


зажимная конусная ~~ сое 
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изолирующая ~ 
направляющая ~ 
иеразрезная ~ 
плавающая ~ 
разрезная ~ 
разъемная ~ 
распорная ~ 
регулируемая ~ 
резьбовая — 
стопорная ~ 
съемная ~ 
уплотияющая ~ 


упориая ~ 
шлицевая — 
зксцентриковая 7» 


— под фланец 
— с заплечиком 


вставлять ~у 


выпуск (выходное отверстие) 
канализационньй ^— 
~ ванны 
— канализационного кол- 
лектора 
— мойки 
корпус ~а 
подсоединить ~ 
установить ~ 


выпуск (воздуха, газа) 


газ 
балонный ~ 
взрывоопасный ~ 
_ вредный ~ 
генераторный ~ 
грязный ~ 
детонирующий ~ 
запылеиный ~ 
искусственный ~ 


КОКСОВЫЙ ^ 
коррозионный ~ 
неочищенный — 
иизкокалорийный ~ 
обедненный ~ 
сланцевый ~ 


газопровод 
двухниточный — 
кольцевой — 

- магистральный ~ 
иаземный — 


385 


іпѕшШаіпе Биѕһ (іп) 
виїде Биѕћ (іпр) 

попѕріїї Биѕћ (іпр) 
Поайпе Биѕћ (те) 

ѕріії Биѕһ (іп) 

зрій Биѕһ (іпе) 

дізіапсе Зееуе, ѕрасіпе ѕІееме 
айјиѕіаЫе Биѕһ (іпе) 
1һгеаа Биѕһ (іпе) 

Іоскіпе ѕ5Іееуе 

гетоуарбіе БизВ (т) 
ѕеаііпе Биѕћ (112), зеаНпе 
$ееуе 

іШгизі БизВ (12) 

зрИпед Биѕһ (115) 
ессепігіс Биѕћ (тя), ессепігіс 
Зееуе 

физВ ипдег а Напое 
соНаг Биѕһ (іп), Наперед 
Биѕһ (115) 

іо Биѕћ 


оиНе, мазе ріре, оційом 
ѕемег оціїаї! 
Бай ошіеї, Ба! мазіе ріре 
оиНай 


зіпК ошіеї 
оийеї Боду 
іо соппесі ап оийеї 
іо зеё ир ап ошіеі 


г@еазе, Мом ой 


2а$ 
роїйед раз, суЇіпег раз 
ехрІоѕіуе раз 
похіоця раз 
ргодисег раз, репегаїог раз 
Гите-!адеп раз 
деіопайпе газ 
ди5і-Іадеп баз, а5п-Іадеп раѕ 
агіййсіа! саѕ, тапиїасіигед 
ваз 
соке-оуеп раз 
соггоѕіуе раз 
гам раз, сгиде раз 
роог газ, Іом саїогіїїс ваз 
1еап раѕ 
зна газ 

газ ріреіпе, газ сопдий 
фут ріре раз Нпе 
оор ваз ріреіпе 
газ тай 
вгоип@ баз ріреіпе, зигіасе 
саѕ ріреіпе 
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подземный ~ 


распределительиый ~ 
сборный ~ 
трехниточиый — 
тупиковый ~ 

— в насыпи 

— высокого давления 
~ низкого давления 
испытывать — 
прокладывать ~ 
строить ~ 


герметичность 
проверить — 
гидрант пожарный 
головка душевая 
горелк/а 
безинжекторная ~ 
газовая ~ 
газомазутная ~ 
двухпламеиная ~ 
инжекторная ~ 


комбинированная ~ 
короткопламенная 7» 
круглая ~ 

мазутная — 
многопламенная ~ 
многощелевая 7» 
нефтяная — 
односопловая ~ 
одноструйная ~ 

~ воздухонагревателя 
зажигать ~у 


горшок конденсационный 
поплавковый ~ 
противоточиый ~ 
— со стаканом-поплавком 
— с перевернутым стаканом 
градирня 
брьзгальная — 
капельная — 


пленочная — 


графит 
— для сальниковой набивки 
грязевик 
стальной ~ 
давление 
гидравлическое — 
допустимое — 
избыточное — 
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ипдеготоцпд ваз рреЙпе, зиБ- 

зигіасе раз ріреіпе 

дізігібийїоп раз ріреііпе 

баз соНесіїпр тат 

ігіріе ріре раз Нпе 

Іаїега! аз Нпе 

газ ріреїйпе іп Ше етрапКктепі 

һіеһ-ргеѕѕиге ваз ріреіпе 

Іож-ргеѕѕыге баз ріреїїпе 

[о {е5Ё а ваз ріреїїпе 

іо |ау а газ ріреіпе 

іо соп5ігисі а ваз ріреііпе 
йебіпеб5, Іеак-ргооѓпеѕѕ 

фо сһесК ѓог йепіпе85 


Яге Пудгапі 
зпо\ег пеад 


Бигпег 
Ба{апсед-ргеззиге фогсв 
ваз Бигпег 
ой-ваѕ Бигпег 
імо-Нр іогей 
іпіесіог Ёогсћ, ю\-ргеззиге 
іогсй 
тиніїцеї! Бигпег 
Ѕһогі-Нате Бигпег 
сігсшаг Бигпег 
ої! Бигпег 
тоне іогсһћ, тиі ате іогсћ 
тир Бигпег 
ої! Бигпег 
ѕіпе1е-по221е Бигпег 
га{-{ай Бигпег 
Зфоуе Бигпег 
іо йебі а Бигпег 


зіеат ігар 
Поаї ѕќеат ігар 
іпуегіеа ѕіеат {гар 
БисКеі зіеат ігар 
іпуегіед БисКеї ѕіеат ігар 


іомег-сооіег, соосіїпе іомег 
зргау-іуре сооІіпр їомег 
аіїтоѕрћегіс сооііпр фо\ег, 
дгір-іуре сооіпр іомег 
Ніт-іуре сооіїпр іомег 


вгарћһіќе 

Бгарһќе г 2ап@ раскіпе 
тиа ігар 

ѕіееі тиа {гар 
ргеѕѕиге 


ПудгаиНс ргеѕѕиге 
регтіѕѕіЫе ргеззиге 
райцре ргеѕѕиге, ехсеѕѕіуе 
ргеѕѕиге 
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рабочее — 

г водопровода 
— в сети 

— газопровода 
измерить ~ 
отрегулировать ~ 
увеличнть — 


уменьшить 7» 


диаметр 
виутрениий ~ 
наружный — 


номинальный гу 

~ входа 

— поршия 

— резьбы 
— резьбы, внутренний 
— резьбы, иаружный 
— резьбы, средиий 

— трубы 
— трубы, внутренний 
г трубы, наружный 

т цилиндра 

— шкива 

измерить ~ 


диафрагма 


дифманометр 
мембранный — 


показывающий ~ 


поплавковый ~ 
самопишущий ~ 


сильфониый ~ 


душ 
подключенне —а 
установка —а 
ПОДКЛЮЧИТЬ 7» 
установить ~ 


дымосос 
желоб в стене 
заглушк/а 


отбортованная — 
установить ~у 


задвижк/а 
аварийная ~ 
автоматическая ~ 


22-116 
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орегаїїпе ргеѕѕше 
маїег-5ирріу Ііпе ргеѕѕиге 
таіпѕ ргеѕѕиге 

газ ріреіпе ргеѕѕиге 

іо теаѕиге ргеззиге 

іо адіизі ргеззиге 

іо шсгеазе ргеззиге, іо оша 
ир ргеззиге 

іо гедисе ргеззиге 


діатеїег 


іпзіде діатеїег 

ехіегпа! діатеїег, ое 

фатеїег 

потта! діатеїег 

іпіеї діатеїег 

ріѕіоп фіатеїег 

ігеад діатеїег 
тіпог іһгеада діатеїег 
тајог іһгеад діатеїег 
еНеснуе | їгеад  діатеїег 

ріре Фіатеїег 
іпѕіде ріре діатеїег 
оиізіде ріре Фатеег 

суНпдег діатеїег 

риНеу діатеїег 

іо теазиге а йіатеѓег 


діарпгаєт, тетЬгапе 


дійегепіїа! ргеѕѕиге ваибе 
діарпгаєт ді егепіїа! ргеѕ- 
ѕиге раире 
іпаісаіпе дійегепіїаї ргеззиге 
срацре,  діНегепіїа! ргеѕѕиге 
іпдісаїог 
Ноаї-іуре тапотеїег 
дійегепіїа! ргеззиге гесогӣег, 
гесогӣіпе ЧШегепйа! ргеѕ- 
ѕиге раире 
БеПожѕ ЧШегепйаГ ргеѕѕиге 
Баиве 


Ѕһомег 
соппесіїоп ої а 5Помег 
іпѕіаПаійоп ої а ѕһомег 
іо соппесі а ѕһомег 
їо іпѕіа11 а 5Номег 


ѕтоКе ехһаиѕі 
маі сһаѕе 


рие, зіоррег 
Папеей ріше, апеей ѕіоррег 
іо ѕеї цр а рІие, іо зе пра 
зіоррег 

саіе уаіуе 
етегрепсу баїе уаіче 
ашотайс рае уаіче 
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бесфланцевая — 
быстродействующая — 
входная ~ 

главная — 
двухдисковая — 
двухклиновая г» 
запасная г» 

запорная ~ 

клиновая — 
параллельная ~ 


плоская ~ 
приварная ~ 

проходная ~ 

пусковая ~ 
распределительная г» 
фланцевая — 

чугунная ~ 

шиберная — 

г. в закрытом положении 
~ в открытом положении 
~~ высокого давления 

~ манифольда 

~ на всасывающей линии 
насоса 

~ на нагнетательиой 
линии насоса 

— с выдвижным шпинделем 
ге с маховиком 

~ с моторным приводом 

— с невыдвижным шпинделем 
— с пневматическим при- 
водом 

— с поплавковым управ- 
лением 

— с ручным управлением 
~ с фланцами на боковых 
отводах 

— с электрическим приводом 
шпиндель —и 

закрыть --у 

открыть —у 

отрегулировать ~у 
установить --у 


зажим 
— из парных уголков 


затвор 
аварийный — 
ВОДЯНОЙ — 


гидравлический — 
плоский — 
притертый — 
шаровой ~ . 
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меідіпе-епа са{е уауе 
ЧшсК-ореп раїе уаїуе 
шНо\ раїе уаїуе 

тазіег рае уаїуе 

доцЫе-ФзК раїе уайуе 

дпа! Боск раїе уауе 

гезегуе раїе уа|уе 

зВи{-оН раїе уа\е 

рішє медре, медре раіе уаїуе 
рагаПеї-5Їїде раіе  уаїуе, 
рагаНеї-5еаї баїе уаїуе 

Паї са уаїуе 

муеїдіпр-епд раїе уаіуе 
5ігаірһі-мау сае уаіуе 
ѕіагііпр рае уаїуе 
дізігібийпе сае уаїуе 
Папеед рае уаїуе 

сазі топ рае уаїуе 

раіе 

Баїе уаІуе іп а сІоѕей роѕібоп 
сае уаїме іп ап ореп роѕіїіоп 
Рієб-ргеззиге рае уаїуе 
тапіїоід рае уаїуе 
зисНоп-Нпе раїе уаїуе ої ритр 


іѕсһагре раїе уаїуе ої ритр 


гіѕіпе-ѕіет рае уаїуе 
тапиаПу орегаїед раїе уаїуе 
тоїог-дгімеп са уаіуе 
поп-гіѕіпр 5іет рае уаіуе 
аіг-гіуеп раїе уаЇуе 


Поаї-сопігоНей рае уаіуе 


Папд-орегайей раїе уаїуе 
Яапеед епі раїе уа|уе - 


еіесігісаПу дпуеп баіе уаїуе 
баїе уаїуе ѕіет 

{о сІоѕе а ва уаїуе 

іо ореп а баїе уайуе 

{о айјиѕі а рае уаіуе 

іо 5еї ир а рае уаіуе 


сір 
доцЫе апеіе сНр 


раїе, ігар 
етегрепсу раїе 
маег ѕеаІ, іпіегсеріїпе ігар, 
уаѕіе ігар 
һудгашіс ѕеаІ, ігар 
рат саіе 
5еї рае 
Б1обе уауе 
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16. ЗАМТАВУ \ОВК$ 


~ вентиля 
затвор-ревизия 
затвор-сифон 
захват для труб 
змеевик 
золотник 


изделия керамические и 
фаянсовые для санитарно-тех- 
иических устройств 


излив с аэратором 
инжектор 


® инструмент 
клещи трубные 
клупп 
ключ 
гаєчньй ключ 
накидной гаечный ключ 
раздвижной ключ 


рычажиый ключ 
торцовый ключ 
трещеточный ключ 
трубный ключ 


цепной ключ 
конопатка 
метчик 
иапильник 
ножовка по металлу 
оправка 
прижим 
сверло 
тиски 
труборез 
каболка 
калорифер 


канализаци/я 


бытовая г» 
виутренияя — 


домовая ~ 
ливневая ~ - 
наружная ~ 
— здания 
устроить —ю 

КИПЯТИЛЬНИК 
газовый г» 
электрический — 


2 
2 
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уаїуе рае 
ігар 
вірпоп, ігар 
ріре єгарріе 
сой 
5іде уаїуе, сопіго! уайуе 
запіїагу маге 


ѕргау фар 
іпјесіог 


10015 

ріре іопеѕ 

іфгеадіпє діе Боідег 

ѕраппег, мгепсһ 
ѕраппег, мгепсһ, пи угепсв 
Бох мгепеН 
айјиѕіаЫе ѕраппег, $15ѕоп 
мгепсһ, адјиѕќаЫе җмгепсһ 
Гооїргіпіѕ 
ѕосКеїі уугепсв 
гаїсһеі мгепсп 
ріре мгепсп, ореп-јамед 
мгепсһ 
сһаіп угепсћ , 

сашКег”ѕ гоп, сашКіпе топ 

фар 

не 

Һаскѕам 

дин 

сіатр (#15), ср: 

дгін 

усе 

ріре сийег 

һетр уагп 


ат һеаќег, Беайпе еіетепі, са|- 
огійег 
дгаїпаре, ѕемегаре (ѕуѕіет), 
мазіе-маїег 415роза! ѕуѕіет 
уаѕіе маг 415роза! зузіет 
ѕапіїагу іпѕіаайоп, 501! 
зіасК іпѕіаПайоп, ріштбіпе, 
мазіе ріріпе 
һоиѕе ѕемегаре 
зіогт-маїег дгаїпаре 
5емегаєе 
5оі! 5іаск шзфаПаНоп 
іо шаН ће ріштріпе ѕуѕіет 
роі-маїег БоПег, саіогійег 
ваз по- маг БоПег 
(еіесігіс) маїег Кеа{ег 
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клапан 
аварийный — 
автоматический — 
бронзовый ~ 
быстродействующий — 
ввертный — 


водоспускной ~ 
возвратный — 
воздуховыпускной — 
воздушный ~ 
впускной — 
всасывающий — 
вспомогательный ~ 
выпускной ~ 


газовый ~ 
гидравлический — 
главный г» 

ДВОЙНОЙ ~ 
двухседельный ~ 
двухходовой ~ 

ДИСКОВЫЙ ^— 
запорно-регулирующий ~ 


запорный ~ 
игольчатый — 
колоколообразный ~ 
конический г» 
контрольный ~ 
крановый ~ 
латунный ~ 
МИОГОХОДОВОЙ 7» 
муфтовый — 
нагнетательный 7» 


обратный ~ 


одинарный ~ 
односедельный ~ 
отключающий ~ 
перепускной — 
пнтательный ~ 
пластиичатый ~ 
поворотный ~ 
подъемный — 
поплавковый ~ 
предохранительный — 
приемный — 
продувиой — 


проходной — 


пружинный — 
пусковой ~ 
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уаїуе 
етегрепсу уаїуе 
ацотайс уаіче 
Бгопғе уаіуе 
дпіск-асіїпе уаїуе 
зсгем-домп уаїуе 


агаіп (те) уаїуе 
сресік уауе 
ат сосК 
аи уаїуе 
іпіеї уауе, іпіаке уаїуе 
зисНоп уаіуе 
аихШагу уаїуе 
геіеаѕе уаїуе, Меедег уаїуе, 
ошієї уаїуе 
ваз уаїуе 
Пудгаціїс уайуе 
тат уаіуе 
доцбіе уаїуе 
доцЫе-зеа{ уаїуе 
імо-мау уаїуе 
діѕК уауе 
ізоїаніпе уаїуе, сіоѕіпе уаїуе, 
8Пиі-оїї уаїуе 
юр уаїуе, 5Ниї-оїї уа№е 
пеее уаіуе 
Бе11-ѕһаред уаїуе 
сопе уаїуе 
сһеск уаіуе 

ше уаїуе 

гаѕѕ УаїУе 
тиріе уаїуе, тиїйїмау уаіче 
соиріе уаїуе 
деНуегу уаїуе, ргеѕѕиге уаїуе, 
діѕсһагре уаїуе 
Баск ргеззиге уа!е, спеск 
уаїуе, поп-геїигп уаіуе 
эта уаїуе | 
зіпріе-5еаї уаїуе 
сий-оїї уаїуе 
Бу-раѕѕ уаїуе 
еей уаїуе, ѕирріу уаїуе 
ріаїе уаїуе 
8міпе уаїуе 
НЯ уаїуе 
Поаї уаїуе 
заїеїу уаїуе 
іпіаКе уайуе 
Біом-іпгоцей уаїуе, Біом-оїї 
уаїуе, БЮюм-оці уаїуе 
вігаїрбі-мау уаїуе, ѕігаіећі- 
іргоцеб уаїує і 
зргіпє уаїуе 
зіагіїпє уаїме 





16. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 


16. ЗАМТАВУ МОВК5 


разгрузочньй ~ 
распределительный — 
реверсивный — 
регулирующий — 


редукциониый — 
рычажио-грузовой 7» 
сварной — 
сдвоенный — 
сигнальный ~ 
сливной ~ 
смесительньй гу 
спускной ~ 
створчатьй ~ 
стопорный ~ 
тарельчатый ~ 
трехходовой ~ 
угловой ~ 
чугунный — 
шаровой — Ы 
шиберньй ~ 
т высокого давления 
— противопожарной системы 
с задвижкой 
с крышкой 
с механическим приводом 
с ручиым приводом 
с чугунным корпусом 
с электроприводом 
шиберного типа 
головка ~а 

головка г» а квадратная 

головка —а плоская 
грибок —а 
колпак ~а 
корпус —а 
иеисправность ~а 
проход —а 
рычаг ~а 
сальник ~а 
свисток ~а 
седло ~а 
тарелка ~а 
шток ~а 


1111111 


клапан-бабочка 


колено 
двойное — 
переходное, редукционное — 
приварное — 
прямоугольное — 
У-образное ~ 
— под углом 180° 
— с большим радиусом 
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діѕсһагре уайуе 
фізігібийнпе уаїуе 
геуегѕіпо уауе 
айјиѕіпе уаїуе, роуегпог уаї- 
уе, сопігої уаїуе, гершайп8 
уаїуе 
гедисіпр уаїуе 
Іеуег-орегаїед уаїуе 
меїдед уаїуе 
доцЫе уаіуе 
аіагт уаїуе 
дгаіп уаіуе, Біеедіпр уаїуе 
тіхішге уаїуе, тіхіпе уаїуе 
Ыеед-оЙ уаїуе 
Нар уаїуе, сіаррег уаїуе 
ріосК уаїуе 
@15К уаїуе, ріаїе уа№е 
іргее-мау уаїуе 
апеїіе уаїуе 
саз{ шоп уайуе 
1оБе уа№е 
рае уайуе 
м оф-ргеззиге уаіме 
бге уаїуе 
рае уаїуе 
Боппеї уаїуе 
реагед уаїуе 
рапа-орегаїед уаїуе 
топ уаїуе 
тоїог-орегаїей уаїуе 
датрег-іуре уаїуе 
уаїуе һеа 

здиаге уаїуе һеад 

Наї уаїуе һеаа 
уаїуе һеаа 
уаїуе Боппеї 
уаїуе Боду 
уаіме  деїесі, 
уаїуе раззаєе 
уаїуе |еуег 
уаїуе ріапд 
уа!уе ушзИе 
уайуе ѕеаї 
уаїуе ріаїе, уаіүе йіѕК 
уаїуе чет 


уаїуе Їайі 


БиНегЙу датрег 


Бепа, еїом, еі! 
допЫе Бепа 
гедисіпе еБо\ 
ме1аеа еі! 
здиаге ефом 
У-ѕһаре Бепӣ 
геїигп Бепа 
опе гайіцѕ ефБом 
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коллектор 
водоприемный ~ 
впускной — 
всасывающий — 
выводной канализационный ~~ 
выпускной ~ 
газовый ~ 
перепускной — 
проходной ~ 
трубный — 


колод/ец 
канализационный ~ 
мелкий ~ 
ревизионный ~ 
смотровой ~ 


крышка ~ца 
колонк/а 


автоматическая г» 
водонагреаательная ~ 
водоразборная — 
газовая водогрейная — 
пожарная г» 
установить ~у 

колпак 

кольцо 
уплотннтельное ~ 
поставить 7» 


компенсатор 


двухсторонний — 
односторонний ~ 


конвектор 
аентиляторный — 
настенный — 
отопительный настенный г» 


НИЗКИЙ — 
плиитусный ~ 
. проходной ~ 
конденсатоотводчнк 
муфтовый ~ 
термодинамический ~ 


кондиционированне воздуха 
промышленное 
контргайка 


кот/ел 
вертикально-цилиндриче- 
ский я» 
вертикальный — 
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һеадег, сойесіог 
соНесфог 
іпіеі реадег 
іпіаке һеайег, зисНоп һеайег 
ошіѓа!! ѕемег 
ехһаиѕі һеайег 
раз соПесіог 
Бу-раѕѕ һеайег 
ѕігаісћі-ҹуау соПесіог 
ріре Неадег 


ме!1, тапћһоіе 
тапћоіе 
зпайом тпапһоіе 
тапћоіе 
тапћоіе, ассеѕѕ рийеу, іпѕрес- 
Жоп сһатђег 
тапћоіе соуег 


реуѕег, іпѕіапіапеоиѕ маїег 
Пеаїег 
аціотаїіс реузег 
реузег 
зіапдріре, маїег ро5і, һуйгапі 
реузег 
Ёге пудгапі 
іо зе{ ир а реузег 
сар 
гіпе 
раскіпе гіпр, ѕеа! гіпр 
{о ріасе а гіпр 
ехрапѕіоп Бепа, ехрапзюп 1оор, 
ехрапѕіоп іоїпі, ехрапѕіоп ріре, 
ехрапзіоп ріесе 
їмо-мау ехрапзюп ріесе 
опе-мау ехрапзіоп ріесе 


сопуесіог : 

їап сопуесіог 

маїй-Пипр сопуесіог 
\уаН-тоип{е4 һеайпе соп- 
уесіог 

Іоу сопуесіог 

зКігіїпр Боаг@ сопуесіог 

зігаїрпі-мау сопуєсіог 


зіеат фгар 
соирііпе ѕіеат ігар 
Фегтодупатіс ѕіеат ігар 


іпаиѕігіа! аіг сопайіопіпр 


1юск пиі, сресК пиї 


БоЙег 
уегЯса!-Багге! БоЙег 


уегНса! БоЙег 
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1 16. ЗАКІТАВУ МОВК5 


водогрейный — 
водотрубный — 
газовый ~ 
газомазутный ~ 
газотрубный — 
горизонтальный — 
мазутный ~ 
МОЩНЫЙ 7» 


отопительный гу 

паровой ~ 

противоточный ~ 
прямоточньй — 
пылеугольный ~» 
секцнонный ^— 

стальной ~ 

чугунный ~ 

электрический ~ 
знергетнческий — 

— большой производитель- 
ности | 

~ высокого давления 

~ для парового отопления 
— малой производительности 
— низкого давления 
испытание гла 
паропроизводительность —ла 


продувка —ла 

расход воды ^ла 
испытывать 7» 
монтировать ~ 
продувать ~ 

собирать — (на месте) 
устанавливать 7» 


һої-уаїег БоНег 

маїег-іцбе Бойег 

газ-Нгей БоНег 
газ-ап4а-оЙ-Нгей Бойег 
саз-фибе Бо|ег 

Погігопіаї Бойег 

о|-Йгей БоНег 

пірі-диїу Бойег, Іагре-сарасіїу 
Бойег 

һеаіпе БоЙег 

ѕіеат Бойег, ѕіеат репегаїог 
соцпіег-сиггепі Бойег 
ѕігаірћі-іһгоирћ Бойег 
риуегігедй-соаї Яге@ Боіег 
ѕесііопа!-һеайег БоЙег 

з4ее! БоЙег 

саѕі топ БоНег 

еіесігіс БоНег 
ромег-репегайіпр БоИег . 
ЫрН-ащу БоНег, Іагре-сарасіїу 
БоНег 

рН -ргеззиге Бойег 
зеат-Неайпр Бойег 
1о\-сарасНу Бойег 
Іом-ргеѕѕиге Бойег 

Бойег іеѕі 

Боіег зіеат-репегайїпр сарас- 
Ну 

БоНег ЫМо\ дом 

Ьоіїег маїег сопзитр#оп 

{о 1ез{ а Боіег 

іо егесі а БоНег 

іо Мом домп а Бойег 

іо егесі а БоЙег (оп зііе) 

іо іпзіаі! а Бойег 


котельная Ьоййег һоиѕе, Бойег гоот 
котлоагрегат Бойег ипії 
кран фар, сосК, ѓаисеї, ршр 


аварийный — 
водопробный — 
водопроводный ~ 


етегрепсу соск 

саире соск 

маїег фар, маїег сосК, маїег 
їайсеї, маїег рішр 

Пудгапі, дгам-оїї фар, Фгам- 
оїї соск 

аш сосК, ай фар 

аіѕсһагре сосК, Біеедег 
#һго е соск 


водоразборный — 


воздушный ~ 
выпускной — 
дроссельный ~ 


запорный ~ зіор соск 
металлический — теѓа! соск 
муфтовый ~ соиріег-јоіпей соск 
настенный г» ма! фар 

натяжной г» поп-ріапа соск 
педальный ~ редаі соск 


перепускной г» Бу-раѕѕ соск 
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пластмассовый ~ 
пожарный —. 
полнопроходной ~ 
полуавтоматический г» 
продувочный — 
проходной — 


распределительный ~ 


регулирующий ~ 
сальниковый г» 
СЛИВНОЙ 7» 
смесительньй 7» 


СМЬВНОЙ 7» 
трехходовой ~ 
угловой ~ 
фланцевый 7» 
четырехходовой ~ 
— высокого давления 
для горячей аоды 
для холодной воды 
с аэратором 
с жестко закрепленным 
зливом 
~ с камерой смешения 
— с верхней камерой сме- 
шення 
г с нижней камерой сме- 
шения 
— с поворотным изливом 
гайка —а 
корпус ~а 
пробка ~а 
ручка ~а 
сальник —а 
течь ~а 
закрыть — 
заменить ~ 
открыть ~ 
отрегулировать — 
присоединить ~ к трубопро- 
воду 


— 
~ 
— 


~ 


управлять гом 
установить ~ 
устранить течь —а 


крест 


равнопроходной ~ 
раструбный ~ 


крестовина 


. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
. ЗАМТАВУ \МОВК$ 


ріаѕііс соск 

Нге сосК, Пудгапі 

И -орептя ріие уаіуе 
зеті-аціотайіс соск 
Ыом-ой сосК 
зігаїррі-ргоирі соск, ѕігаісћі 
сосК 

дізігібціїпр сосК, дізігібціїоп 
сосК 

гершіайпр соск, сопігої сосК 
єЇапі соск 

дгаїп сосК 

Ыепӣег, тіхег іар, тіхіпр 
Ғаисеї 

Пиѕһіпе уаїуе, Паѕһотеїег 
іргее-мау сосК 

апе1е сосК 

Напрей соск 

іоиг-мау соск 

һірћ-ргеѕѕиге сосК 

рої маїег фар 

со! маїег фар 

ѕргау фар 

рійаг фар 


іар міїһ а тіхіпр сһатбег 
{ар “ИН а іор тіхіпр 
сһатђег 
фар \НН а Бойот тіхіпр 
сһатђег 

зміуе! {ар 

сосК пиї 

соск Боду 

соск ріие 

сосК Папаїе 

сосК ріапі 

{ар Ісак, сосК Іеак 

іо ішгп ой а фар 

іо геріасе а фар 

іо Чигп оп а фар 

іо айјиѕі а фар 

іо тоип а фар оп Ше ріреїїпе 


іо орегаїе а сосК 
іо ѕеї ир а фар 
іо ѕіор а сосК ІеаК(аре) 


ісиг-мау јипсііоп ріесе, Їоцг-мау 
ипіоп, сго55 

ѕігаісћі сгоѕѕ 

а1-ѕосКеі сгоѕѕ 
іоиг-мау ріре (ипіоп), сгозз, 
ріре сгоѕѕ, доцбіе Бғапеһ ріре, 
сгоѕѕ ріре 





16. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 


16. ЗАМТАКУ МОВК5 


переходная — 

прямая ~ 
равнопроходная ~ 
трубопроводная ~ 

— для соединения труб 


— с муфтовыми отводамн 
— с наружной и внутренней 
нарезкой 
— с фланцами 

кронштейн 

крюк 

лен 
прядь льна 
наматывать прядь льна 
пропитывать прядь льна 


лента для уплотнения резьбовых 
соединений 


магистраль 
водопроводная ~ 
газовая ~ 
кольцевая — 
паровая ~ 
пожарная 7» 
распределнтельная ~ 


манжет/а 


кожаная ~ 

резиновая ~ 
сальниковая — 
самоуплотняющаяся 7» 


термоусадочная 7» 
заменить —у 
подтянуть ~у 
установить —у 


манифольд 


мановакуумметр 


манометр 
ВОДЯНОЙ гу 
воздушный ~ 
дифференциальный ~ 
мембранный ~ 


образцовый 7» 
пружинный ~ 
самопишущий ~ 


сигнальный ~ 


стеклянный г» 


345 


раѕѕіпе юиг-мау ипіоп 

дігесі Їоцг-мау ипіоп 

зігаїррі сгоѕѕ 

іоиг-мау ріре - 

Гоиг-мау итон Гог ріре соп- 
песіїоп 

іетаїе сгозз-тетфег 
таіе-апӣ-ѓетаіе сго55- тетег 


Папрей сгоѕѕ 
Бгаскеї 
Боок 


Нах 
Нах зігапд 
іо міпд а Нах зігапд 
іо ѕоак а Нах зіганд 


ріре іһгеай ѕеаііпе іаре 


тай, ігипК Іпе 
маїег тат 
газ тат 
гіпе тат 
ѕіеат тат 
бге тат 
діѕігіБиїпе тай 
соПаг, ѕіееуе, ѕеаііпе, сир, 
ѕеаіпре гие 
Іеайрег сир 
гиббег соНаг 
раскіпеє ріапа, раскіпе гие 
зе-расктя зеаїпе гіп, зеїї- 
зеаїїпр раскіпе 
зпгипі-оп гіпе 
іо геріасе а зеайп8 гіпр 
іо ИрШеп а зеаїіпе гіпр 
іо ѕеі ир а ѕеаіпе гіпе 


тапНо!9, һеайег 


уасиит тапотеїег, ргеззиге- 
апд-уасцит раџре 


тапотеїег, ргеѕѕиге рацре 
маг ргеззиге раисе 
аіг ргеззиге вание 
діїіегепіїа! ргеззиге рацее 
іарһгарт ргеѕѕиге вацве, 
тетргапе ргеззиге раџбе 
зфапдаг@ ргеѕѕиге раире, іе5і 
ргеѕѕиге рацве 
зргіпр ргеѕѕиге раце 
гесогӣіпе тапотеїег 
аїагт тапотеїег, аїагт 
ргеззиге рацре 
є1а85-їшбе тапотеїег 
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стрелочный — 

— на входе 

— со шкалой 

штуцер —а 

включить ^ на давление 
заменнть г» 

измерить —ом 


отключить ~ от давления 


отрегулировать — 
подсоединить ~~ 
проверить — 


маховик 
металлический — 
пластмассовый г» 
ручной — 
фарфоровый ~ 
— крана 

мойка 
никелированная г» 
оцинкованная г» 
стальная г» 
хромированная — 
чугунная ~ 
эмалированная г» 
~ из нержавеющей сталн 
— на два отделення 
~ на одно отделение 
~ с дренажной полочкой 
установка ген 
закрепить —у 
монтировать —у 
сдвинуть —у 
установить ~у 


муфт/а 
асбоцементная г» 
безрезьбовая — 
длинная г» 
компенсирующая г» 
короткая ~ 
крестовая — 

2 надвнжная — 

надвижная разрезная — 

переходная — 


пластмассовая ~ 
подвижная ~ 


предохранительная ~~ 
прямая ~ 
саморегулирующаяся ~~ 
соединительная г» 
стальная г» 


16. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
16. ЗАМТАВУ МОВК58 


іпдісайїпр ргеѕѕиге ваисе 
іпіеі-ргеззиге раце 
іпдісайпр ргеѕѕиге ваире 
ргеззиге рацре ипіоп пірріе 
іо ореп а тапотеег іо ргеззиге 
іо геріасе а ргеѕѕиге раирое 
іо теаѕиге мії а ргеззиге 
рацре 

{о 5Пийї оїї а тапотеег Нот 
{һе їарріпе роіпі 

іо айјыѕі а ргеѕѕиге раире 
іо соппесі а ргеѕѕиге раисе 
їо сПесК а ргеззиге рапре 


Нумнбееї 


теѓа! Нумћее! 
ріазіїс Кпоб 
рБапамтНееї 
рогсеїаїп Кпоб · 
зріпдїе ор 


эк 


піске!-ріаїед ѕіпк 
тіпс-ріаіед ѕіпк 
` Зее! ѕіпК 
спготе-ріаїей ѕіпк 
сазі ігоп зтК 
епатейед ѕіпк 
зіаїпіез5 5іееї зтК 
імо-сотрагітепі ѕіпк 
зіпріе-сотрагітепі ѕіпк 
зіпк УИ а дгаїпіпр Боага 
этК ѕеііпе 
{о Йх а ѕіпк 
їо ѕеі ира ѕіпкК, іо іпѕіа!! а ѕіпк 
їо тоуе а ѕіпк 
10 ѕеї ир а ѕіпк 


соирііпр, зосКеї, ипіоп, зееуе 
аѕБеѕіоѕ-сетепі соиріїпе 
һгеай1еѕѕ сопріїпр 
опе соирііпе 
ПехіЫе соиріїпр, ѕ1їр соирііпе 
зпогі соипріїпе 
іоцг-мау соппесіїоп, сгоззіпр Бох 
зіееуе, #һітЫе 

РЁ соПаг 

гедисіпр зосКеї, гедисег 
соирііпе 
ріазіїс соиріїпе 
тоуабіе сопріїпе, ѕһі пе 
соирііпе 
заїеїу сопріїпр 
зігаїрбі ріре соиріїпе 
зе!!-аНепте соџрііпе 
ріре соплесіїоп, сопріїпе 
зіееї соир1іпе 








_ 16. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
16. ЗАМТАВУ МОВК5 


стяжная ~ 
трубная — 

упругая — 

фланцевая — 

чугунная ~ 

— с внутренней резьбой 
~ с наружной резьбой 

~~ с ненарезными концами 
навинтить гу 

надеть ~у 

свинтить гу 

снять ~у 


муфта-заглушка 

набивк/а 
асбестовая г» 
асбестопроволочная 7» 
войлочная — 
графитированная ~ 
кислотостойкая — 
манжетная — 
маслостойкая ~ 
пеньковая ~ 
резиновая ~ 
уплотняющая ~ 
эластичная ~ 
„~ из пакли 
— из пряжи 
~ сальника 
заменить ~~у 
набить —у 
пропитать ~у 
уплотнить —у 


напоромер 


насадка водораспыляющая ав- 
томатическая 


насос 
вихревой ~ 
водоструйный — 
вспомогательный ~ 
высоконапорный — 


диагональный — 
КОНСОЛЬНЫЙ ~~ 
многоступенчатый — 
нагнетательный — 
низконапорный — 
одноступенчатый — 
перекачнвающнй ~ 
ПОДПИТОЧНЬЙ — 
поршневой — 
пьлеперекачивающий ~ 
резервный — 
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сопріїпе пиї 

ріре соирііпе 

ПехіЫе соирііпе 

Напред соирііпе 

саѕі гоп сопріїпр 
{ета!е ипіоп 

та!е ипіоп 

соирііпе міїһ ріаїп еп@з 
іо зсгем а соирНп8 (оп) 
іо Ні а соирііпе оуег... 
іо ипѕсгем а сопріїпр 
іо гетоуе а сопрііпе 


ЫапкК соирііпе 


раскіпе, зіціїїпр 
аѕђеѕіоѕ расКкіпе 
аѕһеѕіоѕ міге расКіпе 
їеії раскіпе 
егарНійгед раскіпе 
асід-ргоої раскіпе 
сир раскіпе 
оі -геѕіѕіапі раскіпе 
һетр раскіпе 
гибБег расКкіпе 
зеа! расКіпе, 
еіаѕііс раскіне 
іом расКкіпе 
уагп расКкіпе 
21ап@ раскіпе 
{о геріасе а раскіпр 
іо раск 
іо зоаК а расКкіпе 
іо сотрасі а раскіпр 


ѕеаііне ріапа 


О-фыБе тапотеїег, Воиг4оп-фие 
ргеззиге рацре 


ѕргіпКіеғ 


ритр 
уогіех ритр, регірћега! ритр 
маїег-јеі ритр 
Бооѕќег ритр 
Һеһ-і# ритр, һіеһ-рғеѕѕиге 
ритр 
тіх-Йом ритр 
сгайіе-тоцпіед ритр 
тиїйзіаре ритр 
ргеззиге ритр, іпіесіїоп ритр 
1о\/-ргеззиге ритр 
зіпріе-ѕіаве ритр 
{гап {ег ритр 
таКе-ир ритр 
різіоп ритр 
ршуегхе4-соа! ритр 
ЗфапаБу ритр 
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ручной — 
сетевой ~ 
центробежный — 


— высокого давления 
— низкого давления 
— с электроприводом 
«запаривание» —а 
ревизия —а 
центровка —а 
ВКЛЮЧИТЬ ^— 


ВЫКЛЮЧИТЬ — 


закрепить 7» 
залить ~ 
отцентрировать г» 
перебрать — 
погрузить — в воду 
подсоединить ^^ 
установить — 


насосная 
негерметичность 


— трубных соединений 


~ уплотнений 
ниппель 


оборудование 
аварийное — 
автономное — 
водоподготовительное — 
водоподогревательное ~ 
воздухоочистительное — 
вспомогательное — 
компрессорное — 
насосное — 
санитарно-техническое — 


саннтарно-техническое — 
зданий 

трубопроводное — 

укомплектованное ~~ санузла 

энергетическое — 

— водоснабжения 


— для кондиционнрования 
— для пожаротушения 
демонтировать г» 

отлаживать г» 
приспосабливать г» к тяжелым 
условиям эксплуатации 
устанавливать г» 


16. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
16. ЗАМТАВУ УОВК5 


Бапа ритр, Бапд-орегае4 ритр 
тант-Ипе ритр 

сепігіїираї ритр, ітреПег 
ритр, гоїагу ритр 
рієп-ргеззиге ритр 
1о\/-ргеззиге ритр 

еіесігіс ритр 

зіеат ІосК 

ритр іпзресйїоп 

ритр аїйднтепі 

іо епегріге а ритр, іо 8міїсП 
оп а ритр, іо ішгп оп а ритр 
іо де-епегріге а ритр, іо 8міїсі 
оїї а ритр 

іо Газіеп а ритр 

їо ргіте а ритр 

іо айрп а ритр 

іо оумегпаці а ритр 

іо іттег5е а ритр іп маїег 
іо соппесі а ритр 

іо ѕеї ир а ритр 


ритр һоиѕе 


іашіїу зеаїїпр, зеа! ГаЙиге, роог 
йебіпезб5 
роог Нірпіпез5 ої ріре јоіпіѕ, 
ріре 1еаКаре 
зеа! ІеаКіпеѕѕ 
пірріе, зіееуе 


едиїртепі 

етегрепсу едпіртепі 
ѕеі#-сопіаіпей едиіртепі 
уаїег-ігеайтепі едиіртепі 
маїег һеаііпе едиіртепі 
аи роЙиНоп сопіго! едиїртепі 
аихШагу едиіртепі 
сотргеѕѕог едиіртепі 
ритріпе едиіртепі 
ѕапіїагу Нітепі8, запіїагу 
іпзіаНайоп 

ріштбіпеє 


ріреїйпе едиіртепі 

МУС зиНе 

ромег едиіртепі 

[еедууайег едиіртепі, едиір- 
тепі Гог маїег ѕирріу 
сопдїйопіпр едпіртепі 
бге-ехііпеиіѕһіпо едиіртепі 
іо гетоуе едшртеп+ 

іо могК Бирз оці ої едиіртепі 
іо гирредме едиіртепі 


іо за! едиіртелі 


16. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 


16. ЗАМТАВУ МОВК5 Р 


опора трубопровода 
седельная 7» 
хомутовая ~ 


опрессовка 
—^ водой 
~» воздухом 
— манифольда 


— труб 
г труб воздухом 
— трубопровода 


отвод 

ДВОЙНОЙ — 

крутоизогнутый ~ 

литой ~ 

муфтовьй — 

остроугольный — 

приварной — 

прямой — 

редукционный — 

резьбовой — 

трубный — 

фланцевый ~ 

— к манометру 

— криволинейного плавного 

очертания 

— с большим радиусом 

— с внутренней резьбой 

— с раструбом на обоих кон- 

цах 

~~ с фланцем 

~ трубопровода 
— трубопровода. боковой 
— трубопровода, главный 

~~ трубы 

— трубы с конденсатоот- 

аодчиком 


отоплени/е 
водяное ~ 
воздушное ~ 


газовое — 
дежурное ~ 
местное — 


пароводяное ~ 
паровое ~ 
поэтажное — 
центральное ~ 
электрическое — 
система ~~я 
ВКЛЮЧИТЬ ~~ 
монтировать — 
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ріре зиррогі, ріреїїпе зиррогі 
заддїіе ріре зиррогі 
ріре зайде 


ргеѕѕиге іезі (їпр) 

маїег ргеззиге іеѕі(іпе) 
а! ргеззиге їеѕі(іпр) 
Пудгозвіаїїс ргеззиге іеѕі(іпе) 
ої тапіїо! 4 
ріре ргеззиге іе5і (пр) 

аіг ргеззиге іеѕі (іпр) ої рірез 
ріреїйпе ргеззиге іеѕі (іпр) 


Ьгапсп, іар, оНзеф, еЇбом, муе 
геигп Бепӣ 
зпагріу-Бепі Бгапеһ 
сазі Бгапсп, сазі оиіеі 
іетаїе іһгеайей Бгапсп 
У-ріре, Ү-ріре, Ү-Бгапеһ 
\е!4е4 Бғапеһ 
еїбом Бепа 
гедисіпр еїБом 
іһгеадей оиіеї 
Іаїегаї 
Напред іар 
ргеѕѕиге {ар 
з\’еер {ее 


Іопе гайіиѕ еїБом 
Гета!е #һгеайед Бгапсһ 
апріе соаг 


Напред ошіїеі, Напеей Бғапсћ 
ріре Бгапей, ріреїїпе Бепа 
Іаїќега! ріреїїпе 
Бгапсһ тай 
ріре Бгапсй, ріре ое 


дгір 


Пеайпр 
рої-маїег һеаііпе 
аи һеайпе, ріепит Пеаїіпр, 
магт ай һеайпе 


газ Пеайіпр 
Баскетоипа Пеайнпр 
дігесі Пеаїїпр, отеѕііс 


Беайпе, Іоса! Беайпе 
зіеат-муаїег һеайпе 
зіеага Пеаїїпр 
зіпріе-зіогу Һеайпре 
сепіга! һеаійпе 
еЇесігіс һеайпе 
һеаііпе зузіет 

іо ішгп оп Фе Веайптя 
{о іпзіаї! а һеайіпе ѕуѕіет 


ѕуѕіет 
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- ЗАМТАВУ МОВК5 


ОТКЛЮЧИТЬ — 
подсоединить г» 
регулировать ~~ 

отстойник 

отступ 


охладитель 
ВОДЯНОЙ ~ 


охлаждение 
внешнее — 
водяное — 
воздушное — 
естественное — 
искусственное — 
принудительное — 


паз 
— в стене 
выборка —ов 


пакл/я 
пеньковая ~ 
просмоленная — 
закладывать —ю 
скручивать —ю 
уплотнять —ю 


панель: 
санитарно-техническая ~ 
— позади мойки 
~ позадн умывальника 
пар 
насыщенный г» 
перегретьй — 
технологический г» 
давление —а 
отбор —а 
обогревать ом 
транспортировать — 


патруб/ок 
вентиляционный г» 
вертикальный ~ 
впускной — 
выпускной — 
горизонтальный г» 
коленчатый — 
компенсирующий — 
напорный — 


отбортованный г» 
переходной ~ 
приборный — 
сливной 7» 
гоединнтельный г» 


САНИТАРНО-РЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 


іо їигп оЙ Ше Беайпе 
іо соппесі іһе һеаійпе зузіет 
іо айјиѕі фе Неайпр 


зеййпо іапк 
оНзе{ 


сооЇег 
маїег сооіег 
сооііпе 
ехіегпа! сооііпе 
маег сооііпе 
аіг сооііпе 
пафига! соо!іпе 
агіїісіа! сооіле 
огсей содіїни 


сһаѕе 
ма!! сһаѕе 
сһаѕіпе 


оаКит, 10% 
Петр оакит 
іаггед оаКит 
іо сашК мій оакит 
{0 імізі сакит 
+0 расК оаКит 


тесһапіса! соге маї! 
аргоп 
аргоп 

Зеат, уароиг 
заїшгаїед з4еат 
зирегнеа{4 ѕіеат 
ргосеѕѕ ѕіеат 
Зеат ргеззиге 
ѕќеат Біеедіпр 
{о Пеаї мИН ѕіеат 
іо сопуеу 5іеат 


Бгапсћ ріре, пірріє, зіееуе 
уепі Бгапеп ріре 
уегіїсаї Ьғапеһ ріре 
іеі ріре, іпіеї соппесііоа 
оцНеї ріре, оиеїі соппесііоп 
Погігопіаї Ьгапеһ ріре 
еїбом ріре 
сотрелѕаііпе Ьғапећ ріре 
ошіеі ріре, деїуегу Бгапеһ, 
діѕсһагве Бгапср 
Наперед Бгапсй ріре 
гедисег 
іпѕігитепі Бғапећ ріре 
дгаїп соппесНоп 
соппесіїпро Бгапер, јипсііоп 
ріесе 
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— для рукава 


— с отростком 
— с резьбой 

— с фланцевым соединением 
-— «фланец — гладкий конец» 
~~ «фланец-раструб» 

диаметр —ка 

длина —ка 


перелив 
— ванны 
я Душевого поддона 
подсоединить г» 

переход: 
вальцованный — 
воздушный ~ 
двухступенчатый ~~ 
концеитрический — 
одноступенчатый — 
раструбньй ~» для присоеди- 
нения чугунной канализацн- 
онной трубы к керамической 
трубный — 
эксцентрический — 
— трубопровода 

переходннк 
— с внутренней резьбой 
— с наружной резьбой 


писсуар 
настенный г» 


напольный г» 
монтнровать ~ 
подсоединить г» 


плашк/а 
винторезная г» 
круглая ~ 
накатная ~ 
нарезать резьбу —ой 


плита газовая 


подводка 
гибкая ~ 
односторонняя ~ 
г к радиатору 
— к умывальнику 

поддон душевой 
чугунный — 
эмалированный — 

подогреватель 
ВОДОВОДЯНОЙ — 
газовый 7» 
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Бозе соппесіїоп, һуйгапі соп- 
песіїоп 

Бгапсћ ИНте 

Іопеѕсгем 

соПаг {юг Напое соплесііоп 
Папее ѕрісої 

Папре ѕоскеї 

Бғапећ ріре фатеег 

Бғгапећ ріре Іепеїћ 


омег ом 
Ба оуег ом 
ѕһомег Ба# ігау оуегНом 
їо соппесі ап оуег Ном 


Пагіпе гедисег 
аегіа! сгоѕѕіпе 
імо-8іаре сгоѕѕіпе 
гедисег 

опе-зіаре сгоѕѕіпе 
іпсгеазег 


гедисег 
ессепігіс гедисег 
{арег ріре 
адар{ег, гедисег 
{ета!е адаріег 
та! адаріег 


инла! 
ма!!-Випр игіпа!, ѕ#а!1-+уре 
игіпаї 
Ноог-тоипіей игіпа! 
їо шзфаЙ а игіпаї 
іо соппесі а игіпа! 


іФгеадіпр Че, зсгем @е 
Бой діе 
гоипа іе 
геад-го!те іе 
{о сиї а һгеай Бу а йе апа 
ѕќоск 


раз сооКег 


соппесіог, јоіпіег, ѕирріу ріреѕ 
Нехібіе соппесіог 
опе-мау соппесіог 
гадіаїог соппесіог 
маѕһһаѕіп соппесіог 


5помег Ба 1гау 
сазі топ 5помег Ба# ігау 
епатейед зПпомег Ба ігау 


пеаїег 
муаїег-іо-маїег һеаіег 
газ Пеаіег 
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горизонтальный — 
пароводяной — 
потолочный г» 
разъемный — 
скоростной ~ 
ВКЛЮЧИТЬ ~~ 
ВЫКЛЮЧИТЬ 7» 
отрегулировать — 
смонтировать ~ 


пожарный рукав 


полотенцесушитель 
латунный — 
никелированный ~ 
эмалнрованный ~ 
— из водопроводных труб 
устанавливать 7» 

прибор 
нагревательный 7» 


отопительный ^— 
висячий отопительный 7» 
санитарный ~ 
пробк/а 

деревянная ~ 
пластмассовая 7» 

закрыть ~~ой 

обмазать ~у 


прокладка 
резнновая ~~ 
г с сурнком для уплотнения 
стыков трубопроводов 


прочистка канализациоиная 


установить канализационную 
прочистку 


путепровод пароперепускной 
работ/а 
санитарно-технические —ы 
слесарно-водопроводные ~ы 
радиатор 
боковой — 
ВОДЯНОЙ — 
воздухо-воздушный гу 


змеевиковый гу 

настенный ~ 

пароаой ~ А 
пластинчатый — 

плинтусный — 

плоский ~ 

поверхностный ~ 

подвесной ~ 
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рогігопіаї Пеаїег 
зіеат-маїег Пеаїег 
сеіпе Пеаїег 
зесіїопа! Пеаїег 
ғарій һеаќег 

іо іџгп оп а Беафег 
іо ішгп оїї а Пеаїег 
їо айјиѕі а Пеаїег 
їо іпзіаї а Беафег 


бге Бозе 


іоме! дгуег 
Ьгазз іоме! дгуег 
піске!-ріаїед їомеї дгуег 
епатейед іомеї дгуег 
маег ріре іоме! дгуег 
іо іпзіаї! а їомеї дгуег 


аррагаїиѕ, арріїапсе, іпѕігитепі 
һеаїіег, Пеайпо ипії, һеаііпо 
еіетепі, һеаіпе аррНансе 
ипії Беаїег 

зизрепдейд їуре ипії Неаїег 

запНагу арріїапсе 

річе, зіоррег 
\ооден ріше 
ріазіїс ріше 
іо рый мій а 5іоррег 
іо соаї а зіоррег 


саѕКеі 
гиББег разкеї 
ргиттеї 


іпѕресііоп еуе, іпзресіїоп Ёїіпұ, 
ассеѕѕ еуе, сіеапоці 
іо тоцп{ ап шзресноп ЯНтя 


сгоззоуег, оуеграѕѕ, оуегЬгійре 


могК 
запНагу 
ріштбіпє 
гадіаїог 
зіде гадіаїог 
маїег гадіаїог 
аіг-сооіей ай сооієег, аїг-іо-аїг 
һеаї ехспапрег 
соіїей гадіаїог 
ма! гадіаїог 
ѕіеат гадіаїог 
Нппед гадіаїог 
ѕкігіпе Боага гадіаїог 
ріаїе гайіаїог 
зигіасе гадіаїог 
БагЬ гадіаїог 


епріпеегіпр  могК8 


| 
і 
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ребристо-трубчатьй — 
ребристый — 

сотовый 7» 

стальной ~ 
трубчато-пластинчатый — 
трубчатый ~ 

чугунный — 

ге водяного отопления 

—^ в сборе водяной 

г парового отопления 
группировка —ов 

клапан ~а 

кран —а воздуховыпускной 
ниппель га 

пробка ~а 

секция ~а 

нагревать 7» 

окрасить ~ 

опрессовать — 


подсоединить г» 
собрать ~ 
установить — 


разводк/а: 


— отопительной сети 
верхняя ~ отопительной 
сети 
иижняя 2» отопительной сети 


выполнять ~у отопительной 
сети 
— трубопроводов 


раковин/а 


кухонная — 

стальная эмалированная ~ 
— мойки 

— умывальника 
подсоединять ~~у 


раструб 


большой ~ 
вертикальный ~ 
горизонтальный — 
малый ~ 

зазор ~а 

конец ~а 

упор ~а 


ревизи/я 


~ на стояке 
установить —ю 


регулятор 


23-115 
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Йп-апд-4ыБе гайіаіог 
гіббед гадіаїог 
БопеусотЬ гадіаїог 

зфее! гадіаїог 
ѕесопӣагу-ѕигѓасе гадіаїог 
ішбе гадіаїог 

сазі топ гадіаїог 
Пої-маїег һеаіпе гадіаїог 
маїег гадіаїог аззет у 
зіеат-Пеайпе гадіаїог 
гадіаїог ргоцріпр 
гадіаїог уаїуе 

гадіаїог уепі сосК 
гадіаїог пірріе 

гадіаїог ѕіоррег 

гадіаїог гіб, гайіаіог зесНоп 
іо Неа{ а гадіаїог 

іо раїпі а гадіаїог 

іо ѕиђјесі а гадіаїог іо а 
ргеѕѕиге іеѕі 

іо соппесі а гаФафог 

іо аззетЫе а гадіаїог 

іо зе{ ир а гадіаїог 


діѕігіђибоп ріре 
до\уп-Еее4 ѕуѕіет 


Бойот ріре дізігібийіоп, 
ир-{еей зузіет ої һеаііпе 
іо Іау а дізігіриіїоп ріре 


аггапретепі ої ріреїіпез, Іау- 
оці ої ріріпе аггапретепі 


зіпК, ѕегуісе ѕіпк 
Кіёсһеп ѕіпк 
ѕіее! епате!ед ѕіпк 
Кісһеп ѕіпк 
маѕһБаѕіп - 
іо соппесі а зтК 


ріре һи, Бе!!, зосКеї, іетаїе 
епа ої ріре 

Іагре 5осКеї 

уегіїса! ѕосКеї 

Погігопіа! зосКеї 

эта! зосКеї з 

зосКеї рар 

зосКеї епі 

зосКеї ѕіор 


сіеапоці, іпѕресііоп еуе, ассеѕѕ 
еуе, іпзресіїоп пе 
іпѕресііоп Нпр оп а ѕїапаріре 
іо тоипі ап іпзресіїоп НИте 
териіаїог 
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— давления 

г прямого действия 

~ температуры 
резьб/а 

внутренняя г» 

двухзаходная ~~ 


дюймовая г» 
коническая г» 
крепежная ~ 
крупная ~ 
левая ~ 

мелкая ~ 
метрическая — 
многозаходная г» 


наружная ~ 
однозаходная ~~ 


правая ~ 
смятая г» 
соединительная — 
сорванная ~ 
трапецеидальная — 
треугольная ~ 
трубная — 
цилиндрнческая ~ 
диаметр —ы 
длина ~ы 
шаг —ы 
забивать —у 
накатьаать ~у 
нарезать —у 
нарезать ~у метчиком 
нарезать ~у плашкой 


срывать ~у 
рейка водомерная 


сальник 
манжетный — 
набивной ~ 
самоподжимный — 
самоуплотняющийся — 
сильфонный — 
набивка ~а 

заменить набивку —а 

ослабление затяжки —а 
стакан га 
набить — 
подтянуть 7» 
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ргеѕѕиге гериіаїог 
дігесі-асіїпр гершаїог 
іетрегаїицге гершіаїог 
Шгеай 
іетаїе #геа@, іпіегпаї #геа@ 
дочЫе #һгеай, доиЫе-ѕіагі 
1һгеаа 
\Мһћіймогіһ іһгеай, ше #геа@ 
іарегед #һгеаа 
Ғаѕіепіпе іпгеадй 
соаг5е Шгеай 2 
1еН-Бап@ іһгеаа 
бпе їргеайд 
теїгіс Шгеайд 
тиійріє ібгеай, тийіріе-ѕѓагі 
іһгеаа 
таіе іһгеай, ехіегпа! #геа@ 
зіпріе ійгеай, ѕіпеіе-ѕіагі 
ігеад 
гівћі-һапа #һгеаа 
райедй іһгеай, тиійаїейд #геа@ 
соппесіїпе іћгеаа 
5ігірред #һгеааӣ, ѕ1ірред #һгеай 
ігарегоіда! #ћгеад 
ігіапешаг іргеай 
ріре геай 
зігаїрпі һгеай, раға!1е! іһгеай 
іһгеаа діатеїег 
іһгеаа Іепеіһ 
іһгеаа ріїсһ 
іо сгиѕћ а #геад 
іо гої а һгеаа 
іо сиї а іргеад 
іо іар а Швгеаа 
іо сиї а геаа Бу а іе апа 
ѕіоск 


іо зігір а Шгеад 
зіаїї рапре, деріһ раире 
сапа, зеаї 
сир зеаї 
раскіпеє Бох, раскіпр ріапі 
зеїї-Нрііепіпр о раскіпр о Бох 
зеїї-зеаїїпр зп? Бох 
БеПомѕ ѕеа! 
єЇапі раскіпе 
іо гераск 
1оозептр ої ріапа нірбіепіпр 
21апа 5іееуе 
іо расК а ріапа 
іо іећіеп а ріапа 


сантехника (отрасль) 


сантехника (сантехнические 
приборы) 


запНагу епртеентя 
ріштђіпе Ях{игез, запіїагу маге 
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` санузел 


сгон 

сетка душевая 
металлическая ~~ 
пластмассовая г» 
очистить душевую сетку 

сет/ь 
аиутренияя г» 
водопроводная г» 


наружная водопроводная ~ 
водопроводно-канализацион- 
ная ~ 
водосточно-дренажная г» 
газовая г» 
внутридомовая газовая ~ 
газовая распределительная г» 
ниженернье —и 
внутренние инженерные ~~и 
канализационная 7» 
безнапорная канализацнон- 
ная ~ 
хозяйственно-фекальная 
канализационная ~ 
кольцевая 7» | 
наружная ~ 
разводящая ~ 
самотечиая ~ 
тепловая ~~ 
— водоснабжения 


— водостоков 

~ воздуховодов 
~ трубопроводов 
схема ян 
монтировать — 


сильфон 


систем /а 
двухтрубная — 
двухтрубная кольцевая 
— с обратным трубопрово- 
дом для конденсата 
двухтрубиая противоточная 
циркуляционная: ~ 


местиая о» 

одиотрубная — 

противопожарная — 
противопожарная сприн- 
клерная автоматическая — 

санитарно-техническая ~ 

цеитральная — 

^ аварийной сигнализации 

— вентиляции 


23* 
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маїег-сіовеї, М.С. 
ипіоп, ІЇопрясгем 


зпомег Пеай, ѕһомег 
теѓа! ѕһомег Пеай 
р!азНе зпомег һеай 
їо сіеап а 5помег һеай 


таіп, пеі(могК), зирріу Іїпе 
іпіегпа! зирр!у ііпе 
маїег ѕирріу те, маїег зирр!у 
зузіет 
маїег ѕирріу пеїмогк 
роц5е ріитђбіпе 


дгаіпаре Іасіїйіе5 
газ ѕирріу ѕуѕіет 
сопзитег раз ріріпе 
раз дізігірийоп пеімогк 
ин е$ 
іпзіаНайоп, ѕегуісеѕ 
земег пеїмогК 
поп-ргеззиге ѕемег пеїмогк 


дотезіїс ѕемегаре ѕуѕіет 


гіпер тат 

ехіегпа! 5ирріу Іпе 
дізігібийоп пеїмогк 
огауНу Пом пеімогк 
һеаііпе ѕуѕіет 
маїег зирр!у ѕуѕіет, -маег 
ѕирріу Нпе 

рірей дгаїпаре ѕуѕїет 
дисімогк 

пеїмогК ої ріреіпеѕ 

пебмогК ѕсһете 

іо іпзіаї! а пеїмогк 


БеПомѕ 


ѕуѕіет 
доиЫе-ріре ѕуѕіет 
імо-ріре гіпе тат ѕуѕіет 
геуег5ей гешгп 


імо-ріре геуегѕей гефигп 
ѕуѕіет 


оса! ѕуѕќіет 
зіпріе-ріре ѕуѕіет 
бге сопёго! ѕуѕіет 
ашотайс ѕргіпКіег Йге соп- 
го! ѕуѕіет 
ѕапіќагу-епріпеегіпр ѕуѕіет 
сепігаї ѕуѕіет 
магпіпр зузіет 
уепійайоп ѕуѕіет 
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~ водораспределения 
— водоснабжения 
— горячего водоснабжения 
— горячего водоснабжения 
централизованная 
— горячего водоснабжения 
циркуляционная 
— каналнзации 
~ комфортного охлаждения 
воздуха 
~~ кондиционирования воздуха 
г кондиционнрования воз- 
духа высокого давления 
г конднционирования воз- 
духа низкого давления 
— кондиционнрования воз- 
духа с автономным энер- 
госнабжением 
— кондиционирования воз- 
духа с доводчнкамн-по- 
догревателями 
~ кондиционнрования воз- 
духа с зональными доох- 
ладителями 
~ кондиционирования воз- 
духа с переключением ре- 
жимов работы 
г кондиционирования воз- 
духа с радиационными 
панелями 
— кондиционирования с вы- 
сокими скоростями воз- 
духа 
~~ кондиционирования с низ- 
кнми скоростями возду- 
ха 
~» кондиционнрования с пе- 
ременным расходом воз- 
духа 
—^ кондиционирования с 
постоянным расходом 
воздуха 
— кондицнонирования че- 
тырехтрубная 


— отопления 
двухтрубная — отопления 
однотрубная — отопления 
однотрубная гравитацион- 
ная — отопления 
однотрубная г» отопления с 
побуждением 
— отопления с верхней 
разводкой 
— водяного отопления 


маїег діѕігібийоп іпзіаПайоп 
маїег ѕирріу ѕуѕіет 
Пої-маїег ѕирріу ѕуѕіет 
сепігаїїгедй Бої-маїег зирріу 
ѕуѕіет 
рої-маїег сігсшаіоп ѕуѕіет 


ѕемегаре, ѕемегаре 


ѕуѕіет 
сотіогі соо!іпе ѕуѕіет 


аїг-сопдїйопіпр ѕуѕіет 
рієп-ргеззиге аг-соп@Нюп- 
іпр ѕуѕіет 
Іом-ргеѕѕигғе аіг-сопіібопіпе 
зузіет 
їоіа! епегру зузіет 


іегтіпа! геһеаї ѕуѕёет 
гесоо! ѕуѕќегт 

сһапре-оуег ѕуѕіет 

рапе! аіг ѕуѕіет 
рірі-меїосіїу аїг-сопадїйопіпр: 


ѕуѕіет 


Іом-уеіосіїу аїг-сопдїйопіпр 
ѕуѕіет 


уагіабіе ай уодфите ѕуѕіет 


сопзфап{ уоште ѕуѕіет 


іоиг-ріре аїг-сопдійопіпр ѕуѕ- 
іет 


һеаііпе 5узіет 
імо-ріре һеаііпе ѕуѕїет 
опе-ріре сисий ѕуѕіет 
опе-ріре огауНу ѕуѕіет 
опе-ріре Гогсей ѕуѕіет 
охегћеаа һеайпе зузіет 


рої-маїег зузіет 
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двухтрубная — водяного 

отопления с верхней разводкой 

двухтрубная гравитацнон- 

ная ~, водяного отопления 

двухтрубная гравитацион- 

ная — водяного отопления с 

верхней разводкой 

двухтрубная г» водяного 

отопления с нижней раз- 

водкой 

замкнутная циркуляционная 

двухтрубная — водяного 

отопления 

однотрубная ~ водяного 

отопления 

однотрубная гравитацион- 

ная ^ водяного отопления 

с верхней разводкой 

— газового отопления 

— напольного панельного 
отопления 

— охлаждения 
— теплоснабжения 

— теплоснабжения двух- 
трубная 

— теплоснабжения закры- 
тая 

— теплоснабжения одно- 
трубная 


г. трубопроводов 


включить ^у 
изучить ~у 

- испытать ~у 
монтировать ~у 
опрессовать ~у 


осмотреть ~у 
сифон 
автоматический 7» 
бутылочный о» 
двухоборотный ~ 
— вапны 
— для умывальников 
~~ с вертикальным отлнвом 
— с горизонтальным отливом 
зарядка ~а 
корпус ~а 
труба ~а. 
скважина артезианская 
бурение артезианской скважины 
скоба захватная 
смеситель 
настенный ~ 
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імо-ріре пої маїег дом п-Їсей 
ѕуѕіет 

імо-ріре эгауйЙу һеайпе ѕуѕ- 
{ет 

імо-ріре дгор һеаііле зузет 


імо-ріре Пої маїег ир-Їеей 
реайпе ѕуѕіет 


гмо-ріре дігесі геіигп ѕуѕіет 


опе-ріре Ної маїег һеаіпе 
ѕуѕіет 
опе-ріре дгор һеаїіпе зузіет 


газ һеаійпе ѕуѕіет 
ипдегНоог Беайіпе 


сооііпе зузіет 

һеаї ѕирріу зузіет 
доцЫе-р:ре Пеаї зирріу ѕуѕ- 
фет 
с1озед Һеаї зирр!у зузіет 


опе-р!ре`Неа#ие ѕуѕіет, 
ѕіпе1е-ріре һеайпе ѕуѕіет 


ріріпе ѕуѕіет, ріріпе, ріріпе 
пеімог 
{о риї {Не зузієт іпіо орегайоп 
іо ѕіиду а ѕуѕіет 
{о іеѕі а зузіет 
іо іпѕіаіі а зузіет 
іо вибіесі а ѕуѕіет іо а ргезз- 
иге Їезі 
іо ехатіпе а ѕуѕіет 

ѕірһоп, зурпоп, ігар 
ашотайс ѕірһоп 
Бо е ѕірһоп 
5-ігар 
БафН ігар 
муазНБазіп ѕірһоп 
эрноп \ИН а уегіїса! оиіоу 
зірпоп мії а Богігопіа! ош Йом 
зіррпоп ргітіпе 
ѕірһоп Бойу 
Баггеї 

агіевіап ме!! 
агіеѕіап муеії агИНпе - 


сіеуіѕ 


тіхеғ 
ма тіхег 
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~ для ваины 
^^ для мойки 
с общий для ванны и умы- 
^` вальника 
— со стационариой душевой 
трубкой 
соединеиие 
надвижное — 
обжимное — 
разборное — 
разъемиое ~ 
раструбное — 


зачеканенное раструбное ~ 
заделать раструбное — 
зачеканить раструбиое г» 


резьбовое ~ труб 


сварное — 
фланцевое ~ 
я. с накидной головкой 


сооружени/е 

водозабориое г» 

водоподпорное г» 

водоприемное ~ 

водопроводные —я 

головное ~ 

инженерное г» 

канализационные очистные ~~я 

—я и технические средства 
водоснабжения 


состав 
герметизирующий - для сты- 
ков труб 
— для уплотнения резьбовых 
соединений 


сосуд расширительный 
спринклер 
стаиция 

водоочистная г» 


водопроводная г» 
газораспределительная — 
канализационная г» 
насосная г» 

очистная ~ 

передвижная ~ 

~ аэрации 

— водоподготовки 
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Бай тіхег 
ѕіпк тіхег 
тіхег Їог а Ба! апӣ а 
маѕһраѕіп 
тіхег мії) а ѕіайопагу ѕһомег 
ріре 
он, соппесіїоп 
зіїр іоіпі 
сотргеззіоп јоіпі 
детоипіабіе іоіпі 
детоищаЫе јоіпі 
БеП-апд-5рірої јоіпі, врівої- 
апӣ-ѕоскеі соппесіоп, зрібої- 
апаӣ-ѕосКеї јоіпі 
сашКей јоіпі 
іо зіор а Беї!-апа-зрірої іоіпі 
іо сашК а Бей-апа-зрірої 
јоіпі 
ігеад (ей) соппесіїоп, ѕсгемей 
соппесйоп, #һгеай (ей) јоілі 
меідей јоіпі 
Напре јоіпі 
соирііпе пиї јоіпі 


ѕігисіџге 
уаег іпіаКе \/огК$ 
маїег геіаїпіпр ѕігисіцге 
іпёаКе зігисіцге 
уаїегуогК8 
іпіеї 
епріпеегіпр зігисійге 
земаре ігеаїтепі могК5 
маг ѕирріу ѓҒасіїйіеѕ 


сотроипа 
ріре јоіпііпе сотроипа 


ріштђБег”ѕ оре 


ехрапѕіоп уебяеї 

зргіпКіег 

зіайоп 
маїег ігеаїтепі ріапі, маїег 
їгеайтепі могК8 
маїег ігеайтепі ріапі 
ка5-дівігібийоп зфаНоп 
земаре ритріпе з4а#оп 
ритріпе ріапі 
типісіріе ігеаїтепі ріапі 
тобіе з8іайїоп 
асіїуаїед з1идое ріапі 
ригИсайоп ріапі, маїег ігеаї- 
тепі ріапі, маїег ігеаїтепі 

` могК$ 
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—^ водоумягчения 
— очистки сточных вод 
— очистки технологической 
ВОДЫ з 
ствол пожарный 


стекло водомерное 


стояк 
вентиляционный г» 
канализационньй — 
наружный водосточньй — 
подающий ~ 
сухой пожарный — 
моитировать ~ 
опрессовать ~ 


ОТКЛЮЧИТЬ ~ 
ПОДКЛЮЧИТЬ ^ 


стремя водосточной трубы 
сухопарник 
схема трубопроводов 
талреп 
тафта унитаза 
закрепить тафту унитаза 
прибить тафту унитаза 
приклеить тафту унитаза 


просверлить тафту унитаза 
установить тафту унитаза 


температур/а 
комнатная ~ 
рабочая ~ 


выходящих газов 
горения 

кипения 

на входе 

на выходе 
окружающей среды 
охлаждающей среды 
парообразования 

— помещения 

повышать —у 
поддерживать —у 
понижать —у 
регулировать ~у автомати- 
чески 

регулировать —у вручную 


11111011 


тепл/о 
генератор ~а 
передача ~а 
подача ~а 
потери ~а 
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маїег ѕойепіпе ріапі 
ѕемабе маїег ігеаїтепі ріапі 
ргосезз маїег ігеаїтепі ріапі 


Нієп-ргезвиге бге-һеһіпе 
Бозе, Бозе Баггеї, һоѕе Іапсе 
маг ріаз85 


зіапаріре, гіѕе 
гіѕег дисі 
5011 ріре, 5011 зіасК 
домпріре 
гізіпр тат 
дгу гізег 
їо іпзіаї! а ѕіапӣріре 
іо зиБесё а ѕіапӣріре іо а 
ргеззиге іезі 
їо дїзсоппесі а 5іапдріре 
іо соппесі а ѕіапаӣріре 


зад Че 

Боћег ѕіеат доте 
ріріпе діартат 
+игпЬисКіе 


1ауаюгу рап Базе 
{о Йх а Іауаїогу рап Базе 
іо паї! а Іамаїогу рап Базе 
іо сетепі а Іауаіогу рап Базе 
іо ӣгі а Іауаїогу рап Базе 
іо тоипї а Іамаїогу рап Базе 


іетрегаїицте 
іпдоог іетрегаїцге 
орегаіпе іетрегаїиге, могКіпе 
іетрегаїцге 
оиіеї іетрегаїцге 
сотризіїоп іетрегаїцге 
Боіййпе роіпі 
іпіеї {етрегафиге 
оиНе{ фетрегафиге 
атЫеп{ іетрегаќиге 
сооіапі іетрегаїште 
уарогігайоп іетрегаїиге 
іпдоог іетрегаїиге 
їо газе Ше іетрегаїџге 
іо таіпіаіп Че іетрегаїцге 
іо Іомег Ше іетрегаѓиге 
іо сопіго! ће іетрегаїцге 


іо айјиѕі {һе іетрегаїиге 


Пеаї 
Беа{ репегаїог 
Беа{ ігапѕѓеғ 
реаї зирріу 
Пеаї 1055 
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расход ~а 
расходовать ~ 
экономить ^ 


теплоносител/ь 


теплоемкость гя 


теплообмен 


теплообменник 
вентиляторный — 
вращающийся — 
~ типа «труба в трубе» 


теплопотер/я 
подсчитать ~~и 
уменьшить ^—и 


теплопроводность 


~ материала 
теплоснабжение 


теплотрасс/а 
канал ~ы 


термометр 
манометрический — 
ртутный — 
стеклянный ~ 
термоэлектрический г» 
технический ~, 
электрический г» 
— сопротивления 
установить — 


топка 
нефтяная — 
пылеугольная г» 
~ для газа 
— на жидком топливе 


топливо 
газообразное ~~ 
жидкое — 
твердое — 
сжигать ~ 

г трап 
пластмассовый — 
чугунный — 
решетка —а 

трасс/а 
размечать —у 

тройник 


бесшовный г» 
косой ~ 
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Беа{ сопзитр#оп 
іо сопзите ћеаі 
їо зауе һеаї 


һеаї ёгапѕѓег арепі, һеаї ігапѕѓег 
тейішт 
һеаї сарасНу ої а Неаї ігапѕќег 
арепі 


һеаі ехспапре 


сої, һеаї ехсһапеег 
їап сой ипії 
БеаЁ Нее! 
доцбіе-ріре һеаї ехсһапрег 


Неаї 1055 
іо сасша{е һеаі 1055 
іо гейисе һеаї 1055 


һеаї сопдисйоп, {фегта! 
сопдисіїуіїу 
{һегтаі сопдисбуйу ої таїегіаї 
һеаё зирр!у 
һеаї ріреііпе 
һеаііпе дисі 
{Бегтотеег 
ргеззиге-зргте  Фегтотеег 
тегсигу {Бегтотёег 
21азз Шегтотеїег 
Шегтоєіесігіс іһегтотеќег 
іпдизігіаї Фегтотеег 
еіесігіс Шегтотеїег 
геѕіѕіапсе Шегтотеїег 
10 ѕеї ир а Фегтотеег 


Ғигпасе, ЯгеБох 
оії-йгед ғигпасе 
ршуегігед-соа! ѓигпасе 
раз-Їїгед игпасе 
ой-Нгей Ғигпасе 


ие] 
раз #ие| 
аша Рае! 
50а Еле] 
іо Бигп ше! 


Ноог рийу 
р!аѕііс Ноог рийу 
саѕі топ Ноог рийу 
Поог рийу ргаїе 


гоще 
іо Іау ош {ће гоціе 
Т-іоіпі, іее-)оіпі, 1ее, {ее Бгапсһћ 
ріре, муе 
іоіпіїе85 {ее 
апеіе ее, зіпеіе обіїдие јипс- 
боп 


О е 
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переходной, редукционный — 
прямой — 

равнопроходный — 
установнть — 


труб/а (см. 1.) 
асбестовая ~ 
асбоцементиая — 
безнапорная — 
бесшовная ~ 
бетонная — 
вентиляционная ~ 
водозаборная — 
водонапорная ~ 
водопроводная 7» 
водосточная ~~ 


впускная — 

входная ~ 

гибкая ~ 

двухколенчатая — 
напорная ~ 

отводная ~ (от санитарно- 
технических приборов) 
оцинкованная ~ 


переливная ~ 
перепускная ~ 

погнутая ~ 

подающая ~ 

подводящая ^~~ 
потрескавшаяся г» 
промывочная ~ (ватерклозе- 
та) 

проржавевшая 7» 
протекающая 7» 
ржавеющая 7» 

сварная ~ 

смывная ^ (ватерклозета) 
смятая ~ 

сплющенная ~~ 
трехходовая ~ 

— с раструбом 


г с резьбой 

— с фланцами # 
вспучивание —ы 
диаметр —ы 
плеть труб 
поверхность —ы 
покрытие —ы 
прокладка труб 
размер ~ы 
резка труб 
сортировка труб 


гедисіпр ісе 
{ее 

зігаїріі {ее 

іо тоин а {ее 


ріре, +иЪе 


азрезіо5 ріре 
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азрезіо5-сетепі ріре 


попргеззиге ріре 
ѕеатіеѕѕ ріре 
сопсгеїе ріре 


ап ріре, мепійайіпр ріре 


оцНеї ріре 


ргеѕѕиге-маќег ріре 


уаїег-ѕирр!у ріре 


гаїпмаїег ріре, домпріре, 


домпероші 

іпѓаКе ріре 

іпіаке ріре 
ПехіЫе ріре 
доцііе еїбом ріре 
ргеззиге ріре 

зой ріре 


гіпс-соаїед ріре, 
ріре 


гіпс-ріаїед 


оуегіїом, оуегіїом ріре 


Бу-разз ріре 
епі ріре 


деііуегу ріре, ѓогсе ріре 


зирріу ріре 


сгасКу ріре, сгасКед ріре 


Низі ріре 


гизі-еаїеп ріре 
1еаКу ріре 


гизіу ріре, соггойіЫе ріре 


меїдед ріре 
Низі ріре 
соПарѕеа ріре 
НаНепед ріре 
іргее-мау ріре 


зосКеї ріре, їашсеї ріре, 


зосКеїед ріре 
ігеадед ріре 
Напредй ріре 
ріре Біомілеє 
ріре Чіатеїег 
Іепеіћ ої ріре 
ріре зигіасе 
ріре соайіпе 
ріре Іауіпе 
ріре зіге 

ріре сиНтя 
ріре ѕогііпр 
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стенка —ы 
стыкование труб 
ТИП Ыы 

легкий тип —ы 

средний тип ~ы 

тяжелый тип —ы 
укладка труб 
гнуть ~у 
завальцовывать ~у 
заготовнть ~у 
замерять —у 
изолировать —у 
нарезать —ы 
опрессовать —у 


отрезать —у 
очнстить —у 
подсоединить —у 
приварнвать ~у 
приваривать к ~е 
прочищать ~у 
раздавать —у 
разметить ~у 
сваривать —ы 
сверлить ~у 
соединять —ы 
сортировать ~ы 
фланцевать ~у 
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ріре маі! 
ріре јоіпііпе 
ріре іуре е 
ИЭН {уре ої ріре 
тедіит ѓуре ої ріре 
һеауу {уре ої ріре 
ріре іпѕѓаПайоп, ріре Іауїпє 
{о Беп@ а ріре 
{о ехрапа а ріре, іо Паге а ріре 
іо ргераге а ріре 
іо теазиге а ріре 
{о Іар а ріре, {о іпѕшаќе а ріре 
іо сці оѓ? ріреѕ і 
{о зибіесі а ріре {о а ргеззиге 
іезі 
іо сц оїї-а ріре 
{о сіеап а ріре 
іо јоіп а ріре 
іо меа а ріре 
{о мед ѕтіћ іо а ріре 
{о сІеап ош а ріре 
іо ехрапа а ріре, іо Паге а ріре 
іо тагК оці а ріре 
{о мед ріреѕ 
іо агі] а ріре 
іо јоіп ріреѕ 
іо ѕогЁ ріреѕ 
іо Папее Ме еп@$ ої а ріре 


центрировать ~~ы іо Ппе ріреѕ ир 
трубка водомерная маг 21а$$ 
трубогиб ріре Бепдег 
трубопровод ріреїїпе 
бездействующий 2» іпасіїуе ріреіпе 
впускной — іпіаКе ррейпе 
всасывающий — зисНоп ргрейпе 
выпускной г» дізспагуе ріреїїпе 
ВЫХЛОПНОЙ г» ехНацзі ріреіпе 


асіуе ріреїїпе 
Ъигіеа ріреііпе 


действующий ~ 
заглубленный — 
засоренный — сіорсей ріреїіїпе 
нзолированньй г» соаїедй ріреїїпе 

кольцевой — Іоор ріреїїпе 

магнстральный ~ ў їгцпк ріреїйпе, тат 

навесной — оуегНеа4 ріреііпе 
незащищенный г» ехроѕеа ріреїїпе 
неизолированный — ипсоуегей ріре[іпе, Баге ріре- 


іпе 
ОТВОДНОЙ — Бу-раѕѕ ріреїійпе 
питающий г» Ѓееа ріреіпе 
подающий — зирріу ріреїїпе 
подвесной — зизрепдед ріреїіпе 
подземный г» ипдеготоцпӣ ріреїїпе 


продувочньй — Ьом/-оїї ріреїнпе 
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протекающий ~ 
разветвленный — 
разводящий — 

разорванный — 

резервный — 

СЛНВНОЙ — 

— бытовой канализацни 

— наружной канализации 
~, опущенный в траншею 
— питьевого водоснабжения 
— технического водоснабження 
вдавливанне ~~а 


забивка ~а 
закупоривание ~а 
изоляция —а 


карман водяной ~а 
обвод ~а 
опрессовка ~а 
отросток ~а 

плеть ~а 

поломка —а 
продувка ~а 


прокладка —а 

пропускная способность ~~а 
укладка ~а 

уклон ~а 

заглушать ~, 


нзолировать — 


испытывать ~ 
опрессовать ~ 


ПОДКЛЮЧИТЬ — 
продувать ~ 
тяга «ушко-конец с резьбой» 


угольник 
— с большим раднусом 
— с внутренней резьбой 
~ с малым раднусом 
~ с наружной резьбой 
закрепить — 
установить ~ 
умывальник 
керамический — 
круглый — группового пользо- 
вания 
многоместный рядный — 
настенный ~ 
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Іеаку ріреіпе 

Ьгапспед ріреіпе 

дівігібціїоп ріреііпе 

{гасшгей ріреїїпе 

ѕѓапађу ріреїїпе 

дгаїпаре ріреііпе 

ош ѕемег, Їоці- маїег Ягаіп 
ѕемег 

випК ріреііпе 

роѓаЫе м аїег зирр!у ріреііпе 
ѕегуісе маг ѕирріу ріреїїпе 
ріреїйпе Биріпе-іп 

ріреіпе сІосеіпе, ріреіпе 
ріцеєіпе, рірећпе  Біоскаре 
ріреіпе сіоєєіпе, зїорріпеє ир 
ої а ріреіпе, ріреїїпе ріцеріпє 
ріреіпе ѕһеаіһіпе, ріреіпе 
мтарріпе, ріреЇіпе Іасеіпе 
ріреіпе маїег роскеі - 
сгоззоуег 

ррейпе ргеѕѕиге іезі 

ріреїїпе Чеа ея 

ррейпе зігіпе 

ріреїйпе ГаЙиге 

ріреііпе ригеїпе, ріреїїпе Ыом- 
іргоце 

ріре Іауіпе 

ріреііпе ЕбгоцеНриї 

ріре Іауіпе й 

ріреїїпе ріїсћ, ріреїїпе ргадіепі 
іо Ыта оїї а ріреїїпе, їо Ыоск 
а ріреїїпе 

іо Іає а ріреїїпе, іо мгар а ріре- 
йпе, іо іпѕшаѓе а ріреїіїпе 

{о 1е5Ё а ріреїїпе 

іо ѕиђјесі а ріреііпе іо а 
ргеѕѕиге іезі 

{о соппесі а ріреїїпе 

іо Ыом #һгоџеһ Ше ріреїіпе 


еуе год 


еїБом, е| 
Іопе гайіцѕ еїбом 
{етае е!! 
зНогі еЇБом 
таіе е!ї 
їо Нх ап еБом 
іо ѕеі ир ап еБо\ 


мазНЪаз, Іауаїогу 
сегатіс мазНБазт 
мазі іоцпіаїп 


мазрпіпе ігопећ 
май-Ппипе Іауаїогу, маї-Пипе 
мазНЬазт 
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пластмассовый ~ 
полукруглый г» группового 
пользования 

ПОДКЛЮЧИТЬ — 
подсоединить — 

проверить работу ~а 
установнть ~ 

устранить течь ~а 


унитаз 


КОНСОЛЬНЫЙ 7» 
напольный ~ 
настенный г» 

— со смывным бачком 


— с промывкой 

— с промывкой при помощи 
снфона 

чаша ~а 

закрепить ~ 


ПОДКЛЮЧИТЬ ~~ 
подсоеднннть ~ 
установить ~ 


установка 
бойлерная ~ 
вентнляционная ^^ 
центральная вентиляцион- 
ная ~ 
водозаборная ~ 
водоочистная 7» 
водоподготовнтельная 7» 
водоподогревательная 7» 
водоумягчнтельная ~ 
воздухоочистительная ~ 
компрессорная ~ 


котельная — 


автоматнческая котель- 
ная ~ 
нагревательная — 


насосная ~ 
отопнтельная — 


охладительная ~ 

~~ водяного пожаротушения 

— для конднңионнрования 
воздуха 


У для очистки сточных вод 
— пенного пожаротушения 
— пожарной снгнализации 
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ріазіїс мазПразіп 
зеті-сігсиїаг \мазН  іойпіаїп 


іо соппесі а мазНБазт 

іо соппесі а маз5Празіп 

іо сбеск а мазНБазт 

іо ѕеі ир а маѕһђБаѕіп 

іо ѕіор а ІеаК іп а маѕһђазѕіп 


маїег-сіовеї, Іауаїогу рап, сіоѕеї 
Баѕіп, маїег-сіовеї рап 


ма!!-һипе маїег-сіовеї 
Поог-тоицпїей маїег-сіовеї рап 
ма!1-һипе маег-с10$6 

іойеї ипії, {апк фуре маіег- 
сіоѕеі 

маѕһ-йомп сіоѕеі 

ѕірһопіс сіоѕеЁ 


МС рап 

бо Йх а Іауаїіогу рап, іо Гаеп а 
Гауаїогу рап 

{о соппесі а Іауаїогу рап 

іо соппесі а Іауаїогу рап 

{о зеї ир а Іауаїогу рап 


зеї, ипії, іпзіаНайоп, ріапі 
һеаііпр-ҹаіег сопуе{ег ріапі 
уепійайіоп ріапі 
сепіга! аіг-Напдїпе ріапі 


маїег-іпіаке могК8 
маїег ригіїїсабіоп ріапі 
маќѓег ігеаїїпр ріапі 
уаїег магтіпе ріапі 
ма{ег зоНепег 
аіг зсгибБег 
сотргеѕѕог ріапі, сотргеззог 
іпзіаНайїоп 
Бойег іпзіаНайіоп, Бойег ріапі, 
БоПег ипії 
ашотайс БоЙег 


Пеаййпє шзфаНМаНоп, һеаііпе 
ріапі, һеаііпе ипії 

ритріпе ріапі 

Геайпр іпѕіаПаііоп, Неаїїпє 
ріапі 


сооііпе іпзіаПайїоп 

маїег ехіїпецізріпе іпзіаПавіоп 
аїг-сопдійопіпє іпѕіаПаіоп, 
аїг-сопдййопіпе ріапі, аіг- 
сопадїйопег 

земаєе ігеаїтепі ипії 

ісат ехіїпецізбіпеє іпѕіаПаіоп 
Нге аіагт іпѕіаШайоп 
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— пожаротушения ехійпецізрпіпе іпѕіаПаііоп 
фильтр ННег, зігаїпег 
— второй ступени ѕесопдагу Ёіег 
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для очистки воды 
однократного действия 
первой ступени 

с активированным углем 
скважины 

трубчатого колодца 


фитинг 
крестовой ~ 
переходной ~ 
прнварной ~ 
резьбовые ^~и 
угловой ~ 
фланцевый ^ 


~ 


из ковкого чугуна 


хуаїег ег 
геріасетепі Ё ег 
ргітагу Ё ег 
асііуаіей сагроп НЦег 
ме! ѕсгееп 

Боге ме! Ё ег 


йніпе 


іоиг-мау јипсііоп ріесе 
айаріег, адаріїпє ріесе 
меідей іп 

ѕсгемей їййпр8 

еїБом 

Йапеед йніпе 
тайеабіе гоп п 


— ета!е іп 
~ тае ЇїНіпе 


я. с внутренией нарезкой 
— с наружной нарезкой 


флан/ец Йапре 
глухой ~ Ыта Напее 
ДВОЙНОЙ 77 доцЫе Папее, сотрапіоп 
Папее 
квадратный 7» ѕдиаге Напбе 


кр 


углый ~ 


наварной ~ 
нагнетательньй ~ (насоса) 
неподвижный ~ 


оп 


орный ~ 


ответный ^— 
переходной ~ 
плоский ^~ 

прнварной — 
прилитый — 
присоединительный 77 
резьбовой ~ 

сварной ~ 
свободный ^^ 
соединнтельньй 77 


установочный 7» 


с кольцевым уплотнением 

с наружной резьбой 

со шинльками 

- с односторонними шпиль- 
ками 

-— со шпильками, переход- 
ной 


гоип@ Напее 

меідед Напбе 
діѕсһагре Напее 
поп-гетоуабіє Напее 
Ьеагіпє Напое 
сотрапіоп Напре 
адаріег Йапее 

Наї Напее 

меїдед Напее 

сазі Напее 

ипіоп Напее 
#һгеадей Папре 
меідеа-песк Напее 
Іооѕе Папее 
соппесіїпє Папре, 
Напое, ипюп Папее 
адіизіїпе Напее, 1осайп8 
Папое 


Напое хИН гіпо раскіпе 

таїіе-їпгеадед Напее 

зішідей Напее 
зіпріе-зішідей Папре 


~ арматуры пе Напее 

— вала знаЙ_ Йапее 

~~ задвижки раіе уаїуе Папее 
— сальника зи по-Бох Напре 
г с буртиком соПаг Папее 


ѕіџадей адаріег апре 


соирііпе 
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— с резьбой 

— трубопровода 

— трубы 

—цы, соединенные болтами 
- дефект ~~ца 

прочность г»ца 

размер —ца 

ИЗГОТОВНТЬ 7» 

соеднннть —цы 

установить г» 


фонтанчик питьевой 
форсунка 
газовая ~~ 
мазутная г» 


механнческая — 


нефтяная ~ 


хомут для прикрепления трубо- 
провода 
разьемньй г» 
частн соединительные 
переходные — 


стальные г» 
чугуниые — 

я для резьбовых соединеннй 
г» нз ковкого чугуна 


чаша напольная 
шланг 


пожарный — 
ПОЛИВНОЙ — 


штуцер 


впускной г» 
выпускной ~ 
элеватор 
водоструйный г» 
стальной ~ 


2 


Какая снстема отопления 
будет нспользована? 


Здесь проектом предусмот- 
рена... 
местная снстема 


центральная снстема @ 


снстема водяного отопления 
однотрубная снстема 


Здесь предусмотрена ото- 
пительная снстема с... разводкой 
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{Пгеадей Напее 

ріреіпе Напое 

ріре Напре 

эсгемей Йапееѕ 

Папре деїесі 

Папре ѕігепеїћ 

Папре зіге 

іо ѓаБгісаіе а Напре 

іо дот Папееѕ 

іо 5еї ир а Йапее 
дгіпкіпе маїег іоипіаїп 


іпјесіог, по221е, Бигпег, аїотігег 
газ Бигпег 
ше! ой Бигпег, Ге! пог21е, ще] 
аїотігег 
ргеѕѕиге-јеі Бигпег, теспапіса! 
аіотігіпо Бигпег 
ої! аїотігег, ой Бигпег 


ріре һапеег 


зріїї ріре һапеег 
соппесіогѕ, Їїіпеѕ 
гедисіпе ріесеѕ, айаріегѕ, 
гейисегѕ 
зіее! Її іпеѕ 
сазі гоп Ёіпеѕ 
іпеѕ 
таПеаЫе саѕі 
заиа те сІоѕеї 


һоѕе 

ге һоѕе 

ѕргау һоѕе 
ріре соппесйоп, соппесіїоп, 
ипіоп, 5іееуе 

іпіеї соппесНоп 

оце соппесііоп 


еіеуаїог 
маїег-іеї еіеуаїог 
Зее! еіеуаїог 


ігоп Ёіпеѕ 


Уа Беайпє ѕуѕіет мії! Бе 
иѕей? 


Тһе ргојесі герогі са!!з Гог а... 
ѕуѕіет һеге 

Іоса! һеаіїпе 

сепіга! һеайпе 

Бо маг 

зіпеіе-ріре 
... һеайпе зуфет 1$ саПей ѓог 
Пеге 
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нижней 
верхней 


Какие нагревательные при- 

боры вы хотели бы установнть? 
Радиаторы чугунные 
Ребристые трубы 
Конвекторы 


Цнркуляция воды в системе 

отоплення осуществляется... 
прн помощи насоса 
самотеком 


Ознакомьтесь со схемой цент- 
рального отопления, пожалуйста 


Прн разметке мест проклад- 
кн трубопроводов... 
ознакомьтесь с рабочимн 
чертежами 
сверьте чертежи с натурой на 
месте 
отметьте на стене места вхо- 
да трубопроводов 


Замерьте по месту длину 
участка трубопровода 


Составьте черные эскизы... 


с проставлением в ннх 
размеров 
с обозначеннем деталей 


При вычерчиваннн натур- 
ных ЭСКИЗОВ... 
составьте перечень деталей 
выполннте их в трех экзем- 
плярах 
составьте спецификацин 
материалов 


Пожалуйста, разметьте трас- 
су прокладки трубопроводов 
системы... 
центрального отопления 
холодного водоснабжения 
горячего водоснабжения 
канализацнн 
газовой сети 


Расстояние между крепле- 
ннямн трубопроводов должно 
быть... 
прн горизонтальной про- 
кладке труб два метра 
для стояков не более 
трех метров 
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Ор-іеед 
Ромп-ѓееа 


Маі ѕогі ої Беайпє ипИ$ 
моца уои Ке їо Бе іпѕіаПей 
Сазі топ гайіаіогѕ 
Віббед ріреѕ 
Сопуесіогѕ 


Тһе маїег іп іһе һеайпе ѕуѕіет 
із сігсшаќеа Бу... 

ритрѕ 

єгауйу Пом 


Ріеа5е Іоок аі {Не сепіга! 
һеаійпе ѕуѕіет іаргат 


Меп тагкіпе оці мПеге {Ве 
ріреііпеѕ аге їо Бе Іаій... 
зішду Ше могКіпе йгаміпеѕ 


сотраге {Не йгаміпреѕ НН Ве 
1осаНоп 

тагК оп {ће маї!з Ше епігу 
роіпіѕ Гог іће ріреїїпе5 


Меазиге {Не асіца! ІепеїН ої {Ве 
ріре зесНоп аї һе зЙе 


Маке гоцей дгаміпез міёһ ап іп- 
дісайоп ої... 
{ће дітепѕіопѕ 


{Пе рагіє 


\М/Леп ргерагіпє теаѕигей 
дФгаміпез... 
таке а 15 ої Ше рагіѕ 
таке Нет іп ігіріїсаїе 


сотрИе а Ы Тог ће та- 
іегіаї5 


МагК ош {Не гоще Їог Ве... 
ѕуѕќет, р!еазе 


сепіга! Беайпе 
соїд-маїег зирріу 
Ної-маїег зирріу 
земегаре 

газ зирріу 


Тһе діѕіапсе Беїмееп {ће роіпі5 
ої Газіепіпе ѕһоша Бе... 


Кио теіегѕ Гог Ногігопіа! 
ріреѕ 

по тоге һап їһгее теїег5 
Гог Зап@ргрез 
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Места крепления трубопрово- 
дов располагаются под рас- 
трубными соедннениями 


Отверстия прочисток надо 
закрыть пробками 


Ревизни закройте крышками 
с резиновымн прокладками 


Прн установке ревизий в 

ревизнонных колодцах... 
фланец ревнзии располагайте 
заподлнцо с дном колодца 


дно колодца должно иметь 
уклон к фланцу ревнзии . 


Монтаж трубопроводов будем 
пронзводить из готовых узлов 


До начала монтажа проверьте 
соответствие .. чертежам 


оставленных отверстий в 
перекрытнн 
проложенных каналов 
пробитых борозд 


При монтаже ... устанавлива- 

ются шпинделем вверх 
проходные краны 
задвнжки. всех типов 
вентилн 


Арматура, устанавлнваемая 
на трубопроводах, не долж- 
на находиться в толще стены 


Разборные соединения трубо- 
проводов предусматрнваются 
в местах установкн арматуры 


Расстоянне от вентиля до 
магнстрали должно быть не 
более ... мм 


Трубопроводы должны... 
плотно лежать на опорах 
быть закреплены на строитель- 
ных конструкцнях 


Сварные стыки трубопроводов 
не должны располагаться на 
-опорах 


Открытые концы трубопроводов 
закройте пробками 

Стояки трубопроводов уста- 
навливаются строго вертнкально 


16. 
16. 


САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ЗАМТАВУ \ОВК$ 


Ріре {аепегз ѕһоша Бе зеї ир 
ипдег Беї|-апі-зрієої јоіпіѕ 


ІЁ із песеѕѕагу ќо ріше Ше 
орепіпоѕ ої те сіеапоиіѕ 


С!озе {Не іпзресіоп їНіпез мій) 
ріаїез їед мИН гибБег сазКеЁ5 


\М/еп іпзіайпе шзресНоп Ё1- 
#15$ іп тапвое$... 
ѕеі {һе Папре ої Те іпѕрес- 
Ноп їйНіпє НизН міїп Ве 
тапһоІіе БоЧот 
ргоуїде Гог а огайіепі ої ће 
тапћоіе Бойот іо іНе іп- 
зресіїоп Ито Папее 


\е”11 изе геайу-тайе ипііѕ іо 
аззетЫе ріреііпеѕ 


Веїоге аззет у сһесК {На+ {Ве ... 
аге рІасей т ассогдапсе міїп іће 
дгаміпез 

һоІеѕ Іеїї іп сейтя 5Їаб5 


дисіє 
сһаѕеѕ 


Меп аѕѕетЫеа {һе ... ѕһоиіа Бе 
тоищей мії {һе ѕіетѕ ирмагӣѕ 
ѕігаіећі соскѕ 
Єаїе уаіуеѕ ої аї! їуреѕ 
уаїуе5 


Уаїуез тоище4 оп ріреїїпеє 
ѕһошап” Бе рІасей іпзіде ма 


Оретоипіабіе ріреїїпе соппесіїоп5 
аге тайе мПеге уа[уез аге 5еї ир 


Тһе дізіапсе Беїмееп Ше уаіуе 
апа Ше таіп 5Поційп'ї Бе тоге 
{Пап .. тт 


Р1рейпез ѕһоша Бе... 
ѕесигей оп ѕиррогіѕ 
Газіепед ѓо ѕігисіџга! еіетепіє 


\!е!4е4 Бий јоіпіѕ оп Ше ріре- 
іпеѕ 5поцідп'ї соіпсійе мійһ Не 


ѕиррогіѕ 
Ѕіор ореп ріреѕ міїһ рІисѕ 


Зіапарірез ѕһоша Бе уегйса! 
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16. ЗАМІТАВУ МОВК5 


Уклоны трубопроводов вы- 
полняйте в сторону водоспуск- 
ных устройств 


В низких точках сетн устанав- 
ливаются спускные устройства 


Трубы горячего водоснаб- 
жения располагаются... 
слева от стояков холод- 
ного водоснабження, 
над трубами холодного водо- 
снабжения 


Уклон магнстрального трубо- 
провода должен быть не менее 2° 


Пробки от стояков н прибо- 
ров закрепнте к стене хо- 
мутами 


Хомуты устанавливаются 
посреднне подводки 


Подводка должна огибать 
стояк со стороны помещения 


При прокладке стояков... 
собирайте трубопроводы 
на резьбе 
сваривайте трубопроводы 
с подгонкой по месту 
навертывайте арматуру 
навертывайте фасонные частн 
устанавлнвайте гильзы 
заделывайте гильзы в от- 
верстия 
поддерживайте трубы прн 
прихватке 
делайте выверку трубопро- 
водов 
размечайте места установкн 
крепленнй - 
устанавливайте и заделы- 
вайте крепления 


Вы выполннли присоединенне 
нагревательиых прнборов? 


Раструбы труб должны быть на- 
правлены протнв двнжения воды 
Уклоны труб выполняйте, по- 
жалуйста, по проекту 

Не допускайте контруклонов 
канализацнонных труб 


Стоякн прокладываются верти- 
кально без переломов в раст- 
рубах 
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Гау ріреііпеѕ %ИВ Ше ріїсі т 
{Не дігесіїоп ої ре маїег оціеї 
деуісе5 


Іп Їомег рагіѕ ої Ше зузіет 
оціеї деуїсе5 аге іпѕіаПед 


Ної-маїег зирр!у ріреѕ ѕһоша 

Бе ріасед... 
іо Ше1еН ої Ше ѕїапаріреѕ ої 
пе со!4-маег зирріу з5узіет 
ароуе #һе ріреѕ ої Ше соід- 
маїег зирріу ѕуѕіет 


Тһе тат ріреіпе ріїсі 5поційп'ї 
Ње 1еѕѕ {Пап 2° 


Еаѕіеп Ме ѕіапаріре апа аррії- 
апсе рішез іо {Не ма!15 мій 
һапеегѕ 


Тће һапеегѕ ѕһоша Бе зеї іп {һе 
тідде ої Ше зирр!у ріре 


Тһе зирріу ріре ѕһоша Бепаі 

агоип@ ће ѕіапӣріре оп ће 

зійде ої {һе гоот 

\У\һеп іпѕіаіпе ѕіапаӣрірезѕ... 
таке іһгеайей ріре соппесНопз 


меіа {Ве ріреѕ, могКіпе Фет 
іпіо ріасе 

зсгем оп һе уа!уе$ 

ѕсгем оп ше йНіпез5 

зеї ир 8іееуе5 

їх Ше $Іееуеѕ іп {һе орепіпеѕ 


ро! 4 е ріреѕ ућһеп іаскіпє 
{ет 

спеск {Не розібіоп ої {ће 
ріреіпеѕ 

тагК оці меге ѓаѕіепегѕ аге 
іо Бе ѕеї 

іпзіа! Ғаѕќепегѕ 


Науе уои соппесіей Ше һеайпо 
арріїапсез? 


Еета!е ріре епд5 ѕһоша Бе 
роіпіед араіпѕі іһе маїег Пом 
Маке {Не ріре ріїсћ іо {һе Пеѕірп, 
ріеаѕе 

Ауоій сошфег сгайіепіѕ іп земег 
ріреѕ 

Ѕіапаӣріреѕ зПоцій Бе іпѕіаей 


уег#саНу м'іїйоці сһапсеѕ ої 
дігесіїоп іп іһе ѕоскеіѕ 
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Прнсоединять приборы к горн- 
зонтальньм участкам стояков 
нельзя 


Вытяжную часть канализа- 
ционного стояка необходимо 
выводнть выше крыши здания 
на 70 см 


Для прочистки сетей каналнза- 
ции устанавливаются прочнстные 
устройства на каждом пово- 

роте горизонтальных участков 
сети 


Монтажные стыкн законопачи- 
ваются смоляной паклей 


При прокладке полиэтнлено- 
вых труб соеднняйте нх в рас- 
труб с резиновыми кольцами 


Крепите трубопроводы... 
к стальным конструкциям 
на кронштейнах 
разъемнымн хомутами 
на крючьях, заделанных в 
стену 
с постановкой резиновых 
прокладок 


При установке вертикального 
трубного блока... 
вводите конец каналнза- 
ционного стояка верхнего 
блока в раструб ннжнего 
трубы холодного и горячего 
водоснабження устанавлива- 
ются в стаканчикн ннжнего 
блока 
блок придерживайте прн 
прихватке 
заделывайте раструб кана- 
лнзационного стояка 


Канализационные стоякн 
опираются на прочные опоры 


При испытанни трубопровода 
необходнмо пронзводить... 
наружный осмотр трубопрово- 
да с отметкой дефектных мест 
присоедннение к нему ги- 
дравлического насоса 
его заполнение водой 
постепенное повышенне дав- 
лення в нем 
спуск воды из системы 
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АррНапсез тау пої Бе соппесіей 
іо Ше Богігопіа! ѕесііопѕ ої 
зіапрірез 


Тһе иррег епа ої {Ве зоЙ ${асК 
зпоцід раѕѕ 70 ст абоуе Ше гоої 


Їп ог4ег іо сіеап ѕемегаре з5у5- 
їетѕ іп5ресіїоп ИН9$ аге 
іпѕѓаПеа аї еасһ фигп ої 
Ногігопіа! ѕесііопѕ ої Ше ѕуѕіетѕ 


АззетЫу јоіпіѕ аге сашКей мії Н 
іаггед оаКит 


Меп Іауїпє роуеШуепе 
ріреѕ таке Ье!/!-апа-зрієої јоіпіѕ 
мії) гцібег гіпеѕ 


Казіеп {Ве ріреїіпез... 
іо ѕіее| 5ігисійцге5 
оп БгасКеї5 
Бу зрій ріре һапрегѕ 
оп Воок$ Би іпіо Ше маз 


иѕіпе гибБег разКе{$ 


УПеп зе пе ир а уегіїса! ріре 
Ыоск... 
іпѕегі {Не пррег ЫосК о ріре 
епі іпіо {Не Бе ої їһе Іомег 
Моск 
Ше со!4 апа Бої-маїег зирріу 
ріреѕ аге іпзегіей ищо Ше 
5Іееуеѕ ої һе Іомег Ыоск 


Во ће Моск мһеп іаскКіпе ії 
{о Ше оіћег Боск 

зіор {һе Бе1-апӣ-ѕрісої јоіпі 
ої ће зоЙ ріре 


Зої! ѕаскѕ ѕһоша Бе ѕеі оп $01ій 
їоцпдаіопѕ 


Меп іеѕііпе а ріреііпе ії іѕ 
песеѕѕагу ќо... 
ехатіпе ће оцізуагі сопаїніоп 
ої {һе ріреѕ пойте деѓесіѕ 
соппесі ће Пудгаціїс ритр іо 
ће ріреїіпе 
НИ Ше ріреііпе уһ маїег 
рий ир е ргеззиге іп Ше 
ріреіпе єгадиаПу 
дгаїп ре маїег ош ої ће ѕуѕіет 
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16. ЗАМТАВУ МОВК5 


спуск воздуха из трубопровода 
устранение дефектов монтажа 
выдерживание трубопровода 
под давленнем в течение 

10 мннут 

снижение давлення до за- 
данного 

подключение счетчнков 

н приборов 


Производите установку... 
сухопарника на паровом 
котле 
полотенцесушнтеля 
отопнтельньх конвек- 
торов на кронштейнах 
кронштейнов с заделкой 
их цементньм раствором 
отопительньх приборов 
по уровню 


Санитарнье приборь крепите 
шурупами 


Выпуск унитаза соединяйте 
с раструбом отводной трубы 


Раструб отводной трубы уста- 
навливается заподлицо с полом 


Между полом и уннтазом 
прокладывается лнстовая 
резина 


Сантехнические приборы при- 
соединяются к канализационной 
сети через сифоны 


При монтаже смывной трубы 
присоеднняйте ее к бачку и 
унитазу 


Умывальники, мойки и пнссуары 
ставятся... 
после монтажа трубопро- 
водов 
перед последней окрас- 
кой стен і 


Унитазь и ваннь устанавлива- 
ются после устройства чис- 
тых полов 


Разметьте место установкн 
унитаза 


Обезжирьте пол в месте 
установки унитаза 
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Іеї пе аіг оці ої іһе рреНпе 
еййтіпаїе аззетЫу деїесіє 
Кеер Ше ріреїїпе ипаег 
ргеззиге Їог 10 тіпиіе5 


гедисе ће ргеѕѕиге фо ће ге- 
диігей Іеме! 

соппесі ир теіегѕ ап@ іп- 
ѕігитепіѕ 


Зеї ир... 
а БоЙег ѕіеат оте 


а їоме! дгуег 
Беаї сопуесіогѕ оп БгасКе{$ 


Ьгаскеїз, Бціїдіпе їбет іпіо 

{ће маї! міїб сетепі тогіаг 
һеаііпе арріїапсе5 изіпе а 

ІемеІ 


Еазіеп {һе запіїагу Їйтепіѕ иѕіпе 
моой ѕсгемѕ 


Соппесі {Ве оціїеї ої {Не маїег- 
сіовеї рап {о {пе Бей ої ће ої! 
ріре 

Тһе зой ріре Бе! 5пошій Бе зе 
Низ мИН Фе Ноог 


ЗНееї гибБег ѕһоціа Бе Іаід 
Беёмееп Ше Йоог апа {Не маїег- 
сІоѕеі рап 


ЗапЙагу Ёітепіѕ аге соппесіед 
іо Ше ѕемег пебмогК ібгоцеН 
зірһопѕ 


Меп зеНтя ир #е НизВ ріре 
соппесі її {о Не сізіегп апа Ше 
маїег-сіозвеї рап 


\МаѕһБаѕіпѕ, зіпК5, апа игіпаї!з 
аге зе... 
аНег Ше зирріу ріреѕ һауе Бееп 
аззетріей 
Беѓоге ће йпізріпе соаї ої 
раїпі іѕ аррііей фо Ше ма! 


Гауаїогу рапѕ ап@ БаїһіцЬѕ аге 
5еї аНег іһе ѓіпіѕһеа Ноог 1$ іп- 
зіайед 


МагК ош Ше ріасе Гог іпзіайтпе 
{ће маїег-сіовеї рап 


"Рертеаѕе {Не Ноог мһеге Ше 
маїег-сіовеї рап із іо Бе іпѕіаПед 
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Прнкленвайте унитаз к полу 


Раструбное соеднненне за: 
делывайте с обмазкой рас- 
шнряющимся цементом 


Установите... 
перелнвное устройство ванны 
перелнвное устройство кухон- 
ной МОЙКН 


Соеднннте снфон с выпуском 


Производите... 
центрнрование фланцев 
соедннение фланцев с за- 
тяжкой болтов 
Предохраннтельные клапаны 
устанавлнваются в местах, 
доступных для осмотра 


Выше бортов раковнны на 

25 см устанавлнваются... 
водоразборные краны 
настенные смеснтели 


Смывные краны унитазов 
устанавливайте на 80 см от пола 


Пожалуйста, прнступайте к 
установке... 


воздухосборников 
затворов гидравлнческих 
водоразборных кранов 
смеснтелей настенных 


Производнте... 
прокладку трубопровода 
установку соедннительных 
частей 
заделку раструбов 
испытанне трубопровода гид- 
равлическнм давлением 
установку фланцевых колен 
сборку трубопровода 
сверление отверстнй во 
фланцах 
заготовку патрубков 


насадку и приварку фланцев 
сварку клапанов с патрубками 


установку клапана на лннии 
трубопровода 


Необходимо устанавлнвать... 
прокладки в ревизиях 
тафты под унитазы 
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Сетепі {Не маїег-сіовеї рап іо 
{пе Ноог 

СашК Ше Бе! -апа-зрієої јоіпі 
апа соаї ії \ИВ ехрапӣіпе 
сетепі 


Іпвіаї... 
{Бе Ба оуегіїом 
{һе Кіісһеп ѕіпк оуегіїом/ 


Соппесі {ве ѕірһоп мВ Ше ое! 


Сепіге Ше Йапре5 
Вой Ше Напее5 


Заїеїу уа!уез аге іпзіайед т 
Ше ріасеѕ сопуепіепі Гог іп- 
зресіїоп 


... аге іпзіайед 25 ст абоуе Ше 
зіпК гітѕ 

Тарѕ 

Май тіхегѕ 


Моипі иѕћһотеќегѕ 80 ст аБоуе 
{һе Ноог 


Р!еазе Беріп шз{аШпе... 


{һе ат соНесюг$ 
{һе {гарз 
һе {арз 
Ше ма тіхегѕ 


Гау іһе ріреііпеѕ 
Іп5іай {ће Нійпря 


СашК Ме Бе!!-апд-зрієої 1071$ 
Нуйгашісау іезі ће ріреїїпез 


Іпѕіа!! Напеей ріре Бепаз 
АззетЫе пе ріреїїпез 
гій Һоіеѕ іп ће Напбез 


Ргераге БгапсН ріреѕ ме! т 
адуапсе 

Риї оп апа меід Ше Папреѕ 
\'е!4 ке уаіуеѕ апа Ше БгапсН 
ріреѕ іоєеїПпег 

Іпа! уа!уез оп Не ріреїіпез 


ІЁ із песеѕѕагу іо ѕеі ир... 
саѕКеіѕ іп бе іпѕресіїоп іййіпр5 
{ће Іауаїогу рап Баѕеѕ 


ОЧЕ, РЕАЛА Ч 
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16. ЗАМТАВУ МОВК5 
Пожалуйста, отрегулнруйте... Аајиѕі ..., ріеазе 
работу смывного бачка {ће НизВ фапК 
клапаны котла Ше Бойег уаіүеѕ 
температуру нагрева воды ће іетрегаїиге ої {ће маїег 
й һеаііпе 
работу котла {Ве БоЙег орегайоп 
Пожалуйста, выполните... ... реазе 
перегруппнровку радиаторов Кеаггапре Ше гайіаіогѕ 
соединение фланцевых Маке ће Напее јоіпіѕ 
стыков 
установку инжектора Ѕеї ир Ше іпіесіог 
Трубопроводы соединяются Ріреііпеѕ аге соппесіей Бу... 
на... 
сварке меїдіпе 
резьбе зсгем јоіпіѕ 
Нарезку резьбы выполняют Тһгеай 1$ сиї иѕіпе а йіе апа 
плашками ѕіоск 
Уплотняемые поверхности Соаї {Не Напеез іппег ѕигѓасеѕ 
фланцев покройте антнкорро- мйһ а соггоѕіоп ргеуепіїуе 
знйной смазкой сотроип@ 
Пожалуйста, следите, чтобы Таке саге Наї Ше ИНте$ 
соедннительные части не агеп'ї датарей, р!еазе 
нмелн повреждений 
Не используйте прокладки Доп'ї изе разКеїз мі... 
со следами... 
нзлома Ьгеак5 
трещин сгасКкѕ 
складок сгеаѕеѕ 
Необходимо приступить к Ц 1$ песеѕѕагу іо 5іагі соп- 
сборке фланцев песііпе {те Напаез 
Головки болтов располагают... Тће Бо! һеайѕ аге ріасей.., 
с одной стороны фланце- оп опе зійде ої Ше апре јоіпі 
вого соединення 
на верхнем фланце прн вер- оп {Не иррег Напее ої {Ве уег- 
тикальном расположении Нса! рреНпе 
трубопровода 
Резьбу болтов смазывают Тһе БоЙ іһгеай 1$ ргеаѕей мИН 
графитом эгарНйе 
Болты затягивают крест- Тһе Бо!№$ аге ИоШепе@ сгоѕѕ- 
накрест А мізе 
Величнна перекоса фланна Тһе деуіайіоп гот рагайе/їзт 
не должна превьшать 2 мм Ьеїмееп Ше Папреѕ ѕһошап”ї 
ехсеед 2 тт 
Если допушен перекос фланцев І? №Ше Напеез5 агеп'ї рагаПе! 
необходнмо изогнуть трубу уои ѕһоша Беп@ {те ріре 
Раструбы заделывают... Тһе Бе1-апӣ-ѕрісої јоіпіѕ аге 


сашКеа мій... 
асбестопементом аѕбеѕіоѕ сетепі 
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просмоленной пеньковой 
прядью 


Паклю следует... 
плотно скручивать в жгут 
уплотнять послойно 


Прн соедииении внннплас- 
товых труб... 
разогрейте конец одной трубы 
на конце трубы сформнруйте 
раструб 
соединяемые поверхности 
зачнщайте шкуркой 
соединяемые поверхностн 
обезжирьте ацетоном 
на конец трубы нанесите слой 
клея 


Конец трубы не должен до- 
ходнть до упора раструба 


Соединение труб делайте 
газовой сваркой 


Проведите подготовку и ревизню 
арматуры . 


Наружная поверхность арматуры 
должна... 

быть гладкой 

не иметь раковнн, трещнн 


Шпиндели задвижек... 
необходимо гладко от- 
шлифовать 
должны открываться плавно 


Разберите сантехническую 
арматуру 

Проверьте детали сантехнн- 
ческой арматуры 

Притрите смежные поверхностн 
арматуры 

Деталн, нзготовленные из 
труб, очистнте от заусенцев 
Трубы отрезайте перпендику- 
лярно осям 

Уплотните сальннкн у задви- 
жек й 
Устраннте обнаруженную течь 
трубопровода 


Перед заделкой стьков труб 
нх конць сцентрируйте 
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іаггед һетр уагп 


Тһе оакшт ѕһоша Бе... 


імізіед НепНу 
нєбіепей іп Іауегѕ 


Меп соппесіїпе гісій-уіпу1 
ріаѕіс рірез... 
һеаї ир {Не епа ої опе ріре 
таке ир а Бе! аї Ше епа ої {ће 
ріре 
могК {ће еп4$ іо Бе соппесіед 
мії) абгазіуе рарег 
десгеазе іһе епӣѕ іо Бе соп- 
песіей ИВ асеїопе 
арріу а соаї ої адһеѕіуе їо пе 
епа ої Ше ріре 


Тһе зрієої ѕһоша зіор ѕһогі ої 
Не зосКе! епа 


дот Ше ріреѕ Бу газ меїдіпеє 
Ргераге апа іпѕресі {Ве уа!\ез 


Тһе оцізіде ѕигѓасе ої Ше уаіуеѕ 
зпоцій Бе... 

ѕтооЇћ 

{гее гот сауіііеѕ апа сгаскѕ 


Тһе сайе уаіүе ѕіетѕ ѕһои!й... 
Бе єгоцпі сагеѓшу 
тоуе ѕтооЁу 

РіѕаѕѕетЫе {һе запНагу Нійпе8 


Сһеск Те рагіѕ ої 5апіїагу 
пе 


ЕН іп ће адјасепі ѕигѓасеѕ ої 
{һе ѕапйагу Ёіпеѕ 
РеБигг рагіѕ таде ої ріре 


Сиї Ш6 ріреѕ аї гіеһі-апе1еѕ 
іо Шейх ахеѕ 


Тіећќеп Ше 21ап@$ ої Ше баїе 
уа|уе$ 

Ентіпаїе іһе деес{е4 ІеаКаре 
ої Ше ріреїїпе 


АПоп Ше ріре епаз Беѓоге Не ріре 
јоіпіѕ аге таде 





16. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 


16. ЗАМТАВУ МОВК5 


Подготовьте секцнн котла 
к соединению 


Проверьте отсутствне в сек- 
циях внутренних закупорок 


Очнстите ниппельные отверс- 
тия секций 


Удалнте заусенцы 


Секции необходимо соединять 
В строгой последовательностн 


Между головками секций 
оставляйте зазоры 


Секцнн стягивайте плавно, 
без рывков 


К собранным пакетам присое- 
диняют отводы и тройннки 


При монтаже насосных агре- 
гатов... 
фундаментные рамы уста- 
навливают на прокладкн 
прокладки укладывают по 
периметру 
окоичательную центровку вы- 
полняют с помощью прокладок 
раму подлнвают бетоном 
затяжку анкерных болтов де- 
лают после затвердения бетона 


Запорную арматуру устанав- 
ливают... 
на каждом вводе 
на кольцевой разводящей сети 
на кольце сетн пожарного 
водопровода 
у основання сухнх пожарных 
стояков 6 
у основання стояков хозяй- 
ственно-питьевой сетн 
на ответвлениях в каж- 
дую квартнру 
на подводках к смывным 
бачкам 
на ответвленнях к умываль- 
ннкам 
на всех ответвлениях от маги- 
стральных линнй водопровода 
на верхних концах стояков 


На высоте трубопровод мон- 
тируйте с подмостей 
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Ргераге пе Бойег 5есіїоп5 юг 
аззетЫу 


Сһеск {Не БоЙег ѕесііопѕ Гог Ше 
аБзепсе ої іпѕійе сіор5 


Сеап іће $1ееуе орепіпез ої {һе 
Бойег ѕесііопѕ 


Ветоуе {Ве Бигг$ 


Саге ѕһоша Бе фаКеп іһаї {Ве 
БоЙег ѕесііопѕ аге азз5етрієй 
іп іһе соггесі огдег 


Геауе сарѕ Беїмееп һе зесНоп 
һеадѕ 4 


Јоіп ће БоЙег ѕесііопѕ ѕтооіћу 
апа міНоці јегкіпе Фет 


Вгапсһ ріреѕ апа їее-ріесеѕ аге 
іоіпед ѓо Ше аззетЫей ипіїѕ 


ХУреп ритр ипіїѕ аге аззетЫеч... 


іоцпдайоп ігатез аге ѕеї оп 
райѕ 

ра4$ аге Іаій аїопе Ве регі- 
теїег 

йпа! аісптепі із допе міїн 
райѕ 

ігате5 аге огощей 

апсћһог Бої аге НоЩепей аНег 
һе сопсгеїе һаѕ һагӣепей 


Зюр уаїуе5 аге тоипіей... 


аї еасп ріре іпіеї 
оп ће дізігібиійпе гіпе тат 
оп Ше Йге Ипе гіпе 


аї {ће Базе ої {һе @гу гізег5 


аї Ше Базе ої Не маїег зирріу 
зузіет'я ѕїапӣріреѕ 
оп ће БгапсНез фо еасН Йаї 


оп фе зирр!у ріреѕ іо Пиѕһ ^ 
їапКѕ 

оп Не зирріу ріреѕ {о мазр- 
Баѕіпѕ 

оп аЙ Бгапсћһеѕ {гот {Не маїег 
зирріу таіпѕ 

оп Ше иррег епӣѕ ої {ће 5іапа- 
ріреѕ 


Уһеп ш$аШпе ріре[іпеѕ аї 
һеіећі иѕе зсаНо!4 18 
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Работая на высоте, пользуйтесь 
предохранительнымн поясами 


Не допускайте подъема тя-. 
жестей с лестниц 


Устанавливайте лестницы к 
прочным конструкциям 


Перерезать трубы на подмос- 
тях нельзя 


Узлы трубопроводов поднимайте 
двумя стропамн 


Совпадение болтовых от- 
верстий проверяйте оправкой 


При работе со строительно- 
монтажным пистолетом за- 
прещается... 

работать без каски 

работать без наушников 

класть заряженный пистолет 


переноснть заряженный 
пистолет с места на место 
забивать дюбели в чугун 
забивать дюбели в бетонную 
стену толщиной менее 30 см 
работать с лестниц и стремя- 
нок 


При испытанни котлов необ- 
ходнмо... 
закрьть до начала испьта- 
ния предохранительные кла- 
паны 
перекрывать водомерные 
трубки 
поднимать давление мед- 
ленно н равномерно · 
наблюдать за давлением по 
выверенному манометру 
постепенно снижать давле- 
нне до рабочего 


Сборку стояков производите 
только в рукавицах и защит- 
ных очках 


При продувке труб у концов 
труб установнте щиты 


Не прнслоняйте трубы к стенам 


Сборку стояков начннайте 
снизу вверх 
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Оѕе заїеїу Без Їог могК аі 
вес 


Ауоіа ИНте Беауу Іоайѕ гот 
Іаддегѕ 


Геап Іаййегѕ абаїпзі 5ігопє 
ѕігисёигеѕ 


Ріреѕ тау пої Бе сиё оп 5саї- 
оі діпеє 


ЦН ріреіпе аѕѕетЫіеѕ иѕіпе 
їмо ћоіѕііпе $1195 


СресК Не аіептепі ої {һе Бой 
Ноіез иѕіпе а дгіїї 


\У/Пеп иѕіпе а доме! дгіуег ії іѕ 
пої регт@еа... 


о могК міїноці а һеітеі 

іо могК мійноці еаг ргоїесіогя 
іо риї домп а сһагрей доме! 
дгіуег 

іо тоуе а сһагрей домеї дгіуег 
гот опе ріасе іо апоїрег 

іо апуе боме іпіо сазі гоп 
{о дгіуе домеїз іпіо сопсгеїе 
\аз Іе85 іһап 30 ст Ёһіск 
іо могК гот 1ад4егз ог зіер 
Іаддег5 


М/беп іеѕііпе БоЙегз И’$ песеѕ- 
загу... 
іо сіо5е Ше за у уаіҹеѕ 
реїоге {ће іеѕіѕ 


{о 415соппес{ ће маїег є1а55е5 


іо Бийа ир Ше ргеззиге 5іом/у 
ап@ еуепіу 

{о сопіго! Ше ргеззиге мЙН а 
зіапдагі ргеѕѕиге ваизе - 
{о гедисе {Не ргеззиге іо {те 
могкіпе Їесуеї эгадиаПу 


Зіапдарірез тау опіу Бе іпзіаНей 
мбіе меагіпе єЇоуе5 апі 50981е$ 


Меп Ыоміпе іһгоџећ ріреѕ 
ріасе ргоесНуе ѕсгеепѕ аї ет 
епӣѕ 


"Роп" Іеап ріреѕ абаіпѕї ма115 


Іпѕіа!! зіапарірез {тот егоцпа 
ир\аг4$ 





17. ЭЛЕКТРОМОН- 
ТАЖНЫЕ РАБОТЫ 


авария на лннин электропере- 
дачи 

автоматика защитная 
автоматика релейная 


амперметр 
измерить ~ом 
подключить ~~ 


аппаратура защитная 


арматура 
кабельная ~ 
осветительная ~ 


электротехннческая — 
злектроустановочная ^ 


бак трансформатора расшири- 
тельный 
бандаж 
антисептирующий ~ 
шунтирующий ~ 
~~ нз оцинкованной стали 
— на опоре 
накладка ~а 
число внтков ~а 
НЗГОТОВИТЬ ^— 
покрыть — битумом 


СНЯТЬ — 
установнть ^~~ 


барабан кабельный 
«барашкн» (петли в разматыва- 
емом проводе} 
батаре/я 
я конденсаторов 
МОЩНОСТЬ ^—и 
блокировк/а 


механическая ~ 
оператнвная ~ 
электрическая — 
электромагнитная ~ 


17. ЕТЕСТКІСАТ [\- 
ЅТАІТАТІОМ МОКК 


ромег те Бгеакдомп 


ргоїіесііме ашотаНоп 
геїау аціотайоп 


аттеїег 
іо теазиге иѕіпе ап аттеїег 
іо соппесі ап аттёег 


ргоесНуе реаг, ргоїіесіїоп 
едиіртепі 
ассеѕѕогіеѕ 
саЫе їїНіпр5 
һеһііпе ИНтоз, беһіпе йх- 
їшгеѕ 
ННіпоз, еіесігіс Ёхіцгеѕ 
еіесігіс Їїхіцге5, мігіпі ассеѕѕ- 
огіеѕ 


ой сопѕегуаіог 


Бапа, Бапдаре, Бапӣег, Біпӣіпе 
апіїзеріїс Бапдаре 
зпипіїпе Бапдаее 
ваїуапігей зіееї Бап4асе 
зиррогіїпе зігисіцге Бапдаде 
Бапӣіпе 
питБег ої Бапдасе ійгп5 
іо тапиѓасіиге а Бапдаре 
40 соуег а Бапӣаре мії 
Бйитеп 
{іо гетоуе а Бапӣаре 
о ѕеі ир а Бапӣаре 


саЫе гит 
Кіпкѕ 


Байегу 
сарасНог Бапк 
БаНегу сарасіїу 
Ыоск зузіет, Ыоскіпе, іпіег- 
1оск (115) 
тесНапіса! н\егосК 
рготрі ЫосКкіпе 
еіесігіса! іпіегіоскіпе 
сіесіготаєпеїїс  іпіегіосКкіпе 
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— исключения ошнбочных 
операций 
выполнить ~у 


бороздодел с электроприводом 


бросок 
~ мощностн 
~ напряження 


— стрелки прибора 
— тока 
ваттметр 
измернть —ом 
ПОДКЛЮЧИТЬ 7» 
ввод 


кабельный — 
маслонаполненный — 
наружный — 

ТОКОВЬЙ — 
трансформаторный — 

— от силового трансформатора 
— провода (в здание) 

~~ резервного пнтания 

— электропитания 
подключить — 


вентнлятор потолочный 
взлохмачнвание (оплетки) 


включенне 
повторное — 
толчковое — 
~ вручную 
~ в цепь 
~ на параллельную работу 
~ от руки 
— по схеме треугольннка 


вольтметр 
— многопредельньй 
~ электромагннтный 


воронка кабельная 
врем/я 
рабочее ~ 
— включения 
полное ~ включения 
— отключения 
промежуток ~~енн 


втулк/а 
проходная ~ 


фарфоровая ~ 


вставить ~~у 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕЪЕСТВІСАТ, ЕМЅТАЪЕАТІОМ МОВК 


іпсоггесі орегаііопѕ іпіегіосКіпо 


іо іпіегіоск 
еіесігіс Фиггом орепег 
іп-гиѕћ, Кіск, ѕигее 
іп-гиѕћ, ромег ѕигре 
үоіѓаре ѕигре, зигое ої а уоії- 
асе 
КісК ої а роіпіег 
іп-гиѕћ оѓ а сиггепі, сиггепі 
іп-гиѕћ, сиггепі ѕигее 


мантеїег 
іо теаѕиге мйһ а чантеїег 
іо соппесі а майїітеїег 
Іеай-іп, іпіеї, Іеад, Бизбіпе, т- 
іеей, епігу 
сабіе |еа4-шт 
ой-НИед Биѕһіпе 
ощег Іеай 
1еа4 міге 
ігапѕѓогтег Бизріпе 
ромег ігапѕѓогтег |еа4 
Ягор міге 
зфап@Бу іпѓееа 
іпѓееа 
іо соппесі ѓо а Іеай 
сейтя ѓап 
Науте 
сІоѕіпе, ѕуіісһіпе, 
гесіозіпе, гес1озиге 
Јовете 
тапиа! сіозіпе, тапиа! зм/йспіпо 
змійсрпіпе-іп 
рагаПеііпе 
тапиа! сіоѕіпе, тапиа! змлісНіпе 
де ёа соппесНоп 


уойтеѓег 
тийігапее уоіётеѓег 
тоуіпе-ігоп уоійтеїег 
сабіе роёһеаа 
бте 
могКіпе йте 
ішгп-оп Нте 
таке Ніте 
їшгп-оїї бте 
{те іпіегуаї, регіой, Іарѕе ої 
те 
зіееуе, Биѕһ (іпе) 
єготтєеї, май ќиђБе, Іеайіпе- 
ћгоцећ 
рогсеїаїп Биѕћ, рогсеїаіп $1ееуе 
іо Биѕћ 


соппесіїоп 
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17. ЕРЕСТИСАТ ТМ5ТАЕТАТОМ МОВК 


вывод 
выключател/ь 


аварнйный — 
автоматический — 
брызгозащитный ^^ 


быстродействующий — 
воздушный ~ 





| главный ~ 

5 групповой ~ 

7 двухполюсньй ~ 
дистанцнонньй — 
заземляющий ~ 
КНОПОЧНЫЙ ~ 

конечный (концевой) ~ 
кулачковый ~ 

масляный ~ 
неавтоматическнӣ — 
ОДНОПОЛЮСНЬЙ ~~ 

пакетный — 

перекидной — 

предельный ~ 

ручной ~ 

секционный ~ 
трехполюсный ~ 
шиносоединнтельный — 

~~ в изолирующем кожухе 
в кожухе 

— внутренней установкн 

; высокого напряження 
для скрытой проводкн 
массы 

нагрузкн 

на два положения 
наружной установки 

на трн направлення 
нӧрмального нсполнення 
с воздушным дутьем 

с двумя разрывамн 

с магнитным дутьем 

со штыревым контактом 
с плавким предохранителем 
с пневматическнм приводом 
с ручным приводом 

с тяговым шнурком 

с часовым механнзмом 
с электродвнгательным 
прнводом 
отключающая способность ~я 
прнвод ~я 

ВЫКЛЮЧИТЬ ~~ 


теи, 


111111111111 111111 
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Іеай, іегтіпа! 
зміїсі, БгеаКег, сігсиіі БгеаКег, 


сиіоці ѕ№йсһ, сийоці 


етегоепсу БгеаКег, ѕаѓеіу 
$\ИсН 

ашотаійс з\ЙсВ, ашотайс 
сшош 

ѕріаѕһ-ргоої зміїсП 

һҺеһ-ѕреей сігсий Бгеакег 
аіг-Ьгеак з\иЙсВ, аїг-ЬЇазі 
Ьтеакег 

тазег ѕміёсһ 

єгопр ѕміісһ, сіиѕіег з\НсН 
доцбіе-роіе ѕміїсћ 

гетоїе сопігої з5міїсП 

єгоцпі ѕхіёсћ 

риѕћ-Бийоп зміїсі 

епа зміс 

сат ѕміїсһ 

ої! БгеаКег, 011 зміїсі 
поп-ашютайс БгеаКкег 
ѕіпе1е-роіе зуіісһ 

раскеї зміїсН 

фитЫег, іоре1е ѕміісһ 

Ійтії ѕміёсһ 

Напа-орегаїей з\ЙсН 
(Биз-Баг) ѕесііопаііғіпе зміїсі 
ігіріе-роіе яміїсі 

БизБаг соиріег 

а1-іпѕШаѓед зміс 

епсіоѕей зміїсі 

іпдоог $мИсН 

һієһ-уо{аре зміс 

Пиѕһ з\ЙсН, гесеззей ѕмісһ 
БаНегу ѕміїсһ, тазег ѕміїсһ 
1юа4-БгеаК по іѕоіаіог 

оп-оїї ѕміёсһ 

оцідоог яміїсі 

ібгее-мау з\ЙсН 

зіапдагі ѕэіёсһ 

аіг-Ыаѕі сігсиії БгеаКег 
доцЫе-БгеаК ѕэіїсһ 

тарпейс Біомоці сйсий Бгеакег 
ріџе яміїсіп 

їиѕе зміїсі 

рпештаїісайу орегаѓей `ѕміісһ 
Бапа-орегаїей зміс 

ри! зміїсі 

йте 5міїсП 

тоїог-асішаїесй зміс 


Ьгеакіпе сарасіїу ої а Бгеакег 
ЬгеаКег дгіуе 
їо ореп а БгеаКег 
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подсоединить 7» 
установить ~ 


генератор 


гильза 
медная — 
- для ответвления 
— для соединення жил 


гореть вполнакала 


группа трансформаторная 


датчик 
бесконтактный 7» 
нндуктивный — 
магнитный 7» . 


пневматический — 
фотоэлектрический ~ 
— давления 

~~ контроля положения 


— плотности 
— температуры 
— уровня 
установить ~ 
двнгатель-генератор 
детали крепежные 
дюбель-гвоздь 
жил/а 
алюмнниевая ~ 
медная ~ 
— кабеля 
~~ провода 
длина шлейфа ~ы 
положенне жнл 
расстояние между ами 
скрещнванне жнл 
соединение жил пайкой 
заделывать -^ы кабеля (для 
протягивания) 
облуживать припоем —ы 
опрессовать "уві 
“паять ~ы 
сваривать —ы 
соединять —ы 


заделка 
концевая ~ кабеля 


зажнм 
болтовой ~ 
вннтовой ~ (для присоедине- 
ния провода} 
глухой ~ 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕБЕСТВІСЄЛІ, ЕМЅТАТЬАТІОМ МОВК 


{іо соппесі а Бгеакег 
{о ѕеї ир а БгеаКег 


сепегаіог 


51ееуе 
соррег $1ееуе 
Ьгапсһіпе 5ієеуе 
сопфисюг  соппесіїпр $ееуе 


іо Бигп аї һа! -р1ом, іо Бе аќ Ва|{- 
віом 


ігапзїогтег Байк 


{гапздисег, ріск-ир, зепзог 
сотфасИез$ ріск-пр 
іпдисіїуе ріск-ир 
таєпейіс ігап5дисег, таспейс 
зепзог 
рпеитанс ігапзтійег 
ріоїоеіесігіс ѕепѕог 
ргеззиге ріск-ир 
розійоп ѕепѕог, роѕіііоп ігап5- 
Чисег 
депѕйу ріск-ир 
{етрегафиге ѕепѕог 
1еуе! деѓесіог 
іо ѕеі ир а ріск-ир 

тоїог сепегаїог 

Ғаѕіепіпоѕ 

за 


сопіисіог, соге 
аіитіпішт сопдисюг 
соррег сопдисіог 
са Ме сопдисіог 
міге сопдисіог 
сопдисіог 5їцЬ Ппе Іепеій 
сопдисіог5 розіїїоп 
діѕіапсе Беїмееп сопӣисіогѕ 
сопдисіог імізіїпе 
сопдисіог ѕоЇйегіпе 
іо 4гезз сабіе сопдисюг$ 


іо їп сопдисіог5 міге5 

іо сгипр сопдисфог$ міге8 

іо зоідег сопдисюг$ міге5 

іо меїд сопаисіогѕ мігеѕ 

іо соплесі сопдисіог5 м/іге5 


зеаійпе, іегтіпаійоп 
саЫе Неай, саЫе зеаНпо, 
зеаНпо епі, іегтіпаіоп 


іегтіпа!, сіатр, ѓаѕќепег 
Ьонед-іуре сіатр 
ргеззиге ше 


деад сіатр 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. БІЕСТВІСАЇ, ИМ5ТАЕРАТЮМ МОВК 


кабельный ~ 

КЛИНОВОЙ 77 

натяжной — 

переходный ~ 
поддерживающий ~ 
соедннительный ^— 
фидерный — 

г для стальных проводов 
— заземлення 


— питания 

~ тнпа «крокодил» 
закрепить ~ 
соединить —ом 
установнть ~ 


заземлени/е 
грозозащитное — 
~~ железобетонных опор 


крючьев 

металлических оттяжек 
нулевого провода 
штырей 

ВЫПОЛНИТЬ гу 

измерять сопротивление —я 


1111 


заземлитель 
заземлять 


— на массу 


закорачивать 
~ на массу 


залом (загиб провода) 


замыканне (неисправность) 
короткое 7» 


короткое 7» в кабеле 
короткое - на линни 
междуфазное — 
~ в проводах первичной сетн 
— жил кабеля у 


— жил кабеля между собой 
линии 
— на землю 


2 


— на корпус 


— на массу 
отключить ^— 
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са е сіатр 

мейве сіатр 

іегтіпа! сіатр, деай-епа сіатр 
соппесіїпе сіатр 

ѕиѕрепѕіоп сіатр 

соппесіог 

{еедег сіатр 

зіее! сопӣисіог іегтіпа! 

еагіһ іегтіпаї, еагіһ сІатр, 
этоип@ сіїр 

зирр!у іегтіпаі 

аНісаїог сіїр 

іо Йх а сіатр 

іо сатр 

іо ѕеї ир а сатр 


еагіһіпе 
йебітіпе еагіһ 
еагіћіпе ої геїпіогсей сопсгеѓе 
ѕиррогіѕ 
ВооК еагіріпе 
теѓа! еиуѕ еагіһіпе 
еагіћіпе а пешга! міге 
еагіћіпе ріпѕ 
{о та а ѕаїеіу еагіһ 
іо теазиге {Не гезізіапсе ої Те 
еаг в 


эгоипате сопдисіог 


іо еагіһ, іо соппесі іо еагій, іо 

отоипа, іо соппесі іо Єгоцпі 
їо еаг Бу соппесіїоп іо е 
ігате 


іо ѕһогі сисий, іо ѕћогі оці 
іо еаг Бу соппесіїоп іо Ше 
ігате, іо этоип@ Бу соппесііоп 
іо Ше Нате 


Беп@, Кіпк 


ГацЦ 
зНогі сігсиії, ѕһогі(іпе), Їашії, 
рһаѕе Кашії 
саЫе ації, сабіе ѕһогі сігсиії 
пе Таш, Ипе ѕһогі сігсиії 
рһаѕе Їації 
ѕһогіпо ої ргипагу сігсиїв м/гез 
ѕһогі сігсийіпе іп {ће сае 
согеѕ 
сабіе іпіег-соге ѕһогііпе 
регтапепі Іоор 
еагініпе, еагіһ Іації, єгоцпі 
Ғаші, сопіасі-іо-ргоцпі {аи 
ігопмогК  Їашії,  сопіасі-іо- 
гате Їації 
еагіһ ѓашії, егоипа ѓаші 
{о іѕоІаѓе а Гай, іо ігір а Їації 
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устранить — 
устранить короткое г» 


замыкание (включение) 


замыкать 
~ накоротко 


— на корпус 


защнта релейная 


измернтель заземлення 


нзолятор 
вводный — 
гирляндный — 


горшковый ~ 
двухъюбочный ~ 


загрязненный ~ 
керамический — 
лннейный ~ 
натяжной ~ 


опорный ~ 


подвесной — 

поддерживающий ~ 

проходной ~ 

разбнтый ~ 

ребрнстый — . 

роликовый ~ 

стеклянный — 

стержневой — 

фарфоровый — 

ШИННЫЙ ~ 

штыревой ~ 

юбочный ~ 

гирлянда —ов 

головка ~а 

коронированне ~а 

пробой ~а 

сопротивленне нзоляцин ~а 
7 закрепить ~ 

закрутить ~ 

заменнть — 

заполнять ~ мастикой 


набирать —ы в гирлянду 


натягнвать —ы 
ОЧНСТИТЬ ^— 

подвешиаать ~ на что-л. 
разбить ~ 

смонтнровать ~ 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕЪЕСТКЕІСА Н. ЕМЅТААТОМА МОВК 


{о Чеаг а Їаці 
{о сІеаг а ѕһогі сігсиіё 


сіоѕиге 


іо сіо5е ѕтіћ, іо таке 5тій 
іо ѕһогі сігсиії ѕтіћ, іо ѕһогі 
оці зтій 
їо еагіһ 5зтіп іо Ше Їгате, іо 
єгоцпід ѕтіћ іо ЧНе Гате 


ге!ау ргоіесіїоп 


еагіһ-еіесігоде гезізіапсе іеѕіег 


іп5ціаїог 
Іеад-іп іпѕшаїог, іпіеї іп5ціаїог 
Нок іпзиіабог, ѕігіпе іпѕшаїќог, 
сһаіп іп5ціаїог 
рої іпзиіаїог 
доцЫе-ѕһей іпѕшаїіог, фошбіе- 
реййсоаї іпѕшаіог 
сопіатіпаїед іпѕшаіог 
сегатіс іпѕшаќёог 
пе іпѕшаїог 
зігаїп іпѕиіаїоғ, іепзіоп іпѕи- 
Таїог 
зиррогі шэшафог, ѕиррогіпе 
іп5ціаїог 
зизрепзіоп іпѕшаіог 
зргеадег іпзціаїог 
Биѕћіпе іпѕшаіог 
ЬгоКеп іпѕшаїог 
гібБед іпѕшаќёог 
Кпоб іпѕшаїог 
©1а55 іпѕшаїог 
5ісК іпѕшаїіог 
рогсеїаіп іпѕшаїог 
Биз іпѕиаќог 
ріп іпзціаїог 
Бей іпѕишаїог, реіісоаї іпѕшаёог 
іпѕшаќог сраїп, іпѕшаќог ѕігіпе 
іпѕшаїог сар 
іпѕшаќѓог согопа Піѕсһагее 
іпѕцаѓог рипсфиге 
іпѕшаїог геѕіѕіапсе 
їо Их ап іп5ціаїог 
іо зсгем оп ап іпѕиіаіог 
іо геріасе ап іпѕшаќог 
їо П ап іпѕшаіог ИВ іпѕи- 
Іаййпе сотроипа 
іо Биіїд ир а ѕиѕрепѕіоп іпѕи- 
Іаїог ѕігіпе 
іо ѕігіпо іпзиіаїог5 
іо сіеап ап іпѕшаїог 
іо зизреп@ ап іпѕиаїог фу зтій 
іо БгеаК ап іпѕшаіог 
іп іп5іай ап іпѕшаќѓог 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕСЕСТЕТСАТ 1МЗТАТЕАТ:ОМ МОКК 


изоляци/я 
изношенная ~ 


плохая ~ 
поврежденная ~ 


растрепанная ~ 
содранная ~ 
сработанная ~ 
стареющая ~ 


из электрокартона 
кабеля 

листов стали сердечннка 
между обмоткамн 
между пластннамн 
между слоями 
сердечника полюса 
избыточная влажность ~и 
ненсправность —н 

пробой —и 


1111111 


с бумажной —ей 

с воздушной ~ей 
сопротивление —н 
с резнновой — ей 

зачищать —ю 


Ф инструмент 
аппарат для сварки одножнль- 
ных алюминиевых проводов 


клещи для натягивания прово- 
дов 
клещи для предохранителей 
клещи для снятия нзоляцни 
коронка для сверления гнезд 
набор для термитной сваркн 
набор коммутатчика 
набор электромонтажника 
ножницы секторные 
паяльник электрический 
электрический паяльник мо- 
лотковый 
электрический паяльник тор- 
цоаый 
пистолет для забивки дюбель- 
гвоздей 
пресс гндравлнческий ручной с 
набором матриц и пуансонов 
пресс-клещи для опрессовки 
пробойник для дюбелей 
разогреватель кабельной массы 
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іпѕшаіоп 


могп іпѕшайоп, деїегіогаїед 
іпзціаїїоп 

роог іпѕшаїіоп 

датаєед іпѕшайоп, деїесіїуе 
шушайоп 

ігауед шзшаНоп, їгіпред іпѕи- 
Іаііоп 

зКіппед шзшаНоп, ѕігіррей т- 
ѕшаіоп 

сһаѓеа шзшайоп, зсиНей тзи- 
1айоп 

ареіпе іпѕшаіоп, деїегіогаїед 
тшушайоп 

ргеззБоаг@ іпѕшаійоп 
сабіе іпѕшаіоп 
іатіпайоп шушайоп 
уїпдіпе іпѕшаіоп 
Іауег тзшаНоп 
Іауег шзшаНоп 
роіе-Боду іпѕшаііоп 
ехсеѕѕіуе іпѕшаііоп 
іпѕшаіоп ГаиН 
іпѕшаійоп ПазН-оуег, пзшаНоп 
БгеаКдо\п 

рарег-іп5ціаїед 

аіг-іпѕшаїеа 

іпѕшапсе, іпѕшаіоп геѕіѕіапсе 
гибБег-пзшШа{ед 

іо зігір іпзціайоп, іо 5Кіп а міге 


тоіѕіцге 


100915 


меідіпр зеё Юг 
тинит сопдисіог5 


рат аш- 


дгам 1018$ 


Гизе іопеѕ 

міге 8ігіррег5 

соге дгіїї 

+һегтії меїдіпр КИ 

соттиіайоп  еіесігісіап КИ 

сопѕігисііоп еіесігісіап КН 

зертепі ѕһеагѕ 

еіесігіс 5о0ідегіпє топ 
Ваттег-{уре еіесігіс зоідег- 
іпє поп 
епд-іуре еІесігіс 50Ідегіпеє 
ігоп 


зішд рип 
Нудгаціїс Напд ргеѕѕ м/іїй а ѕеї 
ОЁ таїгіхеѕ апд рипсһеѕ 
Бап@ сгітр +001 
рипсћ, ноНо\ рипей 
сае сотроцпд Пеаїег 
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ролики кабельные раскаточные 
щипиы для сращиваиия прово- 
дов 

электросверлилка высоко- 
частотная 

электроточило 


исполнение 
брызгонепроницаембе — 
взрывобезопасное — 


взрывозащнщенное — 


герметическое — 
открытое ~ 
пыленепроницаемое ~ 


стандартное ~ 
тропнческое ~ 
экспортное — 


Источник 
^— питання 


тя света 
^— электроэнергни 


кабелепровод 


кабел/ь 
алюминневьй ~ 
бронированный — 
гнбкий — 
двухжнльный ~ 


заедающий ~ 
заземляющий ~ 
изолированный — 
лннейный ~ 
лифтовый ~ 

7 маслонаполненный ~ 
мачтовый ~ 
медный ~ 
МНОҒОЖИЛЬНЫЙ 7» 
небронированный ~ 
нензолированньй ~ 
неэкранированный ~ 
оборванный — 
оголенный ~ 
ОДНОЖИЛЬНЬЙ г» 


осветительный ~ 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕБЕСТЕЕСАТ ЕМЅТАТЕАТІОМ МОКК 


гоНегѕ юг гееіпе оці са ез 
іоіпіїпр сіатр 


Нієп-Їгедцепсу  еіесігіс гії 


еіесігіс ртіпдег - 
[уре ої епсіоѕиге, таке, уегѕіоп, 


сопѕігисііоп, тодіНсаїїоп 


зріазп-ргоої епсіоѕиге, ѕріаѕһ- 
ргоої соп5ігисіїоп 

Пате-ргоої епсіоѕиге, ехріо- 
зіоп-ргоої епсіоѕиге 
дизі-ірпійоп-ргоої сопѕігис- 
боп,  дизі-ієпійїоп-ргоої еп- 
сіоѕиге 

маїегіїрНі сопзігисіїоп, маїег- 
Нор епсіоѕиге 

ореп сопѕігисііоп, ехрозей 
едиїртепі 

дизі-йебі сопзігисіїоп, диз 
йрбі епсіоѕиге 

зіапдагд тоде] 

ігорісаїйгед сопзігисіїоп 
ехрогі тодеїі, ехрогі уегзоп, 
ехрогі тойіѓісаііоп, ехрогі іуре 


ѕоигсе 


ромег зоигсе, 
ѕоцгсе 

ИЕН зоигсе 
зоигсе ої еіесігіс епегру 


ромег зирріу 


саЫе дисі 
сабіе 


аїцтіпіцт саріе 

агтоитед сабіе 

Нехібіе саЫе 

диріех саЫе, доцбіе-соге саЫе, 
доцбіе-сопдисіог сабіе 
сһайпе сабіе 

єгоцпд сабіе 

шзшаей саЫе 

Нпе саЫе 

ТЯ саЫе, еіеуаїог саЫе 
оії-ННед сабіе 

оуегНеад сабіе 

соррег саЫе 

тийісоге саЫе 

поп-агтоигед сабіе 

ип ай саЫе, 5ігірред сабіе 
ипзНіеідед сае 

Ьгокеп са Ме, абгиріед сабіе 
Баге саЫе, паКей саЫе 
ѕіпе1е-соге саЫе, зте]е- 
сопдисіог сабіе 

ейпійпе сабіе 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕСЕСТЕТЕСАЕ 1УЗТАЕЕАТЮМ МОВК 


освинцованный ~ 
перекрученный ~ 
поврежденный — 
подвесной — 
подземный ~ 
потертый ~ 
разорванный — 
силовой ~ 
слаботочный ~ 
трущнйся (о стенки) ~ 
тяжелый ~ 

~ в алюмннневой оболочке 
~ в металлнческой оболочке 


~ внутренней установкн 

~ в пластмассовой оболочке 
— в поливиннлхлоридной обо- 
лочке 

а трубе 

двойной звездной скруткн 
для внутренней установки 
для аторичных цепей 

для наружной прокладки 
звездной скрутки 

ннзкого давления 

парной скрутки 
проложенный в кабельной 
канализации 

с большнми потерямн 

с бумажной изоляцией 
связи 

с контрольной жилой 

с лаковой нзоляцней 

с малыми потерями 

со скруткой звездной 
четверкой 

со скрученными жнлами 
с резиновой нзоляцией 


222020020 111111111 
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жила ~я 
затуханне в ~е 
нзоляция ^я 
бумажная нзоляцня —я 
пластмассовая изоляцня —я 
конец —я 
_ заделывать концы ~я 
конструкция —я 
кратковременная нагрузка —я 


крепление —я 
оконцеванне —я 
ответвленне —я 
прокладка —я 
разделка —я 


25-116 
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1еад-соуегей саріє 

бмізіед са Ме, Кіпкед сабіе 
датаєєд са Ме, ТаиНу сабіе 
аегіа| са е, оуегнеай саЫе 
ипдегртоип@ саЫе 

їгауед саЫе, зсиНей саЫе 
Ьгокеп сабіе, аргиріед саЫе 
ромег сабіе 

соттипісабіоп сабіе 

сһайпе сабіе, гиббіпр сабіє 
Неауу сабіе 
аштіпішт-ѕһеаіһед саЫе 
теїаї-сіай саЫе, теїаї- 
ѕһеаіһед сабіє 

іпдоог саЫе 

ріазвіс-5пеаїпед сабіе 
руУС-зНеаїред саріе 


ріре-іуре сабіе 
эрігаі-еіеһћі саЫе 
іпдоог сабіе 
сопіго! сабіе 
оцідоог саЫе 
зриа!-юиг саЫе 
Іом-ргеѕѕиге сабіе 
раїгед саЫе 
ипдегртоцпд саЫе 


һіеһ-105ѕ саЫе 
рарег сабіе 
соттипісаіоп сабіе 
сабіе ИВ ріїої соге 
уагпіѕһед саЫе 
Іом-1055 сабіе 
зіаг-дцад сабіе 


тмізіед-сопдисіог сабіе 
гибБег-соуегед сабіе 


саЫе сопдисіог 
саріе аЧепиайоп 
саЫе іпѕшаійоп 

саЫе рарег іпѕшаііоп 

сабіе ріазіїс іпѕшаїіоп 
саЫе епд 

їо іегтіпаїе сабіе епӣѕ 
саЫе дезірп 
саЫе іпзіапіалеоц5 юа4, саЫе 
тотепіагу іоад 


саЫе Ихтя 

іегтіпайоп ої а саЫе 

саЫе фар 

сабіе іпзіаНайоп 

саЫе дгеѕѕіпе, саЫе ргерага- 
боп, саЫе іегтіпайоп 
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разрыв ~я 

соеднненне —ей 

бронировать ~ 

заделывать (подсоединять) — в 

наконечник 

заделывать (подсоединять) — 

в разъем 

закреплять ~ 

засыпать ~ 

изолировать ~ 

нааешивать ~ по воздуху 

наматывать — на барабан 

обмазывать — 

оконцевать ~ 

окрасить ~ 

опрессовать ~ 

освннцовывать г» 

осмотреть — 

переложнть ~ 

перенестн ~ 

подогреть ~ 

проверить ~ 

прозвонить — 

прокладывать ~ 
прокладывать ~ в воде 


прокладывать ~ 
прокладывать ~ 


воздухе 
земле 


о 


прокладывать ~ в канале 


прокладывать ~ в траншее 
прокладывать ~ в трубе 

прокладывать — на лотках 
прокладывать — на опорах 
прокладывать — на поверх- 


ности земли 
прокладывать несколько 
„мей 
прокладывать — через ВОД- 
ную преграду 
протаскнвать ^ в кабельную 
канализацию 
протягнвать — в канал 
разделывать — 


раскатывать — 
скручивать —н в пары 
сращивать — 
экраннровать ~ 


канализация кабельная 


катушк/а 
— возбуждення 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕЕЕСТВІСА І. ІМЅТАТ АТОМ МОВК 


саЫе ргеак 

сабіе соппесіїоп 

{о агтонг а саЫе 

іо Чегттае а саЫе іп а шв 


{о іегтіпаїе а саЫе іп а соп- 

песіог 

іо Нх а сабіе 

іо Бигу а сабіе 

іо іпѕшаќе а саЫе 

іо 5ігіпр а сабіе очегНеа@ 

іо сої! а саЫе оп а дгит 

{о соаї а сабіе 

іо іегтіпаїе а сабіе 4 

{о раїпі а сабіе 

іо сгітр а сабіе 

іо соуег а сабіе міїПп Іеай 

іо ехатіпе а саЫе 

їо ге-Іау а сабіе 

їо тоуе а сабіє 

їо Неа{ а саЫе 

іо сһеск а саЫе 

іо іе5і а саЫе Гог сопііпиіїу 

іо [ау а саЫе, іо іпзїай а сабіе 
фо Іау а саЫе іп уаег, іо іп- 
зай а саЫе іп маїег 
{о гаіѕе а сабіе іо роіе5 
{о Бигу а сабіе іп сгоипа, іо 
іпзіаїї а сабіе іп ртоип@ 
іо [ау а сабіе іп а дисі 
{о 1ау а сабіе іп ап ореп 
їгепсћ 
{о [ау а сабіе іп а ріре 
іо Іау а сабіе іп їгоцеһѕ 
іо гаіѕе а сабіе іо роіе5 
іо [ау а сабіе оп һе ргоип@ 


іо гип 5еуега! саЫеѕ іореїнег 


{о Іау'а саЫе асгоѕѕ а маїег 
спаппеї 
іо дгам т а саЫе іпіо а сопдий 


іо рші а саЫе іпіо а дис 

їо геѕѕ а саЫе, їо ргераге а 
саЫе, іо Рап оці а саЫе 

{о гее] оці а саЫе 

{о раіг {ће саЫеѕ 

їо ѕрісе а саЫе 

іо ѕсгееп а саЫе, іо ѕһіеІд а 
саЫе 


сопдиції 
сої! 
ехсНаНоп сої 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕБЕСТВІСАЇ, ИМЗТАТЕАТЮМ МОВК 


~» клапана компрессора 
— электромагнита 
заменить —у 
монтировать —у 
перемотать —у 


клапан 
пневматический г» ` 
регулнрующий ~ 
электромагнитный ~ 
заменнть ~ 
отрегулнровать ~ 

клемма 

клеммник 


клещи токоизмерительные 


кнопк/а 
пылезащитная г» 
~ останова 
„~ открытого исполнення 
~ «пуск» 
ти «СТОП» 
~ управления ' 
нажимать на —у 


отпускать —у 
снять —у 
установить —у 
фиксировать —у 


когти (монтерские) 

кожух 
металлический ~ 
окрасить — 


колодец кабельный 


колодк/а: 
кабельная ~ 
клеммная ~ 
выводить провод на клем- 
мную ~у 
коммутнровать цепь на 
клеммную ~у 


пронзводнть отпайку (от 
провода) на клеммной ~е 
контактная ~ 
маркировочная — 
— управления 
— штепсельного разъема 
отсоединять (разъединять) ~у 
соединять ~у со вставкой 


командо-аппарат 
коммутатор 
комплекс 


25* 
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сотргеѕѕог уа|уе соЙ 
еіесіготартеї соі! 

іо геріасе а сой 

іо шзфаН а сой 

іо геміпд а соїї 


уаїуе 
рпеитайс уа№е 
асіцаїог уа|уе, айјиѕііпе уаїуе 
зоепо@ уа№е 
іо геріасе а уауе 
їо айјиѕі а уаїуе 


егтіпа! 
їегтіпаі Боск 


сіір-оп іпѕігитепі, зрШ-ейес#го- 
тартеї іп5ігитепі 
риѕћ БиНоп 
дизі-ргоої Биїйоп 
Зор БиНоп 
ореп сопзігисіїоп БиНоп 
зіагі БиНоп 
зіор БиНоп 
сопіго! Кпоб 
іо ргеѕѕ а БиНоп, іо риѕћ а Биї- 
іоп 
іо геіеазе а Бийоп 
іо гетоуе а Бийоп 
іо зеї ир а БиНоп 
{о Іоск а БиНоп 


Іїпетап'є сії тбег5 


епсіоѕиге 
те{а! епсіоѕиге 
{о раїпі ап епсіозиге 


саріе тапһоіе 


сабіе соппесіог 

іегтіпа! Моск 
іо Бгіпр оці а міге їо а ќег- 
тіпа! Боск 
іо саггу а сігсції іо а їег- 
тіпа! БіосК, іо іегтіпаѓе а 
сігсції аї а ќегтіпаі Боск 
{о фар (а міге) аі а іегтіпаї! 
Ыоск 

іегтіпа! Ыоск 

тагкте Ыоск 

сот го! Моск 

гесеріасіе 

їо иптаїе а ріцє апд гесеріасіе 

іо таїе а рішє апа гесеріасіе 


тазіег сопігоПег 
зміїсін, зміїснбоага 
сотріех 
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комплект 
релейный — 
~ защнты 
— импульсного реле 
— продольной защиты 
ге реле сопротивлення 
~ фотодатчнка 


конденсатор 
ВБІСОКОВОЛЬТНЬЙ ~ 
косинусный ~ 
НИЗКОВОЛЬТНЬЙ ~ 
СИЛОВОЙ 7» 
~ напряження 
герметнзнровать — 
опрессовывать ~ 
установить ~ 


контакт Е 
~ скрепляемых деталей 
замыкать ~ 


зачнщать подгореаший ~ 


обеспечить хороший — 
переключать —ы 
размыкать ^ы 


контактор 
электромагнитный ~ 
— динамического торможення 
— постоянного тока 
смонтнровать ~ 


коробка 
вводная ^ 
выходная ~ 
кабельная — 
кабельная, вводная ~ 
кабельная, оконечная ~ 
клеммная ~ 
опорная — для проводов (про- 
кладываемых вертикально) 
ответвнтельная г» 
присоединительная ~ 
проходная — 
разветвительная ~ 
распределнтельная — 
соединительная ~ 
штепсельная ~ 
~ в кабельной канализации 
— ВЫВОДОВ 
короткозамыкатель 
коэффнциент 
нанбольшнй ~ 


нанвыгоднейшнй ~ 
поправочный ~ · 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕБЕСТЕТСАЕ ЕМЅТАШЕ АТОМ МОВК 


зеї 


геіау зеї 

ргоѓесіїоп ѕеї 

ітриѕе геіау ѕеї 
Іопойийіпа! ргоїесіїоп зе! 
геѕіѕіапсе ге!ау ѕеї 
рһоїоѕепѕог $6 


сарасіїог, сопдепѕег 


Нієб-уоНаре сарасіїог 
ромег сарасіїог 
Їом-усНаре сарасіїог 
ромег сарасіїог 

уоНаре сарасіїог 

іо епсарзціаїе а сарасіїог 
іо тоцід а сарасіїог 

{о іп5їаї а сарасіїог 


сопіасі 


јоіпед тетбегѕ сопіасі 

іо сіо5е а сопіасі, іо таке а 
сопіасі 

іо Гасе ир а рійїед сопіасі, іо 
сіеап а рійед сопіасі 

іо ргоуіде Гог а боой сопіасі 
іо 5міїсі сопіасіє 

{о БгеаК сопіасіє 


сопіасіог 


еіесіготартеїїс сопіасіог 
дупатіс Бгакіпе сопіасіог 
дігесі-сиггепі сопіасіог 

іо іпзіаїї а сопіасіог 


Бох 


іпіеё Бох 
ошіеї Бох 
саЫе Бох 
саріе ѕегуісе Бох 
саЫе һеаӣ, саЫе епа Бох 
їегтіпаі Бох 
сопдисіог ѕиррогі Бох 


Ьгапсћ Бох, јипсііоп Бох 
іегтіпа! Бох 

рий Бох 

ѕріНег Бох 

аіѕігіриђоп Бох, Бгапсһ Бох 
соппесіїпе Бох, соцріїпе Бох 
ря Бох 

сопацй Бох 

їегтіпаі Бох 


ѕһогі сігсиїіїег 
соеїйісіепі 


НієНе5і сое «ет 
тоѕі Гауоцгае соебіїсіепі 
соггесіїоп Гасіог 





17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 


17. ЕЕЕСТЕТСАЕ ИМЗТАЕЕАТЮМ МОВК 


средневзвешенный — 

~ включення 

— ГОДОВОЙ 

— загрузки 

— нспользовання 

„~ использовання макснмума 
нагрузки 

— мощности 

нагрузки 
одновременности 
одновременностн нагрузки 
отношення времени 
перегрузки 

повышення 

полезного действия элект- 
родвигателя 

~ разновременностн 

— средней потребности 

~ энергоиспользовання 
ВЬІЧНСЛИТЬ ~ 

применить — 
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кронштейн кабельный 
крюк 
изоляторный ~ 
металлнческий ~ 
— деревянной опоры 
вбивать — 
закрутнть — 


ламп/а 
безопасная ~ 
газоразрядная ~ 


галогенная г» 
долговечная ~ 
зеркальная — 
кварцевая — 
крнптоновая ~ 
ксеноновая ~ 
люминесцентная ~ 
молочно-белая г» 
натриевая — 
переносная — 
прожекторная — 
ручная — 
флюоресцентная ~ 
^ дневного света 
~ накаливания 

— ртутного тнпа 
колба ~ы 

ЦОКОЛЬ ~Ы 
включать ~у в сеть 
вставить —у 


сменить —у 
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уе ре ауегаре Гасіог 
зміїспіпе-іп соебіїсіепі 
аппиа! соеїбісіепі 
сарасіїу Їасіог 
ційігайїоп ѓасіог 
реаК-Ісад еНеснуе дигаїїоп 
(Гасіог) 

ромег Ѓасіог 

Їсад Гасюг 
зітиНапейу Гасюг 
соіпсідепсе Ёасіог 

те ѓасіог 

оуегіоаа ѓасіог 
іпсгеаѕе Гасіог 

тоїог еЁйсіепсу 


діуегѕіїу Ғасіог 

ауегаре етапа ѓасіог 
ромег сопѕитрііоп Гасфог 
іо деегтте а соеѓїісіепї 
іо иѕе а соеїбісіепі 


саЫе БгасКеї 
ҺооКк 


ѕуап-песк зрт@е- 
теѓа! һоок 

моодеп ѕиррогі һоок 
{о дгіуе іп а Поок 

іо зсгем іп а һоок 


Іатр, еіесігіс Іатр, Би 
ѕаѓеіу Іатр 
разеоцз-дізснагре Іатр, 
дізспагее Іатр 
НаНде Іатр 
юпр-Ше Іатр 
гейесіог Іатр 
диаг{2 Іатр 
Кгуріоп Іатр 
хепоп Іатр 
Шштіпезсепі Іатр 
ора! Іатр 
зодіцт-уароиг Іатр 
тзресНоп Іатр, рогіаЫе Іатр 
ѕеагсһірћі Іатр 
һапа Іатр 
Пиогеѕсепі іатр 
дауне Іатр 
єЇом атр, іпсапдезсепі Іатр 
тегсигу-агс Іатр 
Іатр Би 
Іатр сар, Іатр Баѕе 
іо бгіпе а Іатр іпіо сисий 
їо Ш ап еіесігіс Бы іпіо а 
ѕосКеї 
фо геріасе а Іатр 
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уменьшить накал —ы іо діт а Іатр 
лент/а аре, Бапа 

изоляцнонная (липкая) ~ адһеѕіоп фаре 

металлизированная — те{аШтей {аре 

резнновая ~ гиЬбег {аре 

намотать ~у (на) іо міпд а фаре (оп) 
линн/я іпе 

внешняя ~ ехіегпа! Нпе 

воздушная ~ оуегһеаа Нпе 

восьмнпроводная ~ еірні-сопдисіог Іїпе 

двухпроводная — імо-сопдисіог Іпе 

кабельная — сабіе Ппе 

магнстральная — ігипК, штат Нпе, ігипк пе 

неполнофазная ~ рас рһаѕе Ипе 

отходящая — гапсп Нпе 

питающая ~, Геедег 

полнофазная ~ їі рһаѕе пе 

пятнпроводная — Нуе-сопдисіог Іїпе 

раднальная ~ гадіа! Нпе 

трехпроводная — іһгее-сопӣисїог Ііпе 

четырехпроводная ~ Гоиг-сопансюг те 

— без потерь 105$-Ётее Їіпе 

— задержки деїау Ипе 

я отпайкн Ьгапсй Нпе 

— под напряжением Нуе Ипе 

— постояниого тока дігесі-сигтепі пе 

— пробоя Ьгеакдомп раїћ 

— с потерями Іо55у Ипе 

~ электропередачи ромег Ппе, ромег ігапѕтіѕѕіоп 


пе, ігапѕтіѕѕіоп пе, еіесігіс 
ромег ѕирріу Ипе 


— электропередачи без по- 1055-Їтее Ипе 
терь А 
— электропередачи перемен- айегпайіпр-сиггепі ігапѕтіѕ- 
ного тока ѕіоп іпе 
~ электропередачи постоян- дігесі-сиггепі ігапѕтіѕѕіоп 
ного тока іпе 
гу электропередачн с малы- Іом-1055 Ипе 
ми потерями 
— электропередачн с поте- Іоѕѕу Нпе 
рями 
г» электропередачн трехфаз- һҺгее-рһаѕе ігапѕтіѕѕіоп іпе 
ного тока 
менять —ю электропередачи їо геѕігіпо а ромег ігапѕтіѕ- 
ѕіоп пе 

навешивать —ю злектропе- іо 8ігіпр а ромег їгапѕтіѕ- 
редачи ғ зіоп іпе 

длнна ен іпе ІепеїНн 

МОЩНОСТЬ ^—и Нпе сарасіїу 

нагрузка —н іпе Іоад 

поворот —и Нпе фигп 

потеря мощности в ~и Шпе сарасіїу 10$$ 

потеря напряження в ~и іпе уоНаре 1055 


пусковая способность —и іпе ѕѓагііпе сарасіїу 
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сеченне проводов ^н 
состояние ян 

стрела провеса —н 

участок ~н 

ВЫКЛЮЧИТЬ —юЮ 
демонтировать —ю 
испытать —ю 

монтировать —ю 

найти повреждение ^-н 
осмотреть —ю 

проверить состоянне —н 
прокладывать —ю 
устранить замыканне на ~н 


лоток 
люксметр 
масл/о 
нзоляцнонное ~ 
сухое ~ 
трансформаторное ~ 
~ с механическимн прнмеся- 
ми 
лабораторное нспытанне ~а 
проба ~а 
смешнванне —а 
заменить ~ 
ОЧИСТНТЬ ~ 
слить ~ 


мачта 
осветительная ~ 


машнна электрическая 


мегомметр 
испытать нзоляцню ^ом 


монтаж 
стоечный ~ 
щитовой ~ 


мост переменного тока 


мост постоянного тока 
~ одинарный 
— уннверсальный 


мощност/ь 
макснмальная — 
наивыгоднейшая ~ 
номннальная — 
паспортная ~ 
подключаемая ~ 
полная ~ 
потребляемая — 


потребная — 
пусковая — 
расчетная ~ 
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Нпе сопдисіог сгоѕѕ-ѕесііоп 
Нпе сопдійоп 

зар 

Нпе зесНоп 

їо сиё оїї а Нпе 

іо діѕтапіїе а Нпе 

їо іеѕё а Нпе 

їо егесі а Ипе 

їо деїесі а Нпе ГацИ 

їо ехатіпе а пе 

іо сНесК а Нпе сопа оп 
їо шзфаН а Нпе 

їо Чеаг а пе ѓаш 


фгау, ігоцей 
ІШшхтеїег 
ой 
іпѕшаійпр ой 
ігапѕѓогтег ой 
ігап5іогтег ой 
сії \ИН тесһапіса! ітригіііеѕ 


ої! 1аБогафогу іезі 
ої! затріе 

ой тіхіпр 

іо р ой 

іо геїїпе ой 

іо дгаїп ой 


роз 
Бећіпе таз 
еіесігіс тасһіпе 


теропттеїег 
їо іе5і шзШаНоп міїй а 
теропттєеїег 


тоип тя 
гаск тоцпііпе, Бау тоипііпо 
зміїсрбоагід тоцпііпе 


айегпайїпр-сиггепі Бгійве 


дігесі сигге Баре 
огдіпагу дігесі-сиггепі Бгідее 
ипіуегѕаі дігесі-сиггепі Бгідре 


ромег, сарасіїу 
тахітшт ромег 
тоѕі ѓауоцгаЫе сарасіїу 
гаїед ромег 
гаїей сарасіїу 
ромег іприї 
іоїа! ромег 
сопзитей ромег, ромег 
сопѕитрііоп, маі сопѕитрііоп 
гедиігей ромег 
зіагіїпр ромег · 
гаїей сарасіїу 
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среднеквадратнческая ~ 


суммарная — 

установленная — 

эквнвалентная — 

— компенснрующего устрой- 
ства 

~ предпрнятня 

— приемника 

~ электроприемннков 
стронтельной плошадкн 


т» электроприемннков цеха 


баланс ~~ей 
компенсация —н 
коэффициент —и 
удельный расход —и 
повыснть ~ 
понизить 7» 
уменьшнть ~ 


муфт/а (кабельная) 
концевая ~ 


латунная ~ 
малогабаритная ~ 
мачтовая — 
оконечная ~ 


ответвнтельная ~, 
предохранительная — 
проходная ~ 
свннцовая 2» 
соедннительная — 


чугунная ~ 

эпоксндная ~ 

г для кабелей с пластмассо- 
вой изоляцией 

— для оконцевання 


— с поперечным разъемом 
— с продольным разъемом 


кожух ~ы 
ТНП —ы 

залить —у 
окрасить гу 
смонтировать —у 


нагрузк/а 
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17. ЕБЕСТЕИСАЕ ТМЗТАЕЕАТЮМ ОВК 


гоої-теап-ѕдиаге сарасіїу, гтѕ 
сарасіїу 

фофа! ромег 

тзфаНей сарасіїу 

едиіуаіепі сарасіїу 
сотрепзаїог сарасНу 


ріапі сарасіїу 


сарасіїу ої {һе еіесігіс Іоаа 
изіпе едиіртепі 
сарасіїу ої іһе еіесігіс [оаа 


изіпеє едиіртепі ої іһе соп- 
ѕігисііоп 5іїе 

сарасіїу ої Че єіесігіс Іоаа 
изта едціртепі ої іһе ѕһор 
ромег Баіапсе 

ромег сотрепѕаїіоп 

ромег Гасфог 

зресійс ромег сопѕштріоп 
іо іпсгеаѕе сарасіїу 

{о гедисе сарасіїу 

іо гедисе сарасіїу 


саЫе Бох, сабіе һеай, $51ееуе, сабіє 
$1ееуе 


іегтіпаї, іегтіпаїог, са Ме 
пеад ў 

Ьгаз5 ѕІееуе 

ѕтаі-ѕіге ѕІееуе 

рої-Неад 

рої-Пеад сабіе епд 5ієеуе, 
іегтіпаїог 

Ъгапсћ 5іееуе, зрИсе Бох 
ргоіесіїпр $1ееуе 
ѕігаірћі-іһгоцећ іоіпі 

1еа4 $1ееуе 

саЫе соппесіог, саМе соирег, 
сабіе ісіпі(іпр) з5іееме, сабіе 
соиріїпр зіееуе, зріїсіпр ѕіееуе 
топ зісеуе 

ерохіде 5іееуе 

зіееуе Гог саЫеѕ ИН ріазіїс іп- 
эшаНоп 

іегтіпа!, {егтта ог, сабіе 
ћеаа 

саМе Бох \ИН а ігапѕуегѕе 
јоіпі , 

са Ме Бох міїн а Іопеіїидіпа1 
іоіпі 

5Іееуе ѕһеаіһіпе 

саЫе зіееуе іуре 

іо ЯН а сабіе Бох 

іо раїпі а сабіе Бох 

{о ш&аП а сабіе Бох 


оаа 
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активная — 
внепиковая — 
допустнмая — 


максимальная ~ 
номинальная г» 

пнковая ~ 

получасовая ~ 

реактивная ~ 
среднегодовая ~ 

средняя ~ 

суммарная ~ 3 
— в любой момент времени 
— выходящая за пределы. 
— на провода 

— получасового максимума 
— энергосистемы 

графнк —н 

колебанне —и 

потеря —и 

расчет —и 

сброс —и 


включить гу 
отрегулировать —у 
поставить под —у 
рассчнтать гу 
сбрасывать —у 

"уменьшить —у 
уснлить зу 


наконечник (кабельный) 
алюмнниевый — 
герметнзированный ~ 
зажнмной — (для присоедине- 
ния кабеля в шине) 
литой — 

медный ~ 

трубчатый — 

угловой ~ 

флажковый — 
штампованный — 

—, закрепляемый опрессовкой 
~, закрепляемый пайкой 
г», закрепляемый сваркой 
закрепнть — 
монтнровать ~ 
опрессовать г» 

приварнть — 

припаять — 

снять ~ 

установить — 


напряженн/е 
высокое — 
лннейное ~ 
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гез1зНуе юа4, асіїуе Іоаай 
оїї-реак Ісад 

аНомаЫе Ісай, регтіѕѕіЫе 
юа@, ѕаѓе Іоад 

тахітит іоай 

гаїед ісад 

реак Іоай 

ВаН-Воиг [оаа 

геасіїме Іоай 

аппиа! ауегаре Іоай 
ауегаре |оа@ 

іоёаі Їсад 

апу іте Іоад 

1юа@ ехсеедіпе іһе тії 
юа@ оп міге5 

һа -һоцг тахітит іоай 
епегру ѕуѕіет юа@ 

оаа сигуе і 

юа@ НисшаНоп 

юа4 1055 

Ісад саісшайоп 

дгорріпе ої Не Іоай, Іоад гор, 
1оа@ ѕһеййіпе, 1055 ої {Не |оа@ 
{о гом оп Ше 1юа@ 

їо адјиѕії {һе 1юа@ 

ќо риї зтЁ# ипдег Іоай 
іо саїсціаїе Не Іоай 

іо гом оїї Не Іісад 

їо гедисе Не Ісад 

іо іпсгеаѕе Ше Іоай 


ше, фас, іћітЫе 
аїштіпіцт ше, аштицит іабс 
аіг-Нећ ше 
риз-Баг сіатр 


сазі Ше, сазі ар 
соррег ше 

їшбиіаг шо, шЬшШаг іар 
апрїе Іир, апріе фар 
Пар-іуре шв, Нає-іуре Чай 
Гогтей ше 

сгітред ше 

зоідегед ие 

уеідед іце 

їо іх а ше 

їо іпѕіа а ше 

іо сгітр аи 

іо ме! а ше оп 

їо зо14ег а шо оп 

іо гетоуе а ше 

іо ѕеї ира ше 


уоНаре 
еп уоНасе 
Нпе уоНаре 
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низкое — 
низшее ~ 
номннальное — 
первнчное — 

~ в сети 
допустнмая потеря ~я 
колебание —я 
потеря —я 
ВЫКЛЮЧИТЬ г» 
ПОВЫСИТЬ ~ 
подавать ~ 


ПОННЗИТЬ ~ 


проверить наличие ~я на за- 


жнмах 
стабилнзнровать ~ 


увелнчнть г» 
уменьшить ~ 


нейтраль 
глухозаземленная ~ 
заземленная ~ 
изолнруемая ~ 


обмотк/а 

вторичная — 

первичная — 

— реле 

~ трансформатора 
загрузить током ~у 
замернть сопротивленне —и 


нзолировать ~у 
перемотать ~у 
прозвоннть —у 


обрыв 

в соединительных провод- 
ннках 

в схеме 

в цепи 

в шнуре переносной лампы 
ВБІВОДНЬХ КОНЦОВ 

жнл кабеля 

кабеля 

линин 

монтажньх проводов 
провода 

— провода внутренний 
фазы 

электрической цепи 


111111111 1 
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омметр 
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Іоу уо[аве 
Іомеѕї г 

гаїед усіїаре 

ргітагу уоНаре 

Ппе усНаре 

айтіѕѕіЫе уоНаре 1055 
уоНаре Нисша#оп 
уоНаре 1055 

іо деепегріге зтё 

іо 5іер ир уоНаре 


іо арріу уоЌаре іо зтй, іо 


ітргеѕѕ уоНаре оп 5тій 
іо ѕіер домп уоНаре 


іо спеск іһаї уоНабе ехіѕіѕ аї 


їегтіпаї!5 


їо 5іабійге а уоНасе, їо гери- 


Іаїе а уоіїаре 
іо Зер ир уоНаре 
іо зіер домп уоЇїаре 


пеціга! міге, пеціга! сопдисіог 


зоНа1у-стонпдей пецігаї 
єгоцпдед пеціга! 
іпзиіаїей пеціга! 


міпдіпе, сой 
зесопдагу міпдіпр 
ргітагу мтате 
теіау сої! 
ігапѕѓогтег міпдіпе 
іо Ісад а міпдіпе 
їо теазиге {Не міпдіпе геѕіѕ- 
{апсе 
іо іпзиіаїе а міпдіпр 
іо ге-арріу а міпдіпр: 
{о іеѕї а міпдіпе Гог соп- 
ійпийу 


Ъгеак, бгеакдомт, абгиріїоп 
ЪгеакК іп {Ве соппесіїпе соп- 
дисіог5 
ореп-сігсиії 
ореп-стсий 
Ьгеак іп Не Бапд Іатр согӣ 
ргеаК ої 1еад$ 
саріе-соге Бгеакдомп 
саЫе Бгеакдомп 
пе Бгеак 
һооК-ир міге Бгеакдом п 
Бгеак ої міге, міге Бгеак 

іпіегпа! БгеаК ої міге 
1055 ої рһаѕе, рһаѕе БгеаК 
ЬгеаК ої ап еіесігіс сігсиі, . 
діѕсопііпиіїу ої ап еіесігіс 
сігсиії, сігсції БгеаК 


обттеег 
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оплавленне Бигпіпе, ѓиѕіоп 
~ гнезд электрнческнх Ғцѕіоп ої соппесіог јасКкѕ 
соединений 
— контактных соединений Ғиѕіоп ої сопіасі соппесііопѕ, 
Ғцѕіоп ої сопіасі јоіпіѕ 
— контактов Ьигпіпр ої сопіасіѕ, рійіпр ої 
сопіасіє А 
оплетк/а Ъгаій (іпе) 
изношенная 7» сһаѓед Бгаїдіпр 
потертая ~ їгауед Ъгаійіпе, зсиНей Бгаїд- 
іпе 
разлохмаченная — . їгауед Бгадте, ігіпред Бгаід- 
іпр 
растрепанная — Ьгоотефд  Бгаїдіпр, гасред 
Ьгаідіпе 
расплетать ~у кабеля їо ипЬгаій а сабіе 
опор/а зиррогіїпр 5ітисіиге, іомег, тазі, 
роіе, зиррогі 
анкерная ~ апсПог ѕиррогі, апспог роїе, 
5іауед іомег 
2 деревянная — моодеп ѕиррогї, зоойеп роіе 
железобетонная — геіпіогсед сопсгеїе ѕиррогі 
концевая ~ деад-епд іомег 
малозлементная 7» зітріє ѕиррогї 
непропитанная деревянная — ипипргерпаей \моодеп рае 
одностоечная ~ ое 
ответвительная 7» гапсћ ѕиррогї 
промежуточная ~ іпіегтедіаїе ѕиррогі 
составная — Ьиій-ир ѕиррогї 
стальная ~ зіее! ѕиррогї 
типовая — зфапдаг@ ѕиррогї 
угловая ~ апріе ѕиррогі, согпег рае 
~ из цельной стойки опе-ріесе ѕиррогі 
— лини Ппе ѕиррогі, йпе рае 
~ на оттяжках виуед їомег : 
г портального типа рогіа! ѕігисіцге 
— с двумя приставкамн на зфиЬ-гейогсед рае 
пасынках 
— с подкосом ѕігийей рое 
— с приставкой зітиНед роіе 
вершина ~ы Беа@ ої а ѕиррогі 
наклон —ы гаКе ої а зиррогі 
оседанне —ы виб5ідепсе ої а ѕиррогї 
основанне —ы роіє ѕосКеї 
отключение —ы дізсоппесіїоп ої а ѕиррогі 
ПОДНОЖНИК —ы роіе 5іць 
срок службы —ы зиррогі ѕегуісе Ше 
выпрямить —у фо зеё Не зиррогі иргірћі 
подвезти ~у іо Наші а ѕиррогї 
покрыть ~у антисептиком їо {теа{ а зиррогі кй а рге- 
зегуануе 
смонтировать —у їо аззетЫе а ѕиррогї 
установнть —у їо егесі а ѕиррогї 


опрессовка (обжимка) сгітріпе, ргеѕѕіпр 
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освещать 


освещенне 
автоматнческое ~ 
внутреннее ~ 
днстанционное ~ 
естественное г» 
люминесцентное — 
местное — 
наружное ~ 
общее ~ 


ответвлени/е 
состояние —я 


отвод 
фидерный ~ 
отключенне 


вручную 
короткого замыкания 
нагрузки 
от рукн 
при перегрузке 
оттяжк/а 
металлическая 7» 
закрепить —у 
оттянуть —ой 
ошиновка 


паз 
— в стене 
выборка —ов 
панель 
— управления 
подсоедннить ~ 
установить ~ 
пас̧т/а 
антикоррозийная ~ 
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— на зеленом мыле 

— на кузбасслаке 

— на полнхлоридах бензола 
наноснть —у 

обмазывать —ой 


покрывать ~~ой 


приготовить —у 
разогреть —у 
пасынок 
дубовый — 
сосновый ~ 
патрон 
ламповый ~» 
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іо ері 
Непіпе 
аціотаїїс НеНіїпе 
іпіегіог Прііїпр 
гетоїе сопігої Нећіпо 
паішга! Нрпіїпр 
Ниогезсепі Прііїпе 
Іоса! Непіпе 
ехіегіог НеНіїпр 
репега! ірћііпе 
Ъгапсћ, Бгапсб те, фар, іарріпеє 
Ьгапсп сопа оп 
фар, іар-оїї 
Геедег 
змійсріпр-оїї, 
фир, ігірріпе 
тапиа! ігірріпр 
Ғаші сіеагапсе 
1юа@ зпедатя 
тапиа! ігірріпе 
оуегіоад гееазе 
єму, 5іау 
5іее! риу 
іо Йх а риу 
іо риу пр 
ри5 аггапретепі 
сһаѕе 
ма! сһаѕе 
сһаѕіпо 


рапе! 
сопіго! рапе! 
іо соппесі а рапеї 
фо Нх а рапе! 


разіе 
апії-соггозіуе разіе 


зміїспіпе-оці, 


єгееп зоар раѕіе 
соа!-{фаг уагпі5П разіе 
Бепгої роїусНіогіде разіє 
{о арріу разів 
{о соуег мій раѕіе, іо соаї міїп 
раѕіе 
10 соуег УИ разфе, їо соаї 
міЁћ разіе 
іо ргераге разіе 
іо Пеаї разіе 

ѕїцЬ 
оак 5іцЬ 
гедмооа зіць 

гесеріасіе, ѕосКеї 
Небіїпе пе, Іатріоідег, 
Іатр зосКеї 
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тк 
перегрузка 


переключатель 
двухполюсный ~ 
кнопочный ~ 
концевой — 
малогабаритный — 
многоконтактный ~ 
многократный ~ 
МНОГОПОЗИЦНОННЬЙ ^— 
нажнмной ~ 
ножевой — 
перекидной ~ 
рубящий ~ 
рьчажньй ~ 
тормозной ~ 
г на даа направлення 


~ на два положения 
~ направления тока 


— отпаек (ответвлений, от- 
водов) 

— полюсов 

— режимов работы 

^^ света 

подключить 7» 

установить г» 


перекусывание (проводов) 


перемычк/а 
заземляюшая — 
— из голого провода 
установить ~у 


перепутьванне 
— вводных проводов 


— полюсов 


— полярности концов про- 
вода 
— проводки 
переработка (переделка): 
~ монтажной схемы 
— схемы соединений 
— электрической схемы 
перчатки резиновые 
печь 
однофазная — 
электрическая — 
пластнн/а 
распорная — 


фарфоровая — 
— для соедннення жил 
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оуегіоай 


вміїсі 
доцбіе-роіе зміїсп 
риѕћ-Бийоп яміїсі 
тії змії 
ѕта!1-5і2е ѕ№іісһ 
тиНісопіасі зміс 

- тиыНрех зміїсі 
тинНіріе 5міїсі 
риз5П-БиНоп зміс 
Кпіїе зміїсП 
іпгом-оуег ѕ\іїсһ 
споррег 5міїсП 
1еуег яміїс 
ріцоеіпе ѕуіїсћ 
доцЫе-іһгож 5міїсі, сһапре- 
оуег ѕ№іїсһ 
оп-оїї ѕхіїсћ 
сиггепі геуегѕег, роіе-Спапрег 
зміс 
{ар спапрег 


рае спапрег 
тоде зв 
Небі міс 
іо соппесі а 5мїнсП 
іо зеї ир а зміїсі 
пірріпе 
іштрег, Угар 
егоцпа јитрег 
Баге міге јитрег 
іо арріу а јитрег 


сопіцзіоп, епіапріетепі 
сопіцзіоп ої еа4$, тіхіпр ир 
пе Іеадѕ 
соппесНоп міїһ а мгопұ ро!а- 
гіќу 
соппесііоп ої міге Іеайѕ мВ 
а мгопр роіагіїу 
теѕѕ ої міге5 


гемігіпр 

гесоппесііпе 

гесігсийіпе 
гиБбег р1оуеѕ 


Ғигпасе 
зіпріе-рпазе ѓигпасе 
еіесігіс Гигпасе 


ріаїе 


ібгизі ріаїе 
рогсеат ріаїе 
міге5 соппесіїоп ріаїе 
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поставить —у 
снять —у 
плафон 
двухламповый — 
одноламповый — 
~ прямого света 
заменнть г» 
установить ~ 


пляска проводов 
гаснть пляску проводов 


повреждение 
внешнее — 
внутреннее — 
двойное земляное — 
междуфазное — 
фазовое — 
электрическое ~ 
— в контактах 


в результате перегрева 
в результате сотрясення 
вследствие износа 
изоляции 
кабеля 
контактов 
провода 
цепн 
подкос (сжатый элемент) 
деревянный ~ 
железобетонный ~ 
— опоры 
обмазать ~ 
укрепнть — 
установить ~ 


подстанци/я 
внутрнцеховая ~ 
встроенная 7» 
высоковольтная ~ 
отдельностоящая — 
поннзнтельная — 
пристроенная ~ 
распределительная ~ 
трансформаторная ~ 
тупнковая — 
монтнровать —ю 
подключить —ю 
принять под монтаж —ю 


2102020020 


сдавать ~ю 
строить —ю 

подтраверсннк 
дубовый ~ 
еловый ~ 
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іо ѕеї ир а ріаїе 
іо гетоуе а ріаїе 
сейте Іатр 

доцбіе-Ьи!Б сейіпр Іатр 
зіпріе-Бші сейте Іатр 
дігесі Небі сеійпе Іатр 
іо геріасе а сейпе Іатр 
іо іпзіа!! а сеііпе Іатр 


дапсіпе 
о датр оці Нпе міге дапсіпе 


датаре, Їації 
ехіегпа! датаєе 
іпіегпа! датасе 
доцЫе-отонп@ ѓаші 
рһаѕе Гації 
рһаѕе Гаи! 
еіесігіса! датаке 
сопіасі гаи, їації сопдійоп 
ої сопіасіѕ 
Неаї датаре 
ѕһоск датаре 
меаг-оці датаре 
іпзиіабіоп Рац 
сабіе датаре 
сопіасі Ган! 
міге Таш} 
сігсції датаре 


зігиї 
хо0одеп 5ігиї 
геіпіогсед сопсгеїе ѕігиї 
рае ѕігиї 
{о соаї а 5ігиї 
їо Нх а зщ 
іо 5еї пр а 5ігиі 


зибрзфайоп 
ѕһор ѕиБѕіаійоп 
риїН-іп зибзаНоп 
рієй-уоНаре зиб{а#оп 
деѓасһед ѕиђѕіаіоп 
зіер-домп зибзіайоп 
зеті-деїаснед ѕибѕіаіоп 
аіѕігірићоп зиб$айоп 
їгапѕѓогтег зибайоп 
іегтіпаі ѕиБѕіаііоп 
їо ш$аЦ а ѕирѕіаіоп 
їо соппесі а ѕиБѕіаіоп 
їо {аКе оуег а ѕиђѕіайоп юг 
егесііоп 
їо соттіѕѕіоп а зибзфаНоп 
їо сопѕігисї а ѕиђѕіаііоп 


зи гауегзе 
оак 5иБігамег5яе 
эргисе ѕиЫгауегѕе 
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поражение током сиггепі іпјигу, іпјигу Бу 





сиггепі 
пост управлення сопігої ѕіаійоп 
потребител/ь сопѕитег 
5 крупный — Іагре сопзитег 
‚ мелкий ~ эта сопзитег 


однофазный — 
пнтанне —я 
подключение —я 
расположенне —я 
электроснабжение —я 


ОТКЛЮЧНТЬ —Я 
ПОДКЛЮЧНТЬ ^Я 


предохранитель 


автоматнческий ~ 
главный ~ 
инерцнонный — 
кнопочный 7» 
патронный ~ 
плавкнй ~ 


плавкнй бьстродействую- 
щий ~ 
плавкнй открытый — 
заряжать плавкий ~ 
пробнвной — 
пробочный — 
разрывной — 
резьбовой ~ 
розеточный ~ 
сгоревший ~ 
сетевой ~ 
СНЛОВОЙ ~ 
стреляющий ~ 
трубчатый ножевой — 
трубчатый плавкнй ~ 
ударостойкий ~ 
— для внутренней установки 
— для наружной установки 
— с добавочным сопротив- 
леннем 
— скварцевым наполнителем 
заменнть ~ 
проверить — 
снять — 
установить — 


прнбор 


нзмерительный ~ с непо- 
средственным отсчетом 
нзмернтельный ~ с удлинен- 
ной шкалой 


контрольно-нзмерительные —ы 


зіпріе-ріпа5е сопзитег 
сопзитег ѕирріу 

соппесіїоп ої а сопзитег 
Іосайоп ої а сопѕитег 
єіесігіс ромег зирріу їо а соп- 
зитег 

іо дізсоппесі а сопзитег 

їо соппесі а сопзитег 


ѕаѓеїу деуісе, Гизе, сиїоці 


аціотаїс за ефу деуісе 


- тат Ёцѕе 


ійте-Іар ѓиѕе 
сігсції БгеаКег 
сагігідсе Ёизе 
Гизе, заїеїу Гизе, ше 
сиіоці 

дшсК-БгеаК Ги5е 


ореп міге зе 

іо агт а Їцее 
дізгиріїуе Їи5е 
зсгем-ріце сагігійре Їц5е 
Вірі сарасіїу Ғиѕе 
ѕсгем-ріце ѓиѕе 
Бох Ёиѕе 
Ыоҹмп ир #1зе 
зирр!у-Нпе ѓиѕе 
ромег Нлзе 
ехршѕіоп ѓиѕе 
Ьгідде Гизе 
{Бе ѓиѕе 
5ПосК-ргоої Ёцѕе 
іпдоог ѓиѕе 
оцідоог йе 
Гизе \ИН айдед геѕіѕіапсе 


дпагіг-ЁШеа #изе 
іо геріасе а Гизе 
їо спесК а Їцее, фо іе5і а йизе 
іо гетоуе а Їц5е 
іо ѕеї ир а шзе 


іпзігитепі 


дігесі-геадіпеє іпѕігитепі 
Іопе-ѕсаІе іпѕігитепі 


іпѕігитепіѕ, іп5ігитепіабіоп 
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~ для испытания влажности іпзігитепі Гог теазигіпр 
обмоток трансформатора їгапѕѓогтег міпдіпр тоіз5іцге 
1еуе! 
— для испытания на ста- арете 1е ег 
рение 
— для определення места пов- саЫе-ГацН деїесіог 
реждения в кабеле 
— для определения поляр- роіагіїу іпдісаїог 
ности 
— утопленного типа Пиѕһ-ѓуре іпз5ігитепі 
пробой Ьгеакдомтп 
— нзоляцни іпѕшаіоп Бгеакдомп 
провод міге, сопдисіог, Іеад 
алюминиевый — аіштіпішт міге 
ВВОДНЫЙ ~ Іеай, Іеай-іп міге 
воздушный ~ аегіаі міге 
гибкий ~ ПехіЫе сопдисіог, Нехібіе 
міге 
голый «~ Баге міге, Баге сопдисіог 
заземляющий — 2тоип@, еа В міге 
изолированный — іпзціаїед міге, соуегед \мте 
компенсациоиный — сотрепзайп8 Іеай 
контактный г» ігоНеу міге, сопіасі міге, соп- 
іасі сопдисіог 
кроссовый — јитрег міге 
линейный — Нпе міге 
медный — соррег міге 
многопроволочный — зігапдед міге, тиНіміге соп- 
дисіог 
монтажный — һооК-ир ме 
нензолнрованный — Баге сопдисіог, ѕігіррей міге, 
ипіпзціаїей міге 
неэкранированный — ипѕһіеідей міге 
нулевой — пецігаї міге 
оборванньй — Ьгокеп  міге, абгиріей міге 
обратный ~ геигп міге, геїцгп сопадисіог 
оголенный — Баге міге, пакей міге 
опасный ~ Нуе сопдисфог, Нуе міге 
опорный ~ Беагег саЫе 
оцинкованный — гіпс-соаїед міге 
перекрученный — Кіпкед сопаисіог, імізіей міге 
переносный — рогіабіе саЫе 
пнтающий ~ Їседег, Геей міге, ромег Іеай 
ПЛОСКИЙ ~ Наї міге 
плюсовый ~ ріцѕ міге, розШуе міге 
поврежденный — датарей міге, ГацНу міге 
ПОДВОДЯЩНЙ — Іеаа 
раднотрансляцнонный ~ гергоайсаѕііпе сабіе 
скрученный ~ Кіпкей міге, імізіед міге 
сталеалюминиевый — аіштіпішт-ѕіееі са Ме 
стальной — 5іееї ме ў 
токонесущий ~ сиггепі-саггуіпе міге 
троллейный — ігоПеу міге 


длинительный ~ ехіепѕіоп Іеаа 
У. 
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установочный ~ 

фазный — 
экранированный ~ 
эмалнрованный ~ 

~ малого сечення 
недостаточного сечення 
медный 

под напряженнем 

с бумажной нзоляцней 
с изношенной изоляцией 
с оболочкой 
соедннення на массу 


2 


111113 


с оплеткой 
— с провощенной хлопчато- 
бумажной нзоляцией 
— с резнновой изоляцией 
с хлопчатобумажной изо- 
ляцией 
— с шелковой нзоляцией 
габарнт подвескн нижнего 
~а 
жнла ~а 
алюминневая жнла ~а 
медная жила ~а 
нзоляция ~а 
резиновая нзоляция ~а 
количество ~ ов 
крепленне ~а 
нагрев —а 
натяжение ~а 
подвеска ~а 
провес ~а 
провисание ~а 
прокладка ~а 
прокладка ~а в трубе 
прокладка —а по стене 
разводка —ов 


і 


К 


раскачка -—ов порывами 
ветра 

сечение —а 

задельвать ~ в разъем 


закрепить ~ 
изолировать ~ 
перепутать — 


подвесить ~, проложнть ~ 


протягивать — 
скручнвать —а 


проводнмость 
удельная ~ 


26-116 
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іпзіаНайоп міге 

рһаѕе сопдисіог 

ѕсгеепей міге, ѕһіеідед міге 
епатеНей міге 

ПР міге 

ипдегсоррегей міге 


Нуе сопдисіог 
рарег-тзшае4 міге 

ѕсгар міге 

ѕһеаїһей міге 

еагіһ (те) міге, эгоипа (115) 
міге 

Ьгаідед міге 
махей-соіоп-соуегей міге 
гибЪег-соуегей міге 
софоп-соуегед міге 


зіїк-соуегед міге 
Іомег уе ѕиѕрепѕіоп 
сіеагапсе іо еагіћ 
сабіе сопдисіог 
аштіпіцт сабіє сопдисіог 
соррег сабіе сопдисіог 
уїге іпѕшаїіоп 
гиббег міге іпѕшаїіоп 
питђег ої міге5 
міге Газіепіпр: 
міге Пеайпр 
міге іепзіоп 
міге ѕйѕрепѕіоп 
міге ѕарріпе 
сопдисіог 5іаск 
улге іпѕіаПайоп 
рийіпе а міге т а сопації 
гиппіпо а міге аюп8 а май 
аггапретепі ої міге5, міге5 
Іауоиї 
виз5і-іпдисед оуегѕміпо ої 
міге5 
міге сго$$-зесНоп 
їо іегтіпаќѓе а міге іп а соп- 
песіог 
їо Гафеп а міге 
їо шзшае а міге 
іо тіх юр {һе Іеайѕ, іо соп- 
Ғиѕе Ше Іеадѕ 
їо Іау а міге, 10 гип а міге, 
їо іп5іаі! а міге 
іо рий! а міге, іо дгам а міге 
о імізі эмгез 


сопдисіїміїу 


(ѕресіїіс) сопдисіапсе 
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проводк/а 
неисправность в ~е 
проводник 
алюминиевый ~ 
медный — 
нулевой — 
— тока 
прожектор 
~ заливающего света 
пролет между опорами 
пункт 
распределительный — 
универсальный г» 
ПОДКЛЮЧИТЬ 7» 
установить ~ 
пускатель 
магнитный ~ 
нажимной ~ 
открытый — 
ручной — 
электромагнитный — 
— в закрытом исполнении 
— для прямого пуска от сети 
— постоянного тока 
— привода 
— с изменением числа 
полюсов 
~~ электродвигателя 
работ/а 
электромонтажные ~~ы 
радиатор 
разрядник 
вентильный — 
трубчатый г» 
внешний диаметр —а 
длина ~а 
пробивное напряжение —а 


разъединитель 


воздушный — 
линейный ~ 
ОДНОПОЛЮСНЬЙ г» 
трехфазный — 
ШИННЫЙ г» 


— внутренней установки 
— наружной установки 
заменить — 
снять — 
установить — 

разъем штепсельный 
разъединять, отсоединять ~ 
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мігіпе 
мігіпр ѓаш 

сопдисіог 
аіитіпішт сопдисіог 
соррег сопӣисіог 
пецігаї сопдисіог 
сиггепі-саггуіпе сопдисіог 


зеагсіійєні 
Пооаіїећі 
ѕрап 
роіпё 
дізігібиййпе роїпі 
ши #ригрозе роїпі 
{о соппесі а роіпі 
{о іпѕќа1 а рот 
віагіег 
тарпейс ѕёагіег 
риѕћ-БиЁоп 8іагіег 
ореп зіагіег 
һапа ѕіагіег 
еіесіготартеїїс ѕѓагіег 
епсіоѕей ѕіагіег 
асгоѕѕ-іһе-Ііпе ѕЁагіег 
дігесі-сиггепі ѕёагіег 
4пуе ѕќагіег 
роіе-спапріпе зіагіег 


тоїог 8іагіег 
могК 
еіесігіса! іпѕќаПаііоп могк 
гадіаїог 
аггезіег, дізспагрег 
маіуе-іуре аггез{ег 
ргоїесіог ішре 


ощег діатеїег ої ап аггезег 


Іепріб ої ап аггеѕіег 
Ьгеакдомп уоЦаре ої ап аг- 
геег 


ізоіаїог, діѕсоппесіог, 8міїсі, 
сігсції БгеаКег 

аіг-ргеак змії 

Іїпе ізоїаїог 

зіпріе-роїе ізоіаїог 

{Бгее-рКазе ізо аїог 

Биѕ ізоїаїог, Биз іѕоіаіпе 

вмер 

іпдоог ізосіаїог 

оцідоог ізоіаїог 

іо геріасе ап ізоіаїог 

{о гетоуе ап іѕоіаіог 

іо зеё ир ап ізоіаїог 
соппесіог, ршр-апд-зосКе# 

іо зерагае а соппесіог 
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соединять, подсоединять — іо таїе а соппесюг 
раскос ргасе 
деревянный ~ \моодеп Бгасе 
дубовый — оак Бгасе 
сосновый ~ гейамооа Бгасе 
антисептировать — іо ігеаї а Бгасе НЫ а рге- 
зегуайує 
укрепить — {о Гафеп а Бгасе 
установить г» іо зеё ир а Бгасе 
расцепитель геіеаѕе, ігір, геіеазег, ігірріпе 
тесһапіѕт 
электромагнитный — еіесіготарпейс геіеаѕег 
регулятор гериіаїог 
автоматический — ащотайс герціаїог 
панельный — рапеї гериіаїог 
потенциометрический г» роепНа! герціаїог 
угольный — - сагроп гери!афог 
электронный — еіесігопіс сопігоег 
— возбуждения ехсійайїоп сопігоПег, Не!4 
гершаюг 
— давления ргеѕѕиге гершафог 
— нагрузки Іоаа гершафог 
— напряжения уоЦаре гери|аюг 
— непрямого действия іпдігесі сотгоПег 
— ограничения скорости зреей гериіаїог 
— освещения йебі геєціаїог 
— света діттег 
— температуры їетрегаѓиге герціаїог 
~ уровия Іеуе! сошгоПег 
— частоты вращения зреей гершаюг 
регулятор напряжения уоЦаре гериїаїог 
режим сусіе, сопа оп ($), орегайоп, 
- геріте, тоде, Зае 
длительный — сопііпиоиѕ орегайоп 
ненормальный — арпогта! соп@ оп, іаціїу соп- 
Чоп 
нерасчетный — оН-де рп сопдйіоп 
нестационарный — ипзіеаду геріте, поп-ѕіеайу- 
зіаїе сопдійоп5 
номинальный 2» дезієп сопдїніоп 
повторнократковременный г» іпіегтійепі дибу 
пусковой ~ зіагіїпе геріте, зіагі-ир рго- 
сейигеѕ 
рабочий — орегайіпр сопӣіііоп (5) 
расчетный — дезієп соп@Нюп 
ТИПОВОЙ г» зіапдага сопдоп$ 
тяжелый г» һеауу дціу 
установившийся 2» зісаду за, ѕіеайу-ѕіаіе 
сопа #юоп$ 
~ нагрузки ипдег-Ісад ореганіоп 
— кратковремениой на- зПогі-ійте ѕегуісе 
грузки 
— максимальной длитель- тахітит сопііпиоиѕ гайпе 


ной нагрузки 


26» 
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— максимальных нагрузок 

— непиковых нагрузок 

— периодической нагрузки 
г работы 


— работы номинальный 
— работы переменный 
— работы периодический 
— работы холостой 
регулирования 
характеристической на- 
грузки 

— холостого хода 


11 


— эксплуатации 


реле 
блокировочное — 
быстродействующее г» 
включающее — 
дифференциальное — 
задерживающее — 
залипающее — 
импульсное — 
медленно отпускающее — 
медленно реагирующее — 
медленно срабатывающее — 


нереагирующее — 
промежуточное — 

пусковое — 

температурное ~ 

тепловое г» 

указательное — 
управляющее — 
электромагнитное — 

— активного сопротивления 
активной мощности 
времени 

давлеиия 

замедленного действия 
защиты 

контроля 

— контроля утечки 
максимального напряжения 


111111 


І 


максимального тока 
максимальной мощности 
— максимальной токовой 
защиты 

минимального напряжения 
минимального тока 


11 


11 


— минимальной мощности 
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оп-реаК сопӣійопѕ 
оїї-реак сопӣііопѕ 
регіодіс ащу 
диїу, диб буре, орегайпр соп- 
Чоп (5), тоде ої орегайоп, 
фуре ої орегаНоп 
гаїед ашу 
уагуіпе ащу 
регіодіс ащу 
по-Іоай орегайоп 
сопігої тоде 
сһагасіегіѕіс Іоай сопдійоп5 


іаіпе, ійїйпе сопӣінопѕ, 
по-Іоаа сопӣііопѕ 
орегайпе сопӣійіопѕ 


ге!ау 

Ыоск (т?) геіау 
Нієб-зреедй геіау 
сиі-іп геау 
діНегепіі! ге!ау 
виага ге!ау 
зеа!-іп геїау, з@сКу ге!ау 
ри те геау 
зіом-геїсазе геіау 
зіом-гезропаїпр геїау 
зіом-орегайіпе геїау, 51иреіѕһ- 
асНоп геау 
поп-гезроп@ те геіау 
рої геїау 
Ѕагіпе геіау, ігірбег геіау 
іетрегаїиге геїау 
їБегта! г@ау 
іпдісаїїпе геіау 
сопігої ге!ау 
еіесіготартеїїс ге!ау 
геѕіѕіапсе геїау 
асйуе ромег геіау 
ййте-Ійтії геау, Ите геіау 
ргеѕѕиге геау 
зіом-іо-орегаїе геау 
ргоесНуе геау 
ѕирегуіѕогу ге!ау 

1еаКаре ге!ау 
тахітит уоЦабе ге!ау, тахі- 
тит ромег геіау 
оуегіоад геїау, оуегромег геіау 
тахітит ромег геіау 
тахітит сиггепі ргоіесіїує 
геіау 
ипдегуо{аре геау 
тіпітит сиггепі геїау, ипдег- 
сиггепі геау 
тіпітит ромег геїау 


я 
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— мощности 
ге направления мощности 


— направления напряжения 
напряжения 

нулевой последователь- 
ности 

оборотов 

обратного тока 

обрыва фазы 

останова 

отсечки 

перегрузки 
переменного тока 
повторного включения 
полного сопротивления 
понижения частоты 
постоянного тока 
реактивного сопротивления 
с выдержкой времени 
с геркоиами 

сдвига фаз 

с замедлением 
~ с замедлением на 

срабатывание - 

с замедленным возвратом 
с запоминанием 
скорости 

с осевым якорем 

с подвижной катушкой 
с сигнализацией 

счета импульсов 

тока 

управления схемой 
фазного повреждения 
— частоты 

— частоты вращения 
отрегулировать — 
подсоединить 7» 
разблокировать — 


1) 


11111 11111111111 


1111111111 


СНЯТЬ ~ 
установить — 


реостат ползунковый 
розетк/а 


двухполюсная ~ 
трехфазная ~ 


штепсельная ~ 
включить в ~у 
заменить ~у 

установить ~у 


рубильник 


ромег геіау 

дігесіїопа! ромег геїіау, 
ромег дігесіїоп геіау 
роїіагійу дігесіїопа! геіау 
уоНаре ге!ау 
тего-рһаѕе-ѕедиепсе ге!ау 


геуоіціїоп геіау 
геуег5е-сигтепі ге!ау 
рһаѕе-ѓаиге ге]ау 
тего-ѕреей 5м іс 
сийоїї геїау 
оуег1оа@ ге!ау 
аЦегпайпе-сиггеп{ геїау 
гесіоѕіпе геау 
ітредапсе ге!ау 
ипдегігецдиепсу геау 
дігесі-сиггепі геіау 
геасіапсе ге!ау 
іте-деїау геїау 
геед-ге!ау 
рһаѕе-апе1е ромег геіау 
деіау геау 
зіом-орегайіпе ге!ау 


5Іом-геіеаѕе геїау 
Іаїсһ-іп ге!ау 
зреед-зепз@уе ге!ау 
ах1а!-агтафиге ге!ау 
регтапепі-таєтеї геіау 
аїагт геіау 
ітриїзе соипёпя гейау 
сиггепі ге!ау 
сисий-сошго! геау 
рһаѕе-ЃаиІї геау 
ітедиепсу геіау 

зреед геіау 
іо айјиѕі а геіау 
{о соппесі а геїау 
іо ипіайс а геїау, іо ге!еазе 
а геїау, іо їгір а геіау 
іо гетоуе а геіау 
іо зеЁ ир а геіау 


зНае гһеоѕіаі 


зосКеї 
доибіе-роіе зосКеї 
іһгее-ріп ѕосКеё, іһгее-рһаѕе 
зосКеї 
зосКеї, ріше зосКеї 
іо ріше ѕтіћ іпіо а зосКеї 
іо геріасе а 5осКеї 
{о ѕеЁ ир а ѕосКеї 


Кпіѓе эмйсһ, сІоѕіпе зміїсі 
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ВВОДНЫЙ 7» 
рычаг ~а 

свет 
дневной ~ 
затемненный ~ 
мигающий — 
ослепляющий ~ 
посторонний ~~ 
пульсирующий ~ 
рассеянный ~ 
СИЛЬНЫЙ ~~ 
слабый ~ 
тусклый ~ 
цветной — 
источник ~а 
отрегулировать ~ 


светильник 


аварийный — 
брызгозащитный — 


взрывобезопасный — 
встроенный — 
декоративный г» 
диффузный ~ 
люминесцентный — 
напольный г» 
настенный — 
подвесной г» 
ПОТОЛОЧНЫЙ г» 


промышленный ~ 

пылезащищенный — 

пыленепроницаемый — 

тоннельный — 

~» без затенения 

— без отражателя 

— глубокого светораспреде- 
ления 

—-глубокоизлучатель 

— для внутреннего освеще- 
ния 

— для наружного освещения 

— заливающего света 

— местного освещения 

~~ отраженного света 

— прямого света 

— рассеянного света 

лу с несимметричным свето- 
отражением 

— с отражателем 

— со штепсельным разъ- 
емом 

— с полуматовым затенителем 
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віагіїпе ѕуіісһ 
Кпіїе змйсН Іеуег 


ВЕ 


дауп 

зибдиед іећі 

Пазріпр о йебі, Ышкег 
да221е епі, рІаге По 
ѕігау ПШ 

ипдйіайпе пе 
4Низе Ірбі, зсаНегей Иры 
єЇагіпр По 

їаїпі Небі 

діт бећё 

соїоигед Пр 

ѕоигсе ої Пебі 

іо айјиѕі Пећ 


Неће 


йебНпе Ижиге, Іитіпаіге, 

Пебіїпе йНіпе, Іатр 
етегрепсу Іитіпаіге 
ѕргау-іеһі Пебіїпр Ихге, 
ѕріаѕһ-ргооѓ ПЕНИЯ Нхшге 
ехрІоѕіоп-ргооѓ Іштіпаїге 
риї-іп Попіїпе Нхійге 
десогайуе Іитіпаіге 
діНизей пећ штіпаїге 
Пиогеѕсепё Іитіпаіге 
Поог Іатр 
май Іштіпаіге 
репдапі Іитіпаіге 
сеіпе Іитіпаіге, сеіпе 
пе 
іпдизігіаї Іштіпаїге 
дизі-ргоої Пейте пе 
дизі-ргоої Понте бібпе 
ішппеї йебіїпе йхійге 
ѕһайом1еѕѕ Шитіпаіог 
Іитіпаїге мійһоиі гейесёог 
деер һеһћі аіѕігіриіоп Іи- 
тіпаіге 
паггом-апріе шттайе 
іпдоог Іитіпаіге 


оцідоог Іитіпаіге, 5ігееї [атр 
Пооаіећі 

1оса! іећііпе Іитіпаіге 
геПесіеа-іећі Іштіпаіге 
дігесі Непі Іитіпаіге 

Чизе По Іитіпаіге 
аѕуттеігіс Но геЙесйбоп 
Іитіпаіге 

Іитіпаіге мйһ ге есіог 
річе-апӣ-ѕоскеі  Іштіпаїге 
ѕһаде 


ѕетігоѕіеа штате 
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— уличного освещения ѕігееі Іатр, ѕігееі Іитіпаіге 
расположение а Іитіпаіге роѕійоп 
тип га Іитіпаіге фуре 
закрепить — іо Йх а шшшайе 
заменить — іо геріасе а Іитіпаіге 
о отрегулировать — іо айјиѕі а Іштіпаїге 
отремонтировать — іо гераїг а Іштіпаїге 
смонтировать — іо аззетЫе а Іштіпаїге 
снять 7» {о гетоуе а шттайе 
установить — іо зеё ир а Іитіпаіге 
светофильтр йебі їїНег 
установить — їо тоип а бећі НЦег 
секундомер электрический еіесігіс ѕіормаісһ 
сет/ь пеїмогК, та, ѕуѕіет 
внутренняя — іпќегпа! пебмогк 
высоковольтная — Нієб-уоНаре пеїмогк 
неразветвленная ~ поп-БгапсЫтр пеімогк 
низковольтная г» 1о\-уоЦаре пеімогк 
осветительная — Пепіпе ѕуѕіет, Пойте пе{- 
\огК 
питающая ~ Геедег Ііпе 
распределительная ~ дізігіршіїоп пеїмогк 
— временных сооружений {етрогагу БиНатр таіпѕ 
линейное напряжение —и пеїмогК [пе уоЦаре 
напряжение в ги пебмогК уоЦаре 
ВКЛЮЧИТЬ гу {о арр!у ромег іо а пеімогк 
монтировать — {о ш$а| а пеїмогк 
сечени/е сгоѕ5-ѕесіїоп 
эквивалентное г» едиїуаіепі сгоѕѕ-ѕесіїоп 
площадь ~а сго$$-5есНоп агеа 
система зузіет 
релейная следящая ~ оп-оЙ ѕегуоѕуѕіет 
— аварийной сигнализации аїагт ѕуѕіет 
— верхнего освещения ир-іеһіпе 
— возбуждения беа ѕуѕіет 
— диспетчерского управления діѕраісһ сопігої ѕуѕіет 
— заземления егоипате ѕуѕіет 
— защиты ргоіесіїуе ѕуѕќет 
— напряжений уоЦаре ѕуѕіет 
— нулевой последователь- тего-ѕедиепсе ѕуѕіет 
ности 
~ обратной последователь- пераНуе-зедиепсе ѕуѕіет 
ности 
— переменного тока аНегпаїїпе-сиггепі ѕуѕіет 
— постоянного тока дігесі-сиггепі ѕуѕіет 
— сборных шин Биз-Баг ѕуѕіет 
— с глухозаземленной ней- деад-еагібед пеціга! ѕуѕіет, 
тралью ѕ01і41у-еагіћеа пешга| 
зузет 
- я» с заземленной нейтралью еагіһей пешга! ѕуѕіет 
— с запаздыванием Че!ауед ѕуѕіет 
— с изолированной нейтралью 15014 пешга| ѕуѕіет 
Ре 


с обратной связью {еедЬаск зует 
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— управления 
— электропитания 
— электроснабжения 


смен/а 
максимальио нагруженная — 
потребление эиергии за ~у 
продолжительность —ы 


соединитель 
овальный — 
г, монтируемый скручива- 
нием 
демонтировать — 
монтировать — 


сопротивление 
активное — 
индуктивное — 
полное — 
расчетное — 
удельное — 
штепсельное — 
эквивалентное — 
— в сети 
— заземления 
— изоляции 
— короткого замыкания 
— одного километра линии 
— трансформатора 
ВЫЧИСЛИТЬ — 
измерить — 
увеличить — 
уменьшить — 


спирал/ь 
перегоревшая — 
нагревание —и 
заменить — 
намотать — 


спуск заземляющий на опоре 


станци/я 
кнопочная — 
силовая ~ 
электрическая ~ 
демонтировать —ю 
монтировать —ю 
подключить —ю 


стоимость 
~ монтажа 
г одного киловатт-часа 


стойк/а: 
вводно-кабельная г» 
кабельная — 
релейная ~ 
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сопёго! ѕуѕіет 
ромег-ѕирріу ѕуѕіет 
ромег ѕирріу ѕуѕіет 

зпій 
тахітайу Іоадед зы 
епегру сопзитрйоп рег ЗЫ 
НИ дигабіоп 


соппесіог 


оуаї соппесіог 
соппесіог 5еї ир Бу імізіїпе 


іо гетоуе а соппесіог 
іо зеё ир а соппесіог 


геѕіѕќапсе 
геѕіѕіапсе, еНесйуе геѕіѕќапсе 
іпаисііуе ітредапсе 
ітредапсе 
дезірп геѕіѕќапсе 
геззНуНу 
річе геѕіѕіапсе 
едиіуаІепі геѕіѕіапсе 
пеїмогК гезі5іапсе 
еаг И гезізіапсе 
іпѕшапсе 
ѕћогі сігсції ітредапсе 
геѕіѕіапсе рег Кіїотеїег ої Іпе 
ігапѕѓогтег гез1зёапсе 
іо сасшае геѕіѕіапсе 
іо теаѕиге гезізіапсе 
іо шсгеазе геѕіѕіапсе 
іо гедисе геѕіѕіапсе 
соїї 
Бигпед оці соїї 
сої! һеайпр 
іо геріасе а соїї 
іо міпа а соїї 


ѕиррогі 2гоип@ міге 


ЗаНоп 
ризН-Бийоп ${аНоп 
ромег збаніоп 
еіесігіс ромег зфаНоп 
їо дїзтапіе а зіабіоп 
іо іпзіа!! а 5байоп 
їо соппесі а ѕЁабоп 


собі 


со5і ої егесНоп 
соѕі ої опе Кіїомайі һоиг, 
соѕі ої опе КМћ 


сабіе-іегтіпайїпе Бау 
сабіе гаск 
геїау гаск 





17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕБЕСТВІСЄЛЬ, ІМ5ТАНЛАТІОМ МОВК 


телескопическая — 
~» шкафного типа 
подвинуть "гу 
установить —у 


столб 
ДВОЙНОЙ — 
железобетонный — 
осветительный ^— 
консоль осветительного 
~а 
схем/а 
комбинированная ~ 
магистральная ~ 
монтажная ~ 
радиальная ~ 
релейная ~ 
электрическая ~ 
энергетическая ~ 
— блокировки 
— внешнего электро- 
сиабжения 
— внутреннего электро- 
снабжения 
питания 
по одной тупиковой линии 
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расположения кабелей 

с двумя параллельньми 

линиями 

— с отпайкой от двух ли- 
ний 

— с отпайкой от одной линии 
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с двухсторонним питаниєм 

соединений 

— электрических соеди- 
нений 

— электропроводки 

изучить гу 

разобрать —у 

смонтировать —у 

составить —у 


— 
м 


ток 
блуждающий ~ 
вторичный ~ 
действующий — 
допустимый — 
зарядный ~ 
наибольший ~ 
начальный ~ 
номинальный 7» 
однофазный ~ 
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їеІеѕсоріс іомег 
сабіпеї гаск 
їо тоуе а гаск 
іо ѕеі ир а гаск 
розі 
доиЫе розі 
геіпіогсетепі сопсгеїе розі 
рае 
тазі агт 


сисий, Фаргат, ѕсһете 


сотЫпей сисий Фаргат 
таіпѕ ѕсһете 

мігіпе Фаргат, мігіпр Іауоиі 
гадіаї зспете 

ге]ау сисий 

еіесігіс сисий, стсий Фаргат 
епегру ѕсһете 

іпіегіосКкіпр сігсиії 

ехіегпаї ромег зирр!у ѕсһете 


іпіегпаї ромег зирріу ѕсһете 


ромег зирр!у ѕсһете 
ромег ѕирріу ѕсһете {тот опе 
деай-епа іеедег 
сабіе стсий діартат 
ромег 5ирріу ѕсһете НН їмо 
рагаїе! Ііпеѕ 
ромег зирр!у ѕсһете мЁВ 
іарріпе {тот їмо Нпез 
ромег зирр!у ѕсһете мИН 
Чарріпе тот опе йпе 
Чиа! ромег ѕирріу ѕсһете 
стсий діаргат 

мігіпе йіаргат 


мігіпє діаргат 

іо зіиду а сігсції Фаргат 

іо дізтоипі а сігсиії 

{о іпзіаї а сігсий 

іо могК оиї а сисий Чіаргат, 
іо зеё ир а сиси_ 


сиггепі 
ѕігау сиггепі 
зесопдагу ситтепі 
гооі-теап-ѕдиаге сиггепі 
регтіѕѕіЫе сиггепі 
сһагріпе ситгепі 
реак сиггепі 
шШа| сиггепі 
гаіеа сиггепі 
ѕіпре1е-рһаѕе сиггепі 
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переменный — 
ПОСТОЯННЫЙ г» 


пусковой — 

рабочий — 

расчетный — 

сквозной — 
среднеквадратический — 
среднесуточный — 
трехфазный — 

ударный — 
установившийся — 


эквивалентный гу 
— в роторе 
~» короткого замыкания 


— отключения 


~» холостого хода 
график ~а 

значение полного ~а 
отключение —а 
плотность ~а 
протекание ~а 
расчетное значение ~а 
сила ~а 


частота ~а 

ВКЛЮЧИТЬ 7» 
ОТКЛЮЧИТЬ — 
ПОДВОДИТЬ 7» 


подогреть —ом 
потреблять — 

размыкать — короткого “ 
замыкания 

увеличить — 

уменьшить — 


токометр вибрационный 
токоприемник (токосъемник) 


токоприемник (потребитель 
электроћднергии) 
включать — 


траверс/а 
длина —ы 
конец —ы 
ось —ы 
проверка состояния —ы 
прогиб —ы 
разворот —ы 
установить г»у 
трансформатор 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕБЕСТВІЄЛІ, ІМ5ТАРГЛАТІОМ МОНК 


аПегпаййпр сиггепі 
сопііпиоиѕ сиггепі, дігесі 
сиггепі 

зіагійпр. сиггепі 

орегайпр сиггепі 
саїсиїаїей сиггепі 

зіеаду Іеакаре сиггепі 
гооі-теап-з5диаге сиггепі 
теап Чайу сиггепі 
+һгее-рһаѕе сиггепі 

ѕһоск сиггепі 

зіеаду сиггепі, зизіаїпед 
сиггепі 

едиіуаІепі сиггепі 

гофог сиггепі 

їації сиггепі, 5Погі-сігсції 
сигтепі 

ргеакіпе сиггепі, іпіеггиріей 
сиггепі 

іЧіе сиггепё 

сиггепі фіаргат 

фофа| сиггепі уаше 
сиггепі іпіеггиріїпе 
сиггепі депзНу 

сиггепі ПомтЕ 

сиггепі дезієп уаше 
сиггепі іпіепз5йу, ѕігепріћ ої 
сиггепі 

сиггепі ігедиепсу 

іо таке а сігсиії 

{о БгеаК а стсий 

іо саггу сиггепі іо 5тій, іо 
сопуеу сиггепі ої ѕтій 

іо реаї Бу сиггепі 

іо гам сиггепі 

іо іпіеггирі а 8Ногі-сігсиїі 
сиггепі- 

{о шсгеазе сиггепі 

іо десгеа5е сиггепі 


уїргайоп сиггепі теїег 
сиггепі соПесіог 


1оа@ инте едиіртепі; Іоад 
иѕіпе едиіртепі 
іо 5мійсі оп Іоад ційігіпе 
едціртепі 
сгоѕѕ агт, ігауегѕе, 
сгоѕѕ агт Іепрій 
сгоѕѕ агт епі 
сгоѕ5 агт 32хі5 
сгоѕѕ агт іпѕресііоп 
сгоѕѕ агт деЙесйоп 
сго55 агт фигп 
{о ѕеі ир а сгоѕѕ агт 
ігапѕѓогтег 


« 








17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
7. ЕБЕСТЕТСАЕ ІМЅТА! АТОМ МОВК 


вспомогательный 7» 
ВХОДНОЙ ~ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ г» 
ВЫХОДНОЙ ~ 
измерительный — 
линейный — 
масляный — 


мачтовый ~ 
плавнорегулируемый — 


повышающий ~ 
понижающий ~ 
промежуточный ~ 
развязывающий ~ 
распределительный г» 
регулируемый — 
релейный — 
сварочный — 
секционированный ~ 


СИЛОВОЙ — 

— высокого напряжения 

— для установки на откры- 
том воздухе 

— напряжения 


— питания от сети 

— под нагрузкой 

— постоянного тока 

— распределительной сети 

—, регулируемый под нагруз- 
кой 

— с водяным охлаждением 

— с воздушным охлаждением 

— с воздушным сердечником 

— связи 

— с дутьевым охлаждением 


— с естественным охлажде- 
нием 

с искусственным воздуш- 
ным охлаждением 

с масляным охлаждением 
собственных нужд 

с отпайками 

с разомкнутым сердечником 
с расширительным баком 

с ферромагнитным сердеч- 
ником 

тока 

динамическая устойчивость ~ 
термическая устойчивость ~а 
ВКЛЮЧИТЬ ^— 
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і 
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аихШагу ігапѕѓогтег 

іприї ігапѕѓогтег 
Нієб-Їгедиепсу ігапѕѓогтег 
оиіриќ ігапѕѓогтег 
теаѕигіпе ігапѕѓогтег 

іпе ёгапѕѓогтег 

фапК ігапѕѓогтег, ой ігап5- 
іогтег 

роіе-іуре ігапзіогтег 
сопіїпцоицзіу уагіабіе ігап5- 
іогтег 

зіер-ир ігапѕѓогтег 
зіер-домп ігап5їогтег 
іпіегтедіагу ігапѕѓогтег 
ізоїайоп ігапѕѓогтет 
дізігірибіоп ігапѕѓогтег 
айјиѕіаЫе ігапѕѓогтег 
геїау ігапѕѓогтег 

меїдіпе ігапѕѓогтег 
ѕиБаіуідей ігапѕѓогтег, фаррей 
ігапзіогтег 

ромег ігапѕѓогтег 
Ыр|Н-уоНаре ігапѕѓогтег 
оцідоог ігапѕѓогтег 


уоНаре ігапѕѓогтег, роепйа] 
{гапфогтег 

таіпѕ ігапѕѓогтег 

їапѕѓогтег ипдег Ісай 
дігесі-сиггепі ігапѕѓогтег 
дізігірийоп ігапѕѓогтег 
оп-Іоад іар-спапріпе ігапѕ- 
їогтег 

маег-сооей ігапѕѓогтег 
аіг-сооіед ігапѕѓогтег 
аіг-соге ігапѕѓогтег 

соирІііпр ігапѕѓогтег 

аіг-Ьіазі ігапѕѓогтег, ѓогсей- 
аіг-сооІей ігапѕѓогтег 
зеїї-сооіей ігапѕѓогтег 


аіг-Ыаѕі ігапѕѓогтег 


ої! ігапѕѓіогтег 

һоиѕе ігапѕѓогтег 
іарред ігапѕіогтег 
ореп-соге ігапѕѓогтег 
сопѕегуаіог ігапѕѓогтег“ 
ігоп-соге ігапѕѓогтег 


сиггепі ігапѕѓогтег 
ігапѕѓогтег ігапѕіепі ѕќаБ!іу 
ігапѕѓогтег #һегтаі зіабійу 
іо епегоше а ігапѕѓогтег 
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опрессовывать ~~ 
осмотреть — 
ОТКЛЮЧИТЬ 7» 
прогреть г» 


установить г» 
трасс/а 

— кабеля 

— линии 

размечать —у 


тяжение (протягивание 
кабеля) 
указатель 

световой — 

сигнальный ~ 

стрелочный г» 

электромагнитный гу 

— наличия напряжеиия 
перегрузки 
пиковых значений 
положения 
полярности 
порядка чередования 
фаз 

— предела 

— температуры 

— уровня масла 

проверить — 

установить — 
усилитель релейный 
установк/а 

внутренняя — 

комплектная — 

конденсаторная ~ 

наружная — 

трансформаторная — 

монтировать ~у 
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устройств/о 
автоматическое — 
блокировочное ~ 
заземляющее — 
инвентарное — 
компенсирующее — 


внутреннее компенсиру- 
ющее ~ 

компенсирующее — из двух 
вводных ячеек 
компенсирующее — из одной 
вводной ячейки 
компенсирующее ~ из трех 
вводных ячеек 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕБЕСТЕСАТ ІМ5ТАТЛАТІОМ МОЕК 


{о тоцід а ігапѕѓогтег 

їо ехатіпе а ігапѕѓогтег 
іо де-епегріге а ігапѕѓогтег 
іо айом Не ігапзїогтег 

іо магт ир 

{о ш$аП а ігапѕѓогтег 


гоціе 
сабіе гоціїпе 
іпе гоще 
іо Іау оці Ше Ііпе ої гоще, іо 
зей оці {ће [пе ої гоціе 


риШпе 


іпдісаїог 
Шиттае@ іпаісаіог 
па! іпдісаїог 
пеедіе іпдісаїог 
еіесіготартеїїс іпдісаїог 
уоНаре деіесіог 
оуегіоад іпдісаїог 
реак іпдісаїог 
зіаіе іпдісаїог 
роіагіїу іпдісаїог 
рһаѕе-ѕедиепсе іпдісаїог 


ті іпдісаїог 
іетрегаіиге іпдісаїог 
оії-Іеуеї іпдісаїог 
іо сресК ап шёсабюг 
іо ѕеі ир ап іпдісаїог 
геїау атріїНег 
ипії, 5еї, ріапі 
іпдоог ипії 
раскаре ріапі 
сопдепзег ипії 
оцідоог ипії 
ігапѕѓогтег ипіё 
іо ша а ипй 


деуісе, реаг 
ащотайс демісе 
іпіегіоскіпр деуісе 
еіесігісаї ргоип@ 
зіапдагі демісе 
сотрепзаїїпе Пеуісе, сотреп- 
заїог 
іпіегпа! сотрепзаїог 


а гмо-Іеад сие сотрепѕа- 
іог 

а опе-Іеай сие сотрепза- 
іог 

а {Нгее-{еад сибісіе сотреп- 
зафог 





17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 


17. ЕБЕСТЕТСАЕ, 1 МТА АТОМ МОВК 


комплексное компенсиру- 
ющее — 

мощность компенсирующего 
~а 

переключающее — 


распределительное — 
испытать 2» 
осмотреть — 
ОЧИСТИТЬ — 
проверить — 
установить 7» 

фаз/а 
исправная ~ 
неисправная ~ 
нейтральная ~ 
расщеплеиная ~ 
в ~е 
не в ~е 
отстающий по ~е 
противоположный по —е 
сдвиг фаз 
сдвинутый по ~е 
совпадающий по ~е 
обеспечивать опережение 
по ~е 
осаждать ~у 
отличаться по ~е 


фазометр электрический 
фазоуказатель 


фильтр 
заграждающий — 


цепь 
незамкнутая — 
неисправная — 


неправильная ~ 
несимметричная ~ 
обесточенная — 


оборванная ~ 
прерванная ~ 


фазоопрокидывающая г» 
фазосдвигающая ~ 

— без потерь 

г блокировки 

~ возбуждения 

— защиты 

— короткого замыкания 
— освещения 
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сотріех сотрепзафог 
сотрепзафог сарасіїу 


зміїспреаг, 5м'ййспіпр едиір- 
тепі 

зміїспреаг 

іо {е3Ё а деуісе 

їо ехатіпе а деуке 

їо сІеап а Пеуісе 

іо спеск а деуке 

іо зеё ир а деусе 


рһаѕе 
ѕоипаӣ рНазе, һеаі ћу рһаѕе 
іашійу рһаѕе, ипзоип@ рһаѕе 
пецігаї рһаѕе 
ѕрііё рһаѕе 
іп рһаѕе 
оці ої рћаѕе 
Іареіпе іп рһаѕе 
орроѕіїе іп рһаѕе 
рһаѕе дізріасетепі 
дієріаседй іп рћаѕе, оці ої рһаѕе 
іп рһаѕе 
іо айуапсе а рһаѕе 


{о ргесіріїаїе а рбазе 
іо Ч ег іп рһаѕе 


рһаѕе-теѓег 
рһаѕе-іпӣісаїѓог 


йПег 
зіоррег стсий 

сисий 
ореп сисий, іпсотріеѓе сисиН 
Баа сігсції, ГаиНу сігсції, іп- 
орегайуе сігсий, оці-ої-огйег 
сігсції 
мгопе сігсий 
азуттеїгіс сисий 
де-епегрігед сігсції, деад 
сігсиії 
ореп сігеції, дізсопіїпиед 
снсий 
ргокеп сігсиії, іпіеггиріед 
снсий 
рһаѕе іпуегіег сігсиїї 
рһаѕе-ѕһііпе сігсиії 
Іоѕ51еѕѕ сігсиії 
ІосКіпе сігсиії 
Неа сігсиіё 
ргоесНуе сігсиії 
ѕһогі сігеції 
Пеббпе сисий 
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отключения 
переменного тока 
постоянного тока 
управления 

утечки 

включить что-л. в ~ (вы- 
ключателем) 

ВКЛЮЧИТЬ что-л. В ~ (пос- 
тоянно) 

держать — под напряжением 
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заземлять — 
замыкать — 


защищать — 
изолировать ~ (с помощью 
изоляционных материалов) 
изолировать ~ (от воздейст- 
вия другой цепи) 

нагружать — 

ответвлять 2» 


прозванивать г» 
размыкать — 


разрывать — 


частотомер 
измерить —ом 


установить — 


шин/а 
алюминиевая ~ 
гибкая — 
жесткая ~ 
медная ~ 
неизолируемая — 
ответвительная г» 
сборная ~ 
— высокого напряжения 
~~ заземления 
ввести —у 
окрасить —у 
подсоединить ~у 


шинопровод 
магистральный ~ 


шкаф 
ВВОДНЫЙ — 
клеммный г» 
металлический г» 
распределительный ~ 
релейный г» 
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їгір сисий 

аПегпаїїпе-сиггепі сігсції 
дігесі-сиггепі сігснії 

сопігої! сігсиії 

1еаК сігеції 

іо Бгіпе ѕтіћ іпіо сігсиї, іо 
Иен 5тій іпіо сисий 

іо соппесі ѕтіһ іпіо сисий, 
іо расе 5зтій іпіо сисий 

іо ћо!а а сігсиії аНуе, іо Кеер 
а сігсий аНуе 

іо еагіһ а сігсції, іо ргоцпа 
а сігсий 

іо сотрієїе а сігсції, іо с1озе 
а снсий 

іо ргобесі а сігсції 

{о іпѕиаќе а сисий 


іо ізоіаїе а сисий 


іо Ісад а сігсий 

{о депуе а сігсиіі, 10 фар а сіг- 
сції 

іо іезі а сігсий юг сопёпийу 
{о БгеаК а сігсиії, іо іпіеггирі 
а сігеції 

іо БгеакК а сисиН, іо іпіеггирі 
а сисий 


ігедиепсу теїег 
{0 теазиге МИН а ігедиепсу 
таег 
іо 5еї пр а Недиепсу шаеег 


Биѕ 
аіитіпішт Биз 
ПехіЫе Биѕ 
гірідй Биз 
соррег Биѕ 
ипіпѕиаќеа Биз 
Ьгапсп Биз 
Биз-Баг 
рієр-уоНаре Биз 
еагіһіпр Биз 
іо іпѕегі а Биз 
{о раїпі а Биѕ 
їо соппесі а Биѕ 


риз дисі 
ризмау 


саріпеї, Бох 


епігапсе Бау 
іегтіпаї-ЬіосК са тей 
зіее! сабіпеї 
діѕігірибоп сабіпеї 
геїау Бох, геїау сапе! 
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— наружной установки 

— с автоматическим вы- 
ключателем 

— управления 

монтировать ~ 


шнур 


штырь 
металлический — 
вбивать г» 


щит 
коммутационный — 
распределительный ~ 


— измерительных приборов 

— наружной установки 

г переключений 

— с плавкими предохрани- 
телями 

— управления 

устанавливать — 


щитовая 


щиток 
клеммный г» 
контрольный ~ 
— управления 


электродвигател/ь 
асинхронный — 


короткозамкнутый — 
крановый — 


СИЛОВОЙ — з 


синхронный — 

трехфазный — 

ТЯГОВЫЙ 7» 

— закрытого типа 

— независимого возбуждения 

— переменного тока 

— переменно-постоянного 
тока 

— повышенной частоты 

— постоянного тока 

— с принудительным 
воздушным охлаждением 

— с прямым пуском (от сети) 


— с регулируемой частотой 
вращения 

вращение —я 

МОЩНОСТЬ ^я 

характеристики —я 

якорная цепь —я 


ГЕСТВСАЕ 1М$ТАЕТАТОН МОВК 
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оційоог са тей 
БгеаКег саріпеї 


сот го! сабіпеї 
їо ш$аН а сабіпеї 


согӣ 


ріп 
ее! ріп 
іо ӣгіуе іп а ріп 


Боаг@, рапеї 
змійсбБоагі 
ѕміісһБоага, ромег змійср- 
Боага, дізігібціїпр Боаг@ 
іпзігитепіайіоп Боаг@ 
оиідоог Боаг@ 
соттиваноп Боаг@ 
гизе Боага 


сопігої Боаг@, сопігої рапе! 
іо ш&аЦ а рапеї, ќо іпѕіа11 а 
Боага 


зміїспреаг гоот, з\ЙсНБоаг@ 
гоот 


рапеї, Боага 
їегтіпаі рае 
іпѕігитепі рапеї 
сопіго! рапе! 


тобюг 
іпдисіїоп тоїог, аѕупсһгопоиѕ 
тоїог 
ѕдиігге!-саре тоїог 
сгапе тоїог 
ромег шоюог 
ѕупсһгопоиѕ тоѓог 
+һгее-рһаѕе тоќѓог 
ігасіїоп тоќѓог 
епсіоѕеа тоїог 
ѕерагаіе ехсійайїоп тоќѓог 
айегпанпе-сиггепі тоїог 
аНегпаїїпр-дігесі сиггепі 
тоїог 
Һіећһег Їгедиепсу тоќіог 
дігесі сиггепі тоќог 
іогсед-уепійайїюоп тоїог 


асгоѕѕ-Ёһе-Ііпе тоїог 
айјиѕіаЫе-ѕреей тоїог 
тоїфог гофайоп 

тоќѓог сарасіїу 


тоїог сһагасіегіѕіісѕ 
поїог агтаїйге сігсиії 
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включать ~ 


возбуждать — 
выключать — 


запитывать ~ 


затормаживать — плавно до 
полиой остановки 

защищать ~ 

использовать г» с недогрузкой 
обесточивать — 

отключать - от питания 


охлаждать г» принудительно 
подавать питание на — 
разгонять г» 

реверсировать — 
смонтировать — 

ставить ~~ под нагрузку 


управлять —ем 
устанавливать — в вертикаль- 
иом положении 
устанавливать г» в горизои- 
тальном положении 


электрод заземляющий 


электромонтажник 


электрооборудовани/е 
высоковольтное — 


силовое ~ 
~~ зданий 
срок эксплуатации —я 


ВКЛЮЧИТЬ ^ 


ВЫКЛЮЧИТЬ ~ 
демонтировать г» 
испытать г» 
окрасить ~ 
смазывать — 
смонтировать ~ 
ЧИСТИТЬ гу 
эксплуатировать — 
электроосвещение 
электропитание 
ВКЛЮЧИТЬ — 
подавать — 
увеличивать — 
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іо 8їагі а тоїог, іо з\НсВ оп а 
тобог, іо шгп оп а тоїог, іо 
епегріге а тоїог 

іо ехсЦе а тоїог 

іо ѕіор а тоїог, іо 5м/йсН оїї а 
тоїог, іо ішги оїї а тоќог, іо 
де-епегріге а тобюг 

{іо ромег а тоїог, іо арріу 
ромег {о а тоїог 

іо Бгіпє а тоїог іо а зтоой 
зіор 

іо ргоѓесі а тоюг 

іо гип а тоїог Иры 

іо де-епегріге а тоїог 

{о Чізсоппесі а тобюг тот #ће 
ромег зирр!у 

іо Їогсе-сооі а тоїог 

іо арріу ромег іо а тоќог 

іо Бгіпе а тоїог ир іо ѕреей 
іо геуегзе а тоїог 

іо іпзіаї! а тобюг 

іо риі Іоай оп а тоїог, іо Іоай а 
тоїог 

іо сопіго! а тоќог 

іо тош а тоїог мій 115 зВаЙй 
уегіїса! 

{о тоипі а тоќѓог мИВ 115 ѕһаѓі 
Погігопіаї! 


этоипате еіесігоде, еагіћ еїес- 
ігоде 


сопѕігисіоп еіесігісіап 


еіесігіса! едиіртепі 
һҺеһ-уоЌаре  єіесігіса! едиір- 
тепі 
ромег едиіртепі 
еіесігіс іпѕќаПабоп 
5егуїсе Ше ої еіесігіса! едшр- 
тепі 
іо ѕміісһ оп еіесігіса! едшір- 
тепі 
іо 5м'іїсі оЙ еіесігісаї едиіртепі 
іо гетоуе еіесігіса! едиіртепі . 
іо їіеѕі еіесігіса| ефдиіртепі 
іо раїпі еіесігісаї едиіртепі 
іо ргеаѕе еіесігіса! едиіртепі 
іо іпзіай еїесігіса! едиіртепі 
іо сіеап еїесігісаї едиіртепі 
іо орегаїе еіесігісаї едиіртепі 


еіесігіс іеһіпе 


ромег ѕирріу, ромег 
{о шгп оп Фе ромег 
іо арріу ромег іо ѕтіћ 
іо ішгп ир ромег 


17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 41 7 
17. ЕБЕСТВІСАЇ, ІМЅТАГАТІОМ МОВК 





з уменьшать — {о шшгп домп ромег 

| электропотребление еіесігіса! епегру сопѕштріоп 
электроприемник еіесігіс 10а изше едиіртепі 
і злектропроводк/ а мігіпе 





взрывозащитная ~ 
внутренняя — 
наружная ~ 

открытая ~ 

плинтусная ~ 

скрытая ~ 

— на роликах 
производить монтаж —и 


электросет/ь 
городская 
заводская 
замкнутая 
кабельная 
кольцевая 
многофазная г» 
петлевая — 
питающая г» 
радиальная ~ 
заземляющая линия —и 
нулевая линия —и 
подпольный канал для —и 
— с глухозаземленной ней- 

тралью 

— с заземлеиной нейтралью 
— с изолированной нейтралью 


электроснабжение 


электроэнерги/я 

активная — 

израсходованная — 

потребляемая — 

— для покрытия пиковой 
нагрузки 

—, поставляемая в период 
больших нагрузок 

—, поставляемая в период 
провала нагрузки 

годовое потребление —и 


11111 


источник —и 
количество —и 
потребитель —и 
снабжать гуей 


уменьшить подачу —и 
увеличить расход гум 


энергоснабжение 


27-116 


ехріовіоп-ргоої мігіпр 
іпіегпа! мігіпр 
оцідоог мігіпр 
вигіасе мігіпе 

рип мігіпе 

ііддеп мита 
гее!-іпзиіаїог ут 
іо іпѕіа!1 мігіпе 


еіесігісійу зирр!у пеімогк 


игБап пеїмогк 

ріапі пеімогк 

теѕһеа пебмогК, Іоор пеїмогК 
сабіе пеїмогК 

гіпред пеімогК 

роіурһаѕе пеїмогК 

Іоор пеімогК 

мна пеімогК 

гадіаї пеімогк 

єгоцпі 

єгоцпі 

ипдегНоог гасемау 

зузіет міїп а ѕо111у-еагіһед 
пецігаї 

еагіһей пешга! зузіет. 
ізоіаіед пецігаї зузіет 


(еІесігіс) ромег зирріу 


еіесігіс епегру, еіесігіс ромег 


асіїуе еіесігіс епегру 

ційіхедй еіесігіс епегру 
еіесігіс ромег сопзитрйоп, 
реак епегру 


оп-реаК епегру 
оїї-реаКк епегру 


аппиаі еіесігіс ромег сопзитр- 
боп 

еіесігіс ромег зоигсе, еІесігіс 
епегру ѕоигсе 

атоипі ої еіесігіс ромег, 
-атоитпі ої еіесігіс епегоу 
сопѕитег ої еіесігіс ромег 

{о ѕирріу еіесігіс ромег 

{о гедисе еїесігіс ромег зирріу 
іо іпсгеаѕе еіесігіс ромег - 
сопѕитріоп 


ромег ѕирріу 
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ящик 
кабельный ~ 
клеммный г» 
распределительный г» 
— с плавкими предохраните- 
лями 
установить ~ 


Эти электроприемники... 


равновелики по мощности 
однородны по режиму работы 


Установленная мощность элект- 
роприемников, входящих в груп- 
пу, ... квт 

Какая суммарная мощность этих 
электроприемников? 


Мощность этого электроприем- 
ника ... квт 


Средняя нагрузка за максималь- 
но нагруженную смену в этом це- 
хе составит ... квт 

Годовое потребление электро- 
энергии этого цеха ... квт. ч 


Надо определить... 
коэффициент загрузки сети 


одновременность работы обо- 
рудования 
использование за смену элект- 
роэнергии 
Годовой коэффициент энерго- 
использования этого предприя- 
ТИЯ ... КВТ 
Какая установленная мощность 
электроприемника? 


Коэффициент энергоиспользова- 
ния учитывает... 
неритмичность работы пред- 
приятия 
различную загрузку по сменам 
сезонные колебания нагрузки 
работу в праздничные дни 


Надо рассчитать электропотреб- 
ление строительной площадки 


Расчетная мощность электро- 
приемников строительной пло- 
щадки в максимуме нагрузки ... 
КВАР 
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Бох 
іеедег Бох 
їегтіпаі Бох 
аіѕігірибоп Бох 
Гизе Бох 


іо іпзіа!! а Бох 


Тһеѕе ипііѕ ої еІесігіс Іоаа цзіпр. 
едиіртепі һауе... 

едиа! сарасНу 

эипЙаг тоде ої орега#оп 


Тһе іпѕќаПей сарасНу ої {Ве еіес- 
ігіс Іоайд иѕіпе едціртепі ої {1$ 
втоир 1$ ... КМ 

\М/Па| іѕ һе оба! ромег ої ће 
еіесігіс 1оа@ изтр едціртепі? 


Тһе ромег ої біз ипй ої еіесігіс 
Іоаа изіпр едціртепі іѕ ... КМ/ 


Тһе ауегаре |оа4 ої іће тахітайу 
Ісадей $5 іп Фе ѕһор мій! Бе 
... КУ 

Тһе зВор’$ аппиа! сопзитрйоп ої 
еЇесігісіїу із ... КМ/Б 


Із песеззагу іо еіегтіпе... 
{һе сарасіїу Гасіог ої һе ромег 
пеїмогК 
Ше эипиНапеоц$ орегайоп ої 
{ће едціртепі 
ромег сопѕитріоп рег 5нНіїї 


Тһе аппиа| ромег сопзитрНоп 
Гасфог ої ће ріапі 1$ ... КМ/ 


У!На+ 15 ће іпѕѓаеа сарасНу ої 
ће ипй ої Ше еІесігіс Іоад иѕіпе 
едиіртепі? 
Тһе ромег сопѕитріоп ѓасіог 
фаКез іпіо ассойпі ће... 
оп-араїп, оїї-араїп орегайоп ої 
{Бе ріапі 
дійіегепі Іоаа рег 5ріїї5 
зеазопа! Писіџабопѕ іп ће Ісад 
- могК дигіпр пайопа! һоіїйауѕ 


$ песеѕѕагу іо саїсиіаїє Ше 
еіесігіс ромег сопзитрйоп оп Фе 
соп5ігисіїоп Не 

Тһе гаїей сарасНу ої Ше еїесігіс 
1оа@ иѕіпе едиіртепі ої һе 
сопѕігисіоп зНе аї реак Іоаа 15 ... 
ҚУАК 
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Схему электроснабжения строи- 
тельства выбирайте, учитывая... 


потребляемую мощность 

типы приемников электроэнер- 
гии 

требования степени беспере- 
бойности электроснабжения 
размещение потребителей на 
территории строительной пло- 
щадки 

расположение источников 
электрической энергии 


Нарушение энергоснабжения 

может повлечь за собой... 
опасность для жизни людей 
повреждение оборудования 
массовый брак продукции 


расстройство технологичес- 
кого процесса 
срыв сроков строительства 


Питание этих электроприемни- 
ков допустимо по одной воз- 
душной линии 


Проложите два кабеля через 
два самостоятельных разъеди- 
нителя 


Допустимо питание электропри- 
емников одним трансформатором 
Электроснабжение можно от- 
КЛЮЧИТЬ... 
на время, необходимое для 
ремонта 
для замены поврежденного 
элемента схемы 


Электроснабжение можно пре- 
рвать не более чем на... 

сутки (ок) 

часа(ов) 


Изучите схему... 
внешнего электроснабжения 
питания по одной тупиковой 
линии 
с отпайками от двух линий 


Вы имеете замечания по схеме...? 


внутреннего электроснабжения 
питания двумя параллельными 
линиями 


2 
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Сроозе ће ромег зирр!у ѕсһете 
іог Ше сопѕігисйоп ѕііе факте 
іпіо ассоипі #ће... 

ромег іо Бе сопѕитей 

їуреѕ ої еіесігіс Іоай изте 

едиіртепі 

пеед Гог ап ипіпіеггиріей ромег 

зирріу 

1осайоп ої {ће еіесігісіїу иѕегѕ 
- оп Ше сопѕігисііоп зЦе 


Іосабоп оѓ 
зоигсез 


А ромег-сиї тау саизе... 


ромег зирр!у 


дапрег ќо реоре’з ѕаѓеіу 
атаре іо Ше едиіртепі 
а Іагре питіег ої гејесіѕ 
Беіпе ргодисед 
діѕгиріоп ої Ве іесһпоІорі- 
са! ргосеѕѕ 
дізгиріїоп ої Ше сопз5ігисіїоп 
деадіїпе5 
Тһе ромег зирріу іо һе еіесігі- 
са! едиіртепі сап Бе аггапред 
иѕіпе опе оуегћеаа Ііпе 


Гау їмо саез іһгоиеһ імо 
зерагаїе стсий БгеаКег$ 


Тһе еіесігісаї едиіртепі тау Бе 
ромегед Мот опе ігапѕѓогтег 


ны ромег зирр!у сап Бе фигпей 
ой... 
Гог Ше Нте песеѕѕагу Їог Фе 
гераїг 
Гог Ше Нте песеззагу Їог ће 
геріасетепі ої һе Фдатаре@ 
сігсції сотропепі 
Тһе ромег зирр!у тау пої Бе 
сиё Гог тоге ап... 
ау (з) 
оог ($) 


5їшду Ше сігсиії... 
Гог Ме ехіегпа! ромег зирріу 
іог {Не ромег зирр!у ігот опе 
деад-епд іеедег 
мій Бгапсһеѕ тот імо Ипез 


Ро уои һауе апу соттепіѕ оп ће 
сігеції ѓог...? 
іпёегпаі ромег зирріу 
а ромег зирр[у міїһ їмо рага1- 
Іе! Ііпеѕ 
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Здесь связующим звеном между 
внешней и внутренней лиииями 
является... 
главная понизительная под- 
станция 
главная распределительная 
подстанция 


Распределение электрической 
энергии от городской подстанции 
до строительства выполняется... 

по радиальным схемам 

по магистральным схемам 

по комбинированным схемам 


Начинайте монтаж распредели- 
тельного пункта 


Секционный выключатель сраба- 
тывает автоматически 


Линии заводите поочередно на 
шины трансформаторных под- 
станций 


Обеспечьте, пожалуйста, доступ 
к оборудоваиию для... 

осмотра 

монтажа 


Электрооборудование при хра- 
нении следует размещать... 
на подкладки 
таким образом, чтобы на нем 
не задерживалась влага 


Приступайте к... 
вскрытию оборудования 
восстановлению консервирую- 
щей смазки 
расконсервации оборудования 


Исключите возможность попа- 
дания на оборудование... 
влаги 
пыли 
грязи 


Оборудование следует хранить 
в ... помещений 

чистом 

сухом 

вентилируемом 


Части машин, подверженные 
коррозии, надо... 
очистить 
покрыть смазкой 
обернуть влагонепроницаемым 
материалом 
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... за ЦК Бебуееп Ше ежегпа!| 
апа іпіегпа! ромег зирр!у Іїпе5 


Тһе таіп зіер-домп зибзфаНоп 


Тһе таіп дізігірціїоп зиб$а- 
Ноп 


Тһе дізігібийоп ої еіесігісійу тот 
Ше сіїу ѕиБѕіаіоп іо Ше сопзігис- 
Ноп 5іїе іѕ допе изтр ... стсиН$ 

гадіа! 

таїп 

сотЫпей 


Верт шзаШпр Ше дізігібийїоп 
сепіге 


Тһе ѕесііопаіігіпр зміїсп ігірѕ 
аиіотаісау 


Соппесі ће саез іо Ше ігапѕ- 
іогтег ѕиђѕіаііоп Биз-Багз опе Бу 
Бу опе 


Ріеазе ргоуійе Їог ассеѕѕ іо {һе 
едиїртепі Їог... 
іпѕресіїоп 
аззетЫу 
\Пеп зіогіпе еїесігіса! едиіртепі 
іЁ із песеззагу іо ріасе ії... 
оп райѕ 
іп ѕисһ а мау іһаќ по тоіѕёцге 
сап раїнег оп Н 
Веріп... 
орепіпе ће едиіртепі 
гезіогіпе һе ргеѕегуаііоп 
эгеазе 


дергезегуїпр іһе 


Ргеуепі ... ветре іпіо ће 
едиіртепі 

тоізійге 

дизі 

дігі 
Тһе едиіртепі ѕһоиіа Бе ѕіогей 
оп ... ргетіѕеѕ 

сіеап 

агу 

уепійаїед 


Рагіѕ ої {Не едиїртепі зизсерНЫе 
їо соггоѕіоп 5Поцій Бе... 
сіеапей 
єгеазед 
мтгаррей іп а тоізіцге-ргоої 
таїегіаї 


едиіртепі 
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Маслонаполненные герметиче- 
ские вводы силовых трансформа- 
торов надо хранить... 

в распакованном виде 

в сухом помещении 

на прокладках 


Радиаторы укладывайте под на- 
вес 

Строительную часть объектов 
электроснабжения надо сдавать 
под монтаж 


До начала электромонтажных 
работ необходимо... 


построить подъездные дороги 
проложить линии энергоснаб- 
жения 

обеспечить освещение площад- 
ки 

выполнить фундаменты под 
электрические машины 
выполнить ограждеиие лест- 
ничных маршей 

ввести в действие системы 
отопления и вентиляции 
установить светильники мест- 
иого освещения 


Оставляйте для выполнения 
электромонтажных работ... 
монтажные проемы 
ниши, гнезда и борозды 


До прокладки кабеля необходи- 
мо... 
откачать воду из траншеи 


очистить траншею от камней 
очистить траншею от комьев 
земли 

очистить траншею от строи- 
тельного мусора 

устроить в траншее подушку из 
разрыхленной земли 

сделать проколы грунта в мес- 
тах пересечения кабеля с ком- 
муникациями 

заложить в траншею трубы 
развезти по трассе траишеи 
кирпич и плиты 


При приемке кабельной канали- 
зации проверьте... 
глубину заложения кабельных 
блоков 
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ОЙ-ЙПед аїг-їйебі Биѕһіпрѕ ої 
ромег ігапѕѓогтегѕ ѕһошіа Бе 
ѕіогей... 

ипраскед 

оп гу ргетіѕеѕ 

оп раз 


Кеер гайіаіогѕ іп ѕһейѕ 


Тһе сопѕігисіоп рагі ої ће ромег 
ргојесіѕ тизі Бе Бапдед іп юг 
аѕѕетЫу 


Ву Ше біте +һе єієесігіса! іпѕіа!- 
1абоп могК ѕќагіѕ {’$ песеѕѕагу 
іо... 

рий ассеѕѕ гоайѕ 

Іау еІесігіс ромег ѕирріу Ипез 


Пећё Ше зНе 


1ау {һе юипдайопз Гог Ше еіес- 
ігіса! едиіртепі 

риї ир ће гаііпрѕ оп {ће зіаїг- 
саѕеѕ 

ри іпіо орегаНоп ће һеаіпе 
апа уеп аіоп ѕуѕіетѕ 

іпѕёа] Іоса! Шебіїпр зоигсез 


Іеауе ... Їог Ше еієсігіса! іпѕќаі- 
1айоп 

егесйоп орепіпр5 

гесеѕѕеѕ, һоІеѕ, апа сһаѕеѕ 


Веїоге Іауіпе са ез Н’$ песеѕѕ- 
агу... 
іо риштр ће маїег оиќ ої +ће 
ігепсп 
іо гетоуе ѕіопеѕ топ е ігепсһ 
іо гетоуе сіойд5 ої еагіһ от 
"Ше ёгепсһћ 
іо гетоуе гибрі5п {от е 
ігепсі 
іо таке а сиѕһіоп {тот Іооѕе 
вої! іп ре ігепсһ 
{о гой Ше зо| аї {ће іпіегѕес- 
бопѕ ої саЫеѕ апа ѕегуісе 
іпеѕ 
іо Іау ріреѕ іп Ше ігепсһ 
{о [ау БгісК апа ріаїез аїопе ће 
ігепсі гоше 


Меп ассеріїпе сопфийз сһеск... 


{Ве дер ої Іауїпе сабіе ЫосКѕ 
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правильность укладки железо- 
бетонных панелей и труб 
устройство стыков 

качество гидроизоляции 
соосность труб 

размеры люков колодцев 
наличие крышек на люках 
наличие металлических лест- 
ниц 

наличие скоб для спуска в ко- 
лодец 


До начала монтажа электрообо- 
рудования подстанции должны 
быть выполнены... 
установка, выверка и крепле- 
ние всех конструкций 
сооружение всех фундаментов 
под оборудование 
кабельные каналы и лотки 
система ливневой канализацни 


постоянное или временное ог- 
раждение 

работы по планировке тер- 
ритории 

масляные трубопроводы 
системы отопления и вентнля- 
ЦИИ 


Выполнение электромонтажных 

работ начинайте с(о)... 
установки закладных деталей 
в строительных конструкциях 
подготовки трасс электропро- 
водок н заземления 
сборки укрупненных монтаж- 
ных узлов и блоков 
комплектования узлов 
прокладки сетей по готовым 
трассам 


Электромонтажные работы сле- 

дует производить с... 
передвижных подмостей 
телескопических вышек 
гидроподъемников 
строительных лесов 


Осуществляйте пооперационный 
контроль качества монтажа 


До начала монтажа трансформа- 
торной подстанции должны быть 
поставлены... 
трансформаторное масло 
чистые герметнческие метал- 
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Ше геіпѓогсей сопсгеїе рапе!з 
апа ріреѕ Їог ргорег Іауіпе 
һе јоіпіѕ 

Ње диаШу ої маіегргооїіпе 
һе ріреѕ {ог ргорег айептепі 
Ше дітепзіоп5 оѓ һаїсһеѕ 

һе һаісһ соуегѕ 

{һе зіее! Іайдегѕ 


Ше ауайабійу ої єгаб һапаӣіеѕ 


Веїоге аѕѕетЫіпе Че еїесігіса! 
едиїртепі іп Ме зибзфаНоп її 1$ 
песеѕѕагу 10... 
ріасе іп роѕійоп, зеё іо Ние, 
апа ѓаѕіеп аі ѕігисіџгеѕ 
1ау һе оипдаНоп$ Їог Не 
едиіртепі 
іпзіай сабіе дисів апа Ігаує 
іпзіаі! а зіогт-маїег Фгаїпаре 
зузіет 
аггапре {ог регтапепі ог іет- 
рогагу іепсіпє 
1еуе! Ше зіїе 


Іау 011 ріреѕ 
іпѕќа1 Беайпе апа уепа#оп 
ѕуѕіетѕ 


Ѕіагё еїіесігіса! іпѕіаПаіоп могк 
Бу... 
іпѕѓаіпе {Пе етБейдей рагіѕ іп 
Ше Бийдіпе зігисійге5 
ргерагіпе мігіпє апа еагібіпє 
гипѕ 
аѕѕетЫіпе һе егесіоп тод- 
шеѕ 
сотріеііпе ѕеіѕ ої ипіїѕ 
Іауіпе Нпез аіопе Ше ргерагей 
гоніе5 


ЕІесігісаі іпѕіаПабоп мог ѕһоша 
Бе опе Ноги... 
гот $саНо!4$ 
{еезсор!с Ю\ег$ 
һудгашісаПу орегафе@ һоіѕіѕ 
ѕса оі 


Спеск {Не ЧчиаШу ої {Ве егесНоп 
могК зіер-Бу-зіер 


Веїоге Ше егесіїоп ої ће ігап5- 
Ғогтег зирзіайоп ѕЁагіѕ И 15 
песеѕѕагу іо обіаїп... 
їгапѕќогтег ой 
сіеап аігіеһі теѓаі {апкѕ Юг 
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лические емкости для хранения 
масла 
инструмент и приспособления 


Поверхность контактов выводов 
электрооборудования следует... 


зачистить 

очистить растворителем 
протереть тонким слоем вазе- 
лина 


Шнны должны подходить к кон- 
тактным выводам свободно 


Соблюдайте внутренний радиус... 
в изгибах на плоскость 
в изгибах на ребро 


Изгиб шин должен начинаться 
на расстоянии не менее 10 мм от 
края контактной поверхности 


Стыки сборных шин должны 
отстоять от головок изоляторов 
не менее чем на 50 мм 


Жесткое крепление шин к изо- 
ляторам выполняйте в середине 
ший 


На этом участке шины крепите 
между компенсаторами 


Разборные подсоединения про- 
водников выполняйте с примене- 
нием... 
крепежных изделий из стали 
крепежных изделий из цветно- 
го металла 
тарельчатых пружин 
переходных пластин 


Разборные подсоединения шин к 
вводам выполняют... 


стальными гайками 
гайками из латуни 
гайками из меди 


К выводу присоединяйте не более 
двух шин 


При монтаже ошиновки открытых 
распределительных устройств... 
гибкие шины не должны иметь 
перекруток 
жесткие шины должны иметь 
устройство для гашення вибра- 
ции 
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зіогіпє ігапзіогтег ой 


10015 апа Нхёиге$ 


Тһе ѕигѓасеѕ ої Ше іегтіпаі соп- 
{асіѕ ої Ше еіесігісаї едиіртепі 
ѕһоша Бе... 
Нед 
Сеапей \мИН а ѕоіуепі 
соуегей мії а іп соаї ої уа- 
ѕеіпе 


Виѕ-Багѕ ѕһоніа соте ир іо Ше 
іегтіпа! сопіасіє ігееїу 


ОБзегуе Ше іппег гай... 
ої а Биз-Баг Бепдїпе іп а ріапе 
ої а Биѕ-Баг Бепдіпр едремізе 


Тһе Биз-Баг ѕһошіа пої Бе Бепі 
Іеѕѕ іһап 10 тт вгот Не ейре ої 
ће сопіасі зигіасе 


Виз-Баг јоіпіѕ ѕћошіа пої Бе Іеѕѕ 
1һап 50 тт от Фе шзшабюг 
сарѕ 


Виѕ-Багѕ ѕһоша Бе гірійіу а+- 
іаспед іо е іпѕшаіогѕ іп Чех 
сепігеѕ 


Еазіеп ће Биѕ-Багѕ һеге Бе \мееп 
Не сотрепѕаіогѕ 


Маке Фетоипіабіе соппесНоп$ ої 
сопӣисіогѕ иѕіпе... 


Зее! Ёаѕіепіпеѕ 
поп-Ёеггои$ теѓа Ёаѕіепіпеѕ 
аіѕК ѕргіпеѕ 

соппесііпе ріаїе5 


РетоипіаЫе соппесНопз ої Биз- 
Багз іо ѓіегтіпаіѕ 5поцід Бе тайе 


иѕіпе... 
ѕіееі пи! 
Бгаз$ пиїіѕ 


соррег пиїз 


РДоп'ї соппесі тоге іћап їмо Биз- 
Багз іо Ше іегтіпаі 


Меп такіпе Биѕ аггапретепіѕ 
оп ореп ѕміїсһ реагз... 
ауоїд іміѕіпе ПехіЫе Биз-Баг$ 


ргоуіде 11214 Ьиѕ-Багѕ мИН уі- 
БгаНоп датрегѕ 
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Все провода в расщепленной фа- 
зе должны... 
иметь одинаковое натяжение 
раскрепляться между собой 
распоркамн 


Соединения между смежнымн ап- 
паратами выполняйте одним от- 
резком шин 

Шины подсоединяйте к контакт- 
ным выводам с учетом компен- 
сацин температурных изменений 


Ответвления гибких шин следует 
ВЫПОЛНЯТЬ... 

сааркой 

опрессовкой 

зажимами 


Изоляторы закрепляйте так, что- 
бы поверхности колпаков нахо- 
дились в одной плоскости 


Оси опорных изоляторов должны 
быть вертикальны 


Фланцы изоляторов не должны 
быть утоплены 


При монтаже гирлянд изолято- 

ров... 
арматура должна соответство- 
вать размерам изоляторов 
соединительные ушки и скобы 
зашплинтовывайте 
сопротивление нзоляции прове- 
ряйте мегомметром 


При креплении гирлянд на дере- 
вянных опорах... 
крюки для подвески должны 
быть заварены 
гайки крюков должны быть за- 
контрены 
древесину траверсы под шай- 
бами не подрубайте после про- 
питки 


Баки масляных выключателей 
выравниваются по вертикали и 
горизонтали 


При укрупненной сборке и монта- 
же воздушных выключателей 
обеспечивайте... 
горизонтальность установки 
опор рам 
вертикальность опорных коло- 
нок 
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АП сопансюг$ іп Ше зрШ рћаѕе 
ѕһоша... 

һауе ипіїогт іепѕіоп 

Бе Кері арагі Бу ѕрасегѕ 


Соппесі адіасепі еіесігіса! йе- 
уісеѕ МИН а опе-ріесе Биз-Баг 


Соппесі Биѕ-Багѕ іо іегтіпаіѕ 
їакіпе іпіо ассоџпі 1етрегаиге 
сһапсе сотрепѕайоп 


НехЫе Биѕ-Баг Бгапсһеѕ ѕһоші4 
Бе соппесіей... 

Бу меїдіпе 

Бу сгітріпє 

иѕіпе сіатрѕ 


Ех Ве іпзиіаїог5 зо ШаЁ Мет 


сарѕ аге іп опе ріапе 


Тһе рейеѕіаІ шзи!аг ахеѕ ѕһоша 
Бе уегіісаі 


Іпзиіаїог Папееѕ з5Пошідп'ї Бе 
вип 


\!Неп іпѕѓаіпе іпзиіаїог сһаіпѕ... 


зее іо їй Чай Ше ассеѕѕогіеѕ 
НЕ Фе шзшаюг дітепзіоп5 
соНег-ріп соппесііпе еаг5 апа 
сатрз 

сһеск Ше шзшапсе м а 
теропттеїег 


М/Беп Газептя іпзиіаїог сһаіпѕ 
їо моодеп ѕиррогі$... 


{аке саге їБаї ће ѕуап-песк 
ѕріпаіеѕ аге меідей 

фаКе саге 1һаїі {ће 5мап-песк 
рт Че пиіѕ аге Іоскед 

доп’ си оці {Пе моо4 ипаег Ве 
сго55 агт маѕһегѕ айег іт- 
ргеєпайоп 


Ѕмійсһ іапкѕ ѕһошіа Бе аһіспей 
апа Іеуееа 


Меп аѕѕетЫіпс аіг-Бгеак 
зміїспез іп тајог ипИз ѓаКе саге 
Ва... 

Ше ігате ѕиррогіѕ аге һогіѕоп- 

іа! 

1ће іпѕшаїог з{асК$ аге уегіісаі 
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равенство размеров по высоте 
колонок изоляторов и треног 
центричность установкн изоля- 
торов 


Не допускайте соприкосновення 
фарфора изолятора с металлом 


Болты равномерно затягивайте 
ключом 


После окончания монтажа воз- 
душньх вьключателей проверьте 
утечку воздуха 


Перед установкой шкафов уп- 
равления и распределительньх 
шкафов, пожалуйста, проверьте... 
правильность положения блок- 
коитактов и блоков электро- 
магнитов 
имеют ли клапаны легкнй ход 
и хорошее прилегание к седлам 


Полосы разъедннителей и ко- 
роткозамыкателей монтируйте на 
горизонтальной плоскости 


Закоротите вторичные обмотки 
трансформаторов тока на их за- 
жимах 


Не делайте... 
вскрытия масляного трансфор- 
матора тока 
нзменения положения первич- 
ной обмотки тока 


Корпус транєформатора зазем- 
ляйте 


Для монтажа силового транс- 
форматора, пожалуйста, подго- 
товьте... 
подьемное оборудование 
такелаж в соответствни со 
схемой строповки 
средства передвижения транс- 
форматора 
гидравлические домкраты 
сварочное оборудование 
оборудованне для вакуумиро- 
вания 


Произведите проверку... 
отсутствия утечки масла 
уровня масла в расширителе 
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Не іпѕшаїог З{асК$ апа ігірод5 
аге едиаі іп Пеїєбі 
Бе іпѕиаіогѕ аге аііспей 


Ауоїд сопіасі Беімееп іће іпѕша- 
іог рогсейат апа теїаі 


Тієбіеп {һе Боіїѕ еуепіу НЫ а 
мгепсћ 


АНег {Ве аіг-Ыаѕі БгеаКегз һауе 
Бееп іпѕіаеа, сһеск {Нет {ог аіг 
1еаКасе 


Веїоге іпзіайіпе сопігої апа дї8- 
ігібибоп сађіпеіѕ сһеск ..., ріеаѕе 


1һе розійоп5 ої іпіегіосік соп- 
{асіѕ апа еіесіготартеї ЫосК$ 


мһеіћег {Пе уаіуеѕ ореп еазіїу 
апі ће уаіуе 413Кз #4 бепПу 
араіпѕі іһеіг ѕеаіѕ 


Моипі ізоіаїог5 апа 
сиіќегѕ оп Ногігопіаї! 


ѕһогі сіг- 
ѕигѓасеѕ 


Соппесі {Не ѕесопдагу міпііпеѕ 
ої {һе сиггепі ігапѕѓогтегѕ їо 
1һеіг іегтіпаіѕ 


Оо пої... 
ореп ап ої! сиггепі ігапѕѓогтег 


сһапрое Ме розйюп ої Ше ргі- 
тагу міпаїпе 


Еагіһ {Не ігапѕѓогтег Бойу 


То аѕѕетЫе іһе ромег ігапѕ- 
Гогтег ргераге ..., ріеаѕе 


пе едиртепі 

Ше порте іп ассогдапсе міїћ 
е ѕ1їпріпе ѕсһете 

{Не їгапѕрогі ѓасіїіеѕ іо тоуе 
Ше ігапѕѓогтег 
Һудгашіс јаскѕ 

уе тя едиіртепі 
Че едиртеп юг 
уасиит 


Сћеск... 
їһаї іһеге іѕ по о| Іеакаее 
Че ой Іеуеі іп ће ой соп- 
зегуаїог 


сгеайпе 
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герметичности трансформато- 
ра 

избыточного давления внутри 
бака 


При испытании трансформатора... 
отберите и испытайте пробу! 
масла 
замерьте параметры изоляции 


проверьте работу переключаю- 
щего устройства 
нзмерьте ток холостого хода 


Перед включением трансформа- 
тора на напряжение ... кв про- 
верьте... 
действие механизмов и блоки- 
ровки выключателей 
открыт ли кран, соединяющий 
расширитель с баком 


исправность сигналнзаторов 
перегрева 

отсутствне воздуха в транс- 
форматоре 

правильность положення ра- 
диаторных кранов 
надежность заземления баков 


При монтаже полупроводнико- 
вых приборов... 
не допускайте резких толчков 
и ударов 
удалите консервирующую 
смазку 
приборы с водяным охлажде- 
нием устанавливайте гори- 
зонтально 
штуцера располагайте в верти- 
кальной плоскости 
В воздухопроводах перед нача- 
лом монтажа... 
удалите заглушки 
внутреннюю поверхность по- 
кройте олифой 


Продувку воздухопроводов про- 
водите под давлением ... кг/см 


Настройку высокочастотных за- 
градителей, пожалуйста, произ- 
водите в лаборатории 


При установке ... выверяйте их 
положение по отношению к ос- 
новньм осям помещения 
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Бе аігіірһіпеѕѕ ої һе ігапѕ- 
Ѓогтег 
{Ве ехсеѕѕ ргеѕѕиге їп {Не фапК 


Меп 1езНпе 1һе ігапѕѓогтег... 
іаке ап оЙ затр!е апа їеѕі ії 


теаѕиге Ше сһагасіегіѕісѕ ої 
1һе шзшаНоп 

сһесК Ше орегайоп ої {Ве яміїсі 
сеаг 

теаѕиге һе ійіе сиггепі 


Веїоге епегоіғіпо {һе ігапѕѓогтег 
іо саггу ... КМ сһеск... 


Ше орегайоп ої ће тесһапіѕтѕ 

апа іпіегіосКкіпо 8міїспеє 

мНеїег ће сосК соппесіїпе ће 
- ОЙ сопзегуаюг апа 1ће фапК із 

ореп 

мһе{һег {Не іетрегаїиге аіагтѕ 

аге іп 2004 огдег 

Па +һеге із по ай іп һе фгапз- 

іогтег 

іһе розійоп ої Ше гафаюг 

сосК5 

Ѕаѓеѓу ої ће фапК еагібіпє 


Мһеп іпзіайпє зеписопансюг 
деуісез... 
ауоїд јегкѕ апа Битр$ 


гетоуе Ше ргезегуаНоп ргеаѕе 


зеё ир маїег-сооіей Яеуісеѕ 
БогігопіаНу 


іпѕіаП Пе зієеуе5 уегіїсаПу 


Веїоге іпѕќаПіпе аїг Фисів... 


гетоуе {Нег епа сарѕ 
соаї Ме іпзіде ѕигѓасе ої е 
дисіз м'іїб дгуіпе ой 


Віом ай іһгонећ Ме Ӣисіѕ ипдег 
ће ргеѕѕиге ої ... Ке/ст 


"Типе Фе һісһ-гедиепсу зіоррег 
сігсиіїѕ іп ће Іабогаіогу, ріеаѕе 


Меп іпѕіаіпе ... сһеск Фе! ро- 
оп міїб геѕресі іо Ме ахеѕ ої 
ће гоот 


& 

Е 
ї. 
М 
} 


= 
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распределительных шитов 
щитов управления 

защитной аппаратуры и авто- 
матики 


Распределительные щиты крепи- 
те к закладным деталям болтами 


Панели скрепите между собой 
болтами 


Верхнее положение рычага ру- 
бильника должно соответство- 
вать его включению 


Нижнее положение рычага ру- 
бильника должно соответство- 
вать его выключению 


Шины распределительных уст- 
ройств окрасьте по всей поверх- 
ности эмалью 


Окраску одноименных шин во 
всех установках выполняйте, по- 
жалуйста, одинаковой краской 


Заземляющие ножи окрасьте в 
черный цвет 


Трансформаторы окрасьте в 
светлосерый цвет 


Штепсельные розетки устанав- 
ливайте на высоте не менее ... м 
от уровня пола 


Открытая прокладка проводов 
производнтся... 

по штукатурке 

по обоям 

поверх обоев 

под обоями 

с подкладкой листового асбес- 

та 


Скрытая проводка выполняется... 
под слоем мокрой штукатурки 
в бороздах 
в каналах 


Все соединения проводов выпол- 
няются... 

сваркой 

опрессовкой 

с помощью зажимов 

в ответвительных коробках 


Крепление плоских проводов 
производится... 
гвоздями 
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аіѕігіриіїпе Боаг@$ 

сопігоі Боаг@$ 

ргоїесійїоп едиіртепі апа рго- 
іесіїуе аніотабйоп 


Вой Ше дізігібийпе Боагаѕ іо Ше 
іпѕегіѕ 


Воїї Ше рапе!$ 


\У/Веп а Кпіїе ѕміїсһ Іеуег 1$ ир ії 
ѕһоша Бе іп ће "оп" розійіоп 


\!Пеп а Кпйе 5міїсі Іеуег 15 дом п 
и ѕћоша Бе іп Ме "оїї" роѕійоп 


Раіпі Ме епіїге ѕигѓасе ої һе 
ѕмйсһ реаг Биѕ-Багѕ міїһ епатеї 


Раїпі НКе Биѕ-Багѕ ої аЙ Ше ипіїє 
бе зате соіоиг, ріеаѕе 


Раіпі Ше еагіһіпе Кпіуеѕ Ы̇аск 
Раіпі Не ігапѕѓогтегѕ іећі ргеу 


Іпзіаї! ѕосКеіѕ по 1еѕѕ Шап ... т 
{гот ће Ноог 


Ореп мігіпе із Іаїд... 


оп ріазіег 

оп майрарег 

аБоуе Ше маПрарег 
ипаег Ше майрарег 
оп аѕБеѕіоѕ ѕһееіѕ 


ЕІиѕһ мігіпє іѕ іпѕіаеа... 
ипаег а Іауег ої меі ріазівг 
іп сһаѕеѕ 
іп дисіє 


АП міге соппесіопѕ аге таде... 
Бу меїдіпеє 
Бу сгітріпе 


мії) сатрѕ 
т Бгапсһ Бохеѕ 


Еіаі міге5 аге Газфепе4... 


мії) паЙ$ 
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прикленванием 
с помощью закрепов скобами 
из пластмассы 

скобами из резины 

с расстояннем между точками 
крепления не более ... мм 


Контактную поверхность сталь- 
ных планок зачищайте до блеска 


Оконцевание жилы кабеля де- 
лаєтся герметизированными на- 
конечниками 


Производите маркировку прово- 
дов и кабелей 
Кабель жестко закрепите... 
в конечньх точках непосредст- 
венно у концевых заделок 
с обеих сторон изгибов 
у соединительных и стопорных 
муфт 
Концы кабеля временно загерме- 
тизируйте 


Монтируйте соединительные 
муфты и концевые заделки 


Для облегчения тяжения кабель 
покройте тавотом 


Кабель прокладывайте тяжением 


В кабельных шкафах монтируй- 
те... 
кабельные концевые заделки 
шинные перемычки между жи- 
лами кабелей 


Стопорнье и полустопорные муф- 
ты размещайте в кабельных ко- 
лодцах 


Кабельные муфты и защитные 

кожухн снаружи покройте... 
асфальтовым лаком 
горячим битумом 


“Какая нагрузка линии? 


Каково сопротивленне ...? 
линии 
трансформатора 
короткого замыкания 
генератора 
проводов 


Проверьте запуск двигателя 


Какой номинальный ток двига- 
теля? 
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Бу єїнеїпє 
міїб р!азНс с1атр$ 


мії гибБег сіатрѕ 
мії Че ѓаѕіепіпе рош по 
тоге һап ... тт арагі 


Ѕсгаре һе сопіасі ѕигѓасеѕ ої 
зіееї 5ігір5 Бгієбі 


СаЫеѕ аге іегтіпаїед мії 
аїгіїєбі 1005 


МагК Ше саЫеѕ апа сопӣисіогѕ 


Базіеп Ше сабіе .. неа 
аї {Ве іегтіпа!ѕ 


аї Бо ѕійеѕ ої ће Бепӣѕ 
аї сопріїпр апа ѕіор зіееуе5 


Кеер іһе саЫе еп@з ѕеаіей юг 
ѕоте Ите 


ГпзёаЙ саЫе соиріїпе $1ееуез ап@ 
саЫе һеайѕ 


То таке ії еаѕіег іо рый, соуег {Не 
саЫе мії ргеазе 


ау ће сабіе Бу рийіпє ії 


ша ... іп сапе! 

сабіе һеайѕ 

їБе Биѕ-Баг јитрегѕ Беїмееп 
саріе сопдаисіогя 


Зе{ ир зіор апа ѕеті-ѕќор $1ееуе$ 
іп сае тапһоіеѕ 


Соаї Ше саЫе Бохеѕ апа ргоес- 
Чуе ѕһеаіћіпоѕ м... 
Ьнитепоиц5 уагпіѕћ 
Бої Бійштеп 


\М/ПаЕ 1$ һе Ппе юа@? 


\!Па+ із Ше ...2 

Нпе геѕіѕіапсе 
ігап5їогтег геѕіѕіапсе 
ѕһогі сігснії ітредапсе 
сепегаїог геѕіѕіапсе 
улге геѕіѕіапсе 


Среск іһе тофог ѕіагі 
\!Ва+ із Ве тоюг’$ гаїед сиггепі? 








а дам 





17. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
17. ЕБЕСТВІСАЇ, ІМ5ТАЇЛ.АТІОМ МОКК 


Номинальный ток этого электро- 
двигателя ... А 


Полное сопротивление короткого 
замыкания ... Ом 


Колебание напряжения на этом 
двигателе при запуске ...% 


Крючья и штырн заземлите че- 
рез... 
стальную арматуру опоры 
проложенный по опоре зазе- 
мляющий спуск 
нулевой заземляющий провод 


Соединение выполняется пере- 
мычкой из голого провода 


Обеспечивайте хороший контакт 
скрепляемых деталей 


На места, опасные для возгора- 
ния, накладываются шунтиро- 
ванные бандажи 


Проволокой огнбайте головку 
болта полным оборотом 


Бандажи покройте битумом 


Бандажи делайте из оцинкован- 
ной проволоки 


Антнсептической пастой покры- 
вают подземную часть деревян- 
ных опор 


Какая протяженность ...? 
кабельной линии 
линии электропередач 


Соединение проводов разных се- 
чений выполняйте, пожалуйста, 
переходными зажимами 


Однороднье провода соединяй- 
те... 
термитной сваркой 
соединительными зажимами 


Производите проверку состоя- 
ния... 

трассы 

элементов линии 


Необходимо произвести ночную 

проверку н выявить... 
дефектные соединения 
коронирование загрязненных 
изоляторов 
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Тһе гаіеа сиггепі ої ће тоюг 
і5 .. А 


Тһе ѕһогі сігсий ітредапсе 1$ ... 
Орт 


Тһе тоїог зіагіїпе уоНабе Йисіи- 
айоп 1$ ...% 


Соппесі {Не змап-песК зр@1ез 
апа Ње ріпѕ іо еагій іһгоџећ... 
їБе 5іееї ѕиррогі 
Фе зиррогі эгоипа міге М 


їБе пешігаї еагіһ сопдисіог 


Тһе соппесНоп 5поцій Бе тайе Бу 
арріуїпе а Баге міге |итрег 


ОЫаіп а 2004 сопіасі Беїмееп ће 
јоіпей рагіѕ 


З5бипіїпе Бапдабеѕ ѕһоша Бе зеї 
мһеге еге із а Нге Бахаг@ 


Ех бе Бой ћеаа Бу Бепдіпе міге 
агоип@ ії 


Соаї ФНе Бапдарез міїп БЁйитеп 


Маке Бапдавеѕ ої баїмапігед 
міге 


Тһе ипдегетонпа рагіѕ ої моодеп 
ѕиррогіѕ ѕһоша Бе соайе@ мії 
ргезегуаНуе 


М/На+ із {Ве Іепрій ої ...? 
ре саЫе Ііпе 
Ше ромег Ипе 


Соппесі сопӣисіогѕ ої діїїегепі 
сго$$-зесНоп$ иѕіпс соппесііпе 
сіатрѕ, ріеаѕе 


Соппесі ипіѓогт сопаисіогзѕ... 
Бу +һегтії меїдіпе 


иѕіпе соппесіогѕ 


Сһеск бе сопа іоп ої... 


Ће гопіе 
Че Ііпе еіетепіѕ 


Іеѕ песеѕѕагу іо таке а пієбі 
спесК іо деїегтіпе... 
деїесіїме соппесіїоп5 
согопа аіѕсһагсеѕ Їгот соп- 
іатіпаїей іпзиіаїог5 
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Обращайте, пожалуйста, особое 
внимание на... 

крепление траверс 

сборку и установку изоляторов 


подвеску линии электропере- 
дачи 

подвеску стальных канатов 
установку разрядников 


Контролируйте, пожалуйста... 
глубину заглубления деревян- 
ных опор 
глубину фундаментов опор 


стрелы провеса проводов 
нанменьшее расстояние от про- 
водов до земли 
сопротивление заземления 
опор 

сопротивление изоляции 
штырьевых изоляторов 


Пронзводите испытание включе- 
ння толчком на номинальное на- 
пряжение изоляторов на высоко- 
вольтной линии измерительной 
штангой 


Произведите испытание соедини- 
телей после включения линин под 
нагрузку 


При периодическом осмотре ли- 
нии и вводов обращайте внима- 
ние на... 
наличие ожогов и трещин 
наличие боя изоляторов 


обрыв и оплавление жил про- 
ВОДОВ 
состояние гирлянд 


натяжение проводов 
состояние опор 

наклон опор 

состоянне бандажей 
состояние заземляющих уст- 
ройств 

состояние соединений 
касание проводами деревьев 
состояние вводных ответвле- 
ний и предохраннтелей 
состояние кабельных воронок и 
спусков 
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Рау зресіа! айепіїоп {іо Ше ..., 
р!еазе 
іазіепіпе ої Ше сгоѕѕ агтѕ 
аззетЫу апа шз{аНайоп ої ће 
іпѕшаќогѕ 
зігіпріпр ої ће ромег фгапз- 
тіѕѕіоп Нпе 
зїееї міге горе һапеіпе 
іпзіаНайоп ої аіѕсһагрегѕ 


Ріеаз5е сһеск... 
Фе Чер ої һе моодеп зир- 
рогіѕ 
{ће деріћ ої Бе зиррогі юип@а- 
Ноп$ 
ће заєз іп ће саез 
1һе сіеагапсе Бебмееп {һе Нпе 
апа ће єгонпі 
Ше ѕиррогі еагіһ геѕіѕіапсе 


ће ріп шзиаюг іпѕиапсе 


Маке а гае@ уоНаре {ез{ ої іће 
рієб-уоПНаре ігапѕтіѕѕіоп Нпе іп- 
зшаїог5 міїб те һеір ої а Би77 
ѕіск Бу Шгомтр оп ап ітрасі 
Іоаа 


Тезі ће соппесіогѕ аНег Не Ппе 
із риї ипдег Іоаа 


Дигіпе гоийпе іпѕресііопѕ ої ће 
іпе апа іпѓеейѕ рау айепііоп 
іо... 
ће ргеѕепсе ої Бигпѕ апа сгаскѕ 
{ће ргеѕепсе ої БгоКеп іпѕиа- 
іог5 
міге БгеаК$ апӣ сопдисіог ѓи- 
зіоп 
Ше сопаїйоп ої ће шзшаюг 
сһаіпѕ 
міге іепѕіоп 
е сопдїйоп ої Ше ѕиррогіѕ 
е гаКе ої {ће ѕиррогіѕ 
Ше соп оп ої +ће Бапдареѕ 
һе сопдійоп ої е еїесігіса! 
Єгонпа 
{Ве сопаїніоп ої {Ве соппесііопѕ 
Ше ехіепзіоп ої ігееѕ іпіо Ипез 
Ше соп@ оп ої іпіеед Бгапсћһеѕ 
апа ѓиѕеѕ 
Ше сопӣійоп ої саЫе роїбеадз 
апа зиррогі ргонпа міге5 


ні ди 
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17. ЕСЕСТВЕСАТ. 1МЅТАІЛАТІОМ МОВК 


степень загнивания деталей де- 
ревянных опор 

степень ржавления металличе- 
ских траверс 

состояние противокоррозийно- 


го покрытия металлических 
опор 

степень ржавления подножни- 
ков опор 


наличие трещин в железобе- 
тонных опорах 
состояние изоляторов на линии 


сопротивление соединений про- 
вводов 
сопротивление заземления опор 


натяжение в оттяжках опор 
подтяжку болтовых соедине- 
ний и гаек анкерных болтов 


Измерьте сопротивление зазем- 
лення 


Проверьте состоянне изоляции 
сетей в процессе монтажа 


Определите прибором влажность 
обмоток трансформатора 


Контролируйте давление масла 
в трансформаторе 


Проверяйте уровень масла в 
в трансформаторе 
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їбе деєгее ої моодеп ѕиррогі 
гоїйпе 
ће деєгее ої Фе теѓа! сгоѕѕ 
агт гиѕіпе 
Ве соп@ оп ої ће апісоггоѕ- 
іме соайпс оп ће теѓа! ѕир- 
рогіѕ 

- Ње дергее ої зиррогі ѕіџЬѕ 
гиѕіпе 
1һе ргеѕепсе ої сгаскѕ іп Ше 
геіпіогсей сопсгеіе ѕиррогіѕ 
ће сопаїйоп ої {Ве Ііпе іпѕша- 
іог5 Е 
{һе геѕіѕіапсе ої {ће міге соп- 
песіїоп5 
{ће еагіһ геѕіѕіапсе ої {һе ѕир- 
рогіѕ 
ће іепѕіоп ої Ше ѕиррогі еиуѕ 
Нећіепіпе {ће Бойей соппес- 
Ноп$ апа апсћог Бо!ї пи 


Меаѕиге {Не еагіһ геѕіѕіапсе 


Сһеск їБе сопійоп ої {ће Ипе 
іпзиіайоп аз Че Іпе іѕ Беіпр 
егесіед 


Меазиге Ше Фатрпезз іп іБе 
ігапзїогтег міпдіпеѕ 


Сћһеск ће ой ргеззиге іп {Ве ігап5- 
іогтег 


Сһеск {Ве ой Іеуе! іп Ше їгапѕ- 
іогтег . 


18. ПРОЕКТНО- 
СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 


автоматизация 
комплексная — 
полная ~ 


частичная г» 
— проектирования 


— производства 
— трудоемких процессов 


~ управленческих работ 
арк/а 
двухшарнирная ~ 
железобетонная г» 
клееная дощатая — 
крутая ~ 
одношарнирная — 
плоская — 
сквозная — 
трехшарнирная ~ 
— с затяжкой 
вершина —и 
подвеска —и 
архитектор 
архитектура 
национальная ~~ 
удобная — 
— здания 


ассигнования на непредвиденные 


работы 


база 
производственная — 
промышленная ~ 
ремонтная ~~ 
строительная — 
сырьевая — 


экономическая ~ 
энергетическая ~ 


балясина 
благоустройство территории 
блок здания объемный 


блок-квартира объемная, 
открытая с двух сторон 


блок оконный 


18. РЕЗ@М У\ОКК 
АМО РВЕРАВАТІОМ 
ОЕ ЕЅТІМАТЕЅ 


ашотабйоп, аціотайғайоп 
іпіергаїед аціотайоп 
ҒИ аиютайоп, сотрієїе ашо- 
тайоп 
рагіїа! ашіотайоп, поп-іпіе- 
єгаїед аніотайоп 
сотрщег-а14е@ дезірп, дезієп 
анютаНоп 
анютаНс ргодисіїоп 
аціотайоп ої Іабоиг-іпіепзіує 
ргосеѕѕеѕ 
тапаєетепі анютайоп 


агсһ 
доџЫе-һіпееа агсһ 
геіпіогсед сопсгеіе агсћ 
Іатіпаїеа агсһ 
ѕіеер агсһ 
опе-һіпоеа агсһ 
іасК агсћ, зай агсб, Па агсһћ 
фгасей агсһ, ігиѕѕей агсһ 
#ћгее-һіпеед агсһ 
Бомѕігіпе агсһ, їед агсһ 
сгомп ої агећ, фор ої агсһћ 
агсћ һапеег 


агсһіќесі 


агсһіќесёџге 
паНопа! агсһіїесіцге 
сотіогіабіе агсріїесіига! ѕїуІе 
Бийате агсһіесіцге 


сопіїпрепсу зит 


Базе 
іпаиѕігіаі Базе 
іпдизігіа! Базе 
гераіг Базе 
сопѕігисііоп (а!) Базе 
гам-таїегіа! Базе, зоигсе о 
гам таена|$ 
есопотіс Баѕіѕ 
еіесігіс ромег Базе 


Баїизіег 
зійе іаргоуетепі 
іфгее-дітепзіопаї тонів 


Бох-зНаред тодиіе ореп оп 
їмо ѕійеѕ 


ргеїабгісаїед міпдом ипії 


- 
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18. ОЕЗІСМ МОВК АМО РВЕРАКАТ!ОМ ОҒ ЕЗТІМАТЕ5 


блок санузла объемный 


бригада 
комплексная ~ 


бригадир 


буфет 


ведомост/ь 
— затрат 
— объемов работ 


— отклонений 

~ строительно-монтажных 
работ 

составление --ей и подсчет 

объемов строительных работ 


вестибюль 

вид в плане 

вид на жительство 
вид сбоку 

вид спереди 


влажность относительная внут- 
реннего воздуха в помещении 


возведени/е 
~ зданий 
— каркаса зданий 
— стен 
конструкционные методы ~я 
зданий и сооружений 
ворота 
подъемно-складчатые — 


времянка бытовая для рабочих 


высота 
— до низа покрытия 
— здания по карнизу 


гараж 
ставить машину в ~ 
график 
календарный ~ 
комплексный ~ 
линейный ~ 
сетевой ~ 


технологический ~~ 

— бетонирования 

— монтажа 

— производства строительных 
работ 

составление —ов производства 

строительных работ 

представить — 


28-116 
г 
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\/С-ап4-Багоот ипії 


{еат, сгем 
сотрозНе іеат, сотроѕіїе сгем 


Гогетап, рапрег 
сапіееп, ѕпаск-Баг 


ЫП, зсПейше 
ЫЙ ої ехрепѕеѕ 
зспедціє ої диапіійеѕ, ъш ої 
уоіштеѕ, зсрпедиіе ої уоштез, 
їабіе ої диап Нез 
ЬШ ої уапаНоп$ 
зспедиїе ої сопѕігисіоп апа 
егесіїоп могК 
диап у зигуеуіпр 


уезНЬше 

ріап уіем 

геѕійепсе регтії 

зіде мем 

їгопі міем 

аїг битідйу іпзіде {һе Биїіпе 


соп5ігисіїоп, егесНоп 
Бийатя 
сагсаззтя 
маПіпе, Бгіск мате 
ћоиѕе-Биійіпе згисига! 
теіһойѕ 

саќе ($) 
їн апа 014 раїе5 


могктеп’ѕ ѕһе[ќег 

ћеіећі 
Беієбі іо Че Бойот зигіасе 
Ъийаіпе Беієбі іо Фе согпісе 


сагаре 4 
іо риї а саг іп а рагаре 
діаєгат, з5спедніе, сһагі 
те ѕсһейше 
сотргеһепѕіуе зспедиіе 
Нпеаг ѕсһейиіе, Нпе єгарп 
аггом іартат, асііуйу пеї- 
хуогК, пеїмогК 
орегайоп ѕсһейше 
сопсгеїе ргоргезз сһагі 
егесіїоп зспейше 
соп5ігисійоп зспедціе 


соп5ігисійоп ргоргаттіпр: 


іо зиртй а зспедиіе 
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согласовать ~ 
составить ~ 


данные 
исходные - (см. 18. исходные 
данные) 
представленные ~ 


двер/ь 
балконная — 
внутренняя — 
вращающаяся ~ 
входная ~ 
входная — усиленной 
конструкции 
двухпольная ~ 
качающаяся - из алюминиево- 
го сплава 
краснодеревная — 
наружная — 
однопольная ~ 


остекленная 
офанерованная щитовая ~ 
панельная г», застекленная в 
в верхней части 
раздвижная — 
распашная ~ 
складчатая ~ 
стеклянная — 
филенчатая ~ 
щитовая ~ 
размеры "ми 
элементы примыкания ~~и 
дело сметное 
диаграмма 


договор 
подрядный 
выполнять 
заключать 
подписать 
расторгнуть — 

документация проектная 


— 
9 
9 

29 


документация сметная 
домостроение промышленное 
допуски строительные 


доска подоконная 
деревянная — 
железобетонная — 


— из мраморных плит 
душевая 
жалюзи - 


іо Нпай2е а ѕсһейше 
іо агам ир а ѕсһейиіе 


даїа 
іпійаі даа 


зибтінед ааа 


аоог 
Ба!сопу оог 
іпіегіог доог, іпѕійе доог 
геуоіуіпе 4оог 
епігапсе 4оог 
ехіга-ѕігопс епігапсе доог 


доцЬіе доог, імо-Іеаѓей оог 
оѕсШаііпе ашпитит доог 


таһосапу оог 

ехіегіог оог, оиіѕійе оог 
тагріпед оог, ѕіпеіе доог, 
зіпріе-Іеаї доог 

Е1атеа оог 

зігеззед ѕКіп НизН доог 
раїї-ріаз5 доог 


51ідіпе доог 
ѕміпе доог 
їоІдіпе оог 
Є1а55 оог, єЇїагед оог 
рапе! оог, гатей оог 
тагбіпед Пиѕһ доог 
доог дітепзіоп5 
доог Їгате тетрег5 
Бидрентя 
діаєтат, сһагі 
сопігасі 
іигп-Кеу сопігасі 
{о ИГ а сопігасі 
іо сопсінде а сопігасі 
іо ѕісп а сопігасі 
їо сапсеї а сопігасі 


дезієп осштепќайоп, ргојесі 
доситепіабіоп 


езНтае доситепіѕ 
ћоиѕе-Бийіпе іпдизігу 
соп5ігисіїоп Ёоіегапсеѕ 


міпдом Боаг@ 
моойеп міпд4ом Боага 
геіпіогсед сопсгеіе | міпдом 
Боага 
тагЫе міпдом Боага 


ѕһомег Бан 
ѕһиНегѕ 
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свертывающееся — 


задание 
архитектурно-планировочное — 


проектное — 


производственное — 
техническое — на строитель- 
ство 

— на проектирование 


^ на строительство 
ВЫПОЛНИТЬ г» 
получить ~ 
заказчик 
иностранный — 
представнтель —а 


записк/а 
пояснительная 2» 
расчетно-пояснительная г» 


ознакомиться с —ой 


заполнение оконное 
заработная плата 


застройк/а 
ленточная ~~ 
линейная ~ 


— жилого массива 

~ места 

линия ян 

планировка ^—и 
затраты 

дополнительные — 


непредвиденные ~ 


неучтенные ~ 
ориентировочные ~ 
первоочередные ~ 

прочие ~ 

прямые ~ 

фактические — 

— материалов 

— материальных ресурсов 


на реконструкцию 
на строительство 
по смете 

труда 


1111 


гота ѕһиНегѕ 


аѕѕісптепі 
агсһіќесіџгаі ап@ ріаппіпе аз- 
зієптепі 
ргеййштіпагу аеѕісп, Базіс еп- 
сіпеегіпе,  іесппіса! деп, 
ргојесі герогі 
ргодисНоп єсаї 
Бий аіпе ргоэгат (те) 


дезієп аѕѕісптепі, тетогап- 

дит ої іп5ігисіїоп5, іегт5 оѓ 

геѓегепсе 

сопѕігисііоп аѕѕісптепі 

іо могК оці ап аз5ірптепі 

їо гесеіуе ап аззієптепі 
сиѕіотег 

іогеієп сиѕіотег 

сиѕіотег’ѕ гергезещавуе 


поїе, герогі 
ехріапаїогу поіе 
ехріапаїогу ап@ саїсніайіоп 
герогі 
іо ГатШагые опезей \НВ а 
герогі 
міпдом аззетЫу 
маре ($), 5аіагу 
Ьий4іпе, демеїортепі 
гіброп  деуеїортепі, Чеггасе 
гом сопѕігисіоп, гом сопѕігис- 
боп тео | 
геѕідепіаї агеа Яеуеіортепі 
агеа йеуеіортепі 
рийдіпе Іпе 
ріаппіпє ої деуеіортепі 
ехрепѕеѕ 
ехіга ехрепѕеѕ, аййійопаі ех- 
репѕеѕ 
іпсідепіаї! ехрепѕеѕ, ипѓогеѕееп 
ехрепѕеѕ 
періесіед ехрепѕеѕ 
іепіайїуе ехрепѕеѕ 
иптефае ехрепѕеѕ 
зипагу ехрепѕеѕ 
дігесі ехрепѕеѕ 
асінаі ехрепѕеѕ 
таїегіаі сопѕштріоп 
сопѕштріоп ої таїегіаї ге- 
ѕонгсеѕ 
гесопѕігисіоп ехрепаЙиге 
Ьийдіпє ехрепайиге 
езНта со5і 
1абоиг іприї 
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определить ~ 
подсчитать г» 
сокращать ~, 


здани/е 


административное — 
бескаркасное — 


бескаркасно-панельное — 
бескрановое г» 


быстромонтируемое — 
временное г» 
высотное ~ 


гражданские —я 
деревяниое — 
долговечное ~ 
железобетоиное ~ 
жилое — 
запроектированное ~ 
каркасное ~ 
каркасно-паиельное ~ 


кирпичное — 
крупиоблочное — 


крупиопанельное — 


культурно-бытовое — 
многоэтажное — 
монолитное ~ 
неотапливаемые производст- 
венные —я 

обществениое — 
одноэтажное г» 


отапливаемые производствен- 

ные я 

построенное — 

производственные ^—я 

промышленное — 

сборное железобетонное г» 
промышленное изготовление 
сборных железобетонных ~~й 

сейсмостойкое — 

сельскохозяйственное — 

складское — 

смешаиное — 

типовое — 

унифицироааиное — из легких 

металлических конструкций 

цельнометаллическое — 

— без лифта 
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іо деіегтіпе ехрепѕеѕ 
іо саїсціаїе ехрепѕеѕ 
іо гедисе ехрепѕеѕ 

Бийдіпе 
айтіпіѕіғайуе БиЙате, о ісе 
Бий аіпе 
їгатеіеѕѕ Биідіпе, Іоад- 
Беагіпр-маї! Биідіпе 
ігатеїе55-рапеї Бий іпе 
Би йіпе мійћоні +ће оуегһеаа 
іғауеШіпе сғапеѕ 
гар у егесіеа БиЙате 
іетрогагу БиЙ4тя 
тиійзіогеу БиЙате, һіеһ-гіѕе 
рий діпе 
сіуіс Бий діпо5 
уоодеп БиЙатя 
дигабіе Биїідіпє - 
геіпіогсед сопсгеіе  Бийдіпе 
гезідепіїа! Биідіпр 
деѕірпей Бціїдіпе 
їгатед Бийдіпе 
(зігапдагдігед) ігате-рапеї 
Бийатя 
Ьгіск Бийдіпе 
іагее-Біоск БиЙате, таззіуе- 
Ыоск Риїіідіпе 
(зіапдагдігед) 1агое-рапе! 
Бийдіпє 
рибіїс атепійеѕ БиЙдтя 
тиінзіогеу Ббийдіпр 
топоійћіс Бийдіпе 
иппеаїед ргодисНоп Би! діпоз 


рибіїс Бийдіпе 


ѕіпоіе-ѕіогеу БиЙ@те, опе- 
ѕіогеу БиНатя 
Неаїед  ргодисіїоп Бий йіпеѕ 


сопзітисіед БиЙате 

іпдизігіаї Бий аіпеѕ 

іпаиѕёгіаі Биіідіпе 

ргесазі сопсгее сопзёгисНоп 
іпдизігіайгед бий діпр 


диаКе-ргоої БиЙатя 
аєгісийигаї БиЙате 
дерої, ѕіогаре Бий діпе 
тиїійригрозе Бий діпе 
зіапдагаїгед Бніїдіпеє 

ип Нед Бато аѕѕетЫеа 
Гот Ио теѓаіѕ 
аї-теїаї Быйатя 
маік-ыр 
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~ без окон 

— без отделки 

^ без перепада высот 

—я гражданского назначения 
г для проживания людей 

— для производственных нужд 
— из сборного железобетона 
— из сборных коиструкций 
~, построеиное под ключ 


промышленного назначения 
прямоугольное в плане 
рамного типа 

с двумя пролетами 

с межферменным этажом 


1111! 


со скрытым каркасом 
со стеклянным фасадом 
специального назначения 
с подвесными кранамн 

с расчетной сейсмичностью 
до ... баллов 

ветровая экспозиция —я 
место расположения ^~~я 
назначение —я 

объем ~я 

ориентация ^~я 

отступ ~я, разрыв между 
тями 

площадь -я нетто 

посадка ~й на местности 
привязка —йЙ 

пролет —я 

просадка —я 

секция ~я 

состав помещений —я 

типы ^й 

эксплуатация —я 
эстетическое оформление ^—я 


#1220 


этажность —я 
ВОЗВОДИТЬ ~~ 
посадить ~ 
проектировать ~ 
реконструировать — 
строить — 


знаки предупреждающие 


зои/а 
административная ~ 
влажная ~ 
жилая ~ 
монтажная — 
нормальная — 
производственная ~~ 


міпӣом1еѕѕ Бий іпе 

зпеї! 

ипіїогтіу Бієб аї-омег Бийдіпе 
сімії Биідіпє8 

арагітепі Бий аіпе 

іпдизігіаї бий діпо 

ргесазі сопсгеїе Бийаіпе 
ргеїабгісаїед Биіїдіпе 
Бийате сопзігисіева оп а інгп- 
Кеу Баѕіѕ _ 

іпдизігіаї Ббийдіпр 

Бий@те гесіапешаг іп ріап 
ігатед риіідіпе 

Бийате міїб їмо Бауз 
іпіегігиѕѕ БиЙдте, Бийате 
міїб ап іпіегігиѕѕ Ноог 
ніадеп-Їгате Бий діпеє 
21азз-Гасайе Би! те 

зресіаї БиЙатя 

Бийате мії) зизрепде4 сгапеѕ 
рийдіпе мії а га ѕеіѕ- 
тісіїу ир (о ... ро 
ехроѕиге 

Іосайоп ої а Би! іпе 

ригроѕе ої а Биідіпр 

уоіште ої а БийдіпеЕ 
огіепіайоп ої а БиПатя 
ѕеі-Баск 


пеї Ноог агеа 

зійпє ої һоиѕеѕ 

пя ої Ноизез 

Бау ої а БиЙйатя 

Бийатя зибфзідепсе 

зесНоп ої а БиЙатя 

зеї-ир ої а Бийаіпе 

Бийате +уреѕ, зігисінге іурез 
иѕе ої а Бийатя 

агсһіїесіџгаі арреагапсе ої а 
Ьшідіпє 

питрег ої ѕіогеуѕ ої а БиЙате 
їо сопѕігисі а Бийдіпе 

їо адарі а Бийдіпе оп-зіїе 

іо дезієп а Биійдіпє 

іо гесопѕігисі а Биїідіпе 

іо сопѕігисі а Би аіпе 


магпіпе зієп5 
топе, агеа 


айтіпіѕігайуе хопе 
тоїізі хопе 
гезідепіїа! хопе 
егесіоп г2опе 
погтаі 2опе 
ргодисНоп г2опе 
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рабочая ~ 
сухая — 
хозяйственная г» 
~ застройки 
— промышленной застройки 
~ саннтарной охраны 
~ стронтельства 
определять —у 
отгородить —у 


зонирование территории про- 
мышленного предприятия 


изыскательские работы 
гидрологические — 
инженерно-геологнческие г» 
климатологические — 
топографические — 
— по изучению строительной 

площадки 

вести ~ 


ВЫПОЛНЯТЬ — 
закончить ~ 
начать ~ 


инженер 
главный г» проекта 


инженер (инженерная фирма) 
. инженер-архитектор 

инженер-сметчик 

инженер-строитель 


инженерная подготовка терри- 
тории к застройке 


испытани/е 
всесторонние —я 
гарантийные —я 
заводские —я 


модельные —я 
окончательные —я 
повторные —я 
приемочные —я 
пусковые —я 
успешные —я 
эксплуатационные —я 
—я материалов 
—я на надежность 
~я на площадке 
тя под нагрузкой 
~я по завершению работ 
—я работ 
время —й 

назначить время —й 
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могК топе 
агу топе 
ѕегуісе 2опе 
деуеїортепі агеа 
іпдизігіаї деуеїортепі агеа 
ѕапйагу ргоіесіїоп гопе 
сопзфгисНоп агеа 
їо деїегтіпе Ше агеа 
іо Гепсе ће агеа 


дімізіоп ої {һе іеггйогу ої ап іп- 
Физігіа! епіегргіѕе іпіо 2опез, 
Ғипсіопаі зНе діуіѕіоп 


ѕигуеу (\огК) 
Пудгоіоріс иду 
епріпеегіпо зигуеу 
сійтаїоіоріса! зиду 
орортарћісаі зигуеу 
ѕйе зигуеу 


іо сопдисі а зигуеу, іо таке а 

иду 

іо до зигуеу могК 

іо Ип1$В а зигуеу 

{іо Беріп а зигуеу 
епріпеег 

іоб саріаїп 
епріпеег 
агсһіќесі-епріпеег 
диапійу ѕигуеуог 
сімії епріпеег 
деуеїортепі 


іезі, іеѕіпе 
сотргеһепѕіуе іеѕ1ѕ 
сиагащее їеѕіѕ, маггапіу іеѕіѕ 
їеѕіѕ аі {һе тапиѓасіигіпе 
могКѕ 
эипшайоп іеѕіѕ 
Нпа! іеѕіѕ 
гереаїей іезіє 
ассеріапсе іеѕіѕ 
соттіззіопіпр іеѕіѕ 
ѕиссеѕѕѓиі іеѕіѕ 
регіогтапсе їеѕіѕ, ѕегуісе іеѕіѕ 
таїегіа! іеѕіѕ, таега! іеѕіпе 
гейаріїйу 1еѕіѕ 
їеѕіѕ оп ће 5іїе, 5іїе іеѕіѕ 
оаа іезіє 
їеѕіѕ проп сотріейоп ої могК$ 
могКѕ іеѕіѕ 
Нте ої 1еѕіѕ 

{о арроїпі Ше іезі Нте 
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непрерывность —й 
обеспечение —Й 
проведение ~~й 
программа —й 
продолжительность —й 
результаты ^—й 

не пройтн ^—я 
подвергать что-л. “ям 
проводнть —я 


проходить —я 


исходные данные 
гидрологические — 
климатологические — 
~ для проектнрования 
сбор исходных данных 
собирать ~ 


е исходные данные (информа- 

ция) 
количество рабочих дней в году 
местные и религиозные празд- 
ники 
местнье предприятия, изготов- 
ляющие строительные мате- 
риалы 
местонахождение строительства 
мощность местных строитель- 
ных и монтажных организаций 
наличие местных транспортных 
компаний н их тарифы 
намечаемые сроки строитель- 
ства 
обеспечение стронтельства 
электроэнергией и водой 
оптовые цены на материалы 
оснащенность местных строи- 
тельных и монтажных органи- 
заций строительными механиз- 
мами и транспортом 
основные источники снабже- 
ния сырьем, водой, топливом, 
газом, электроэнергией 
очередность ввода мощностей 
строительства 
подземные и подводные линии 
связи 
предполагаемое расширение 
предприятия 
производительность труда 
рабочих строительных и мон- 
тажных специальностей 
производственное и хозяйст- 
венное кооперирование 


сопіїпийу ої ѓеѕіѕ 

ргомізіоп ої іе5і5 

саггуїпр опі ої іеѕіѕ 

ргоєгат ої іезіє 

дигаНоп ої іезі5 

гезиН$ ої іе5іє 

іо ѓай іеѕіѕ 

іо іезі, іо риї зтій іо іезі 

{о саггу оці іеѕіѕ, іо таке іеѕіѕ, 
іо регіогт іеѕіѕ, іо їеѕі 

іо ипдегео іеѕі$, іо раѕѕ іеѕіѕ 


іпійа! даа 


Нудгоїіоріса! іпійа! даїа 
сійтайіс іпійа! даа 
іпіба! даа юг деѕіспіпе 
соЙесНоп ої іпійіа! дафа 
фо соПесі шШа! даа 


іпійа! даа 


питђег ої могкіпе дауѕ рег уеаг 
1оса! апа геіісіоиѕ Пһоіійауѕ 
1оса! епіегргіѕеѕ ргойисііпе 
ЬБийдіпо таќегіаіѕ 

Іосаћоп ої сопѕігисіїоп 
сарасіїу ої Іосаї Ьшійіпе апа 
аѕѕетЫу ограпігаїїоп5 
ауаї|аріїйу ої Іосаї ігапѕрогі 
сотрапіеѕ апа еіг іагіїїѕ 
ѕсһейшеа даіеѕ ог һе соп- 
зігисНоп 

ромег апі маїег зирріу ої Не 
сопѕігисііоп 

\поеза!е ргісеѕ ої таќегіаіѕ 
Бийате апа ігапѕрогі Касіїйіез 
Гог Іосаі сопзёгисНоп апа аз- 
зетЫу ограшхайоп 


таіп ѕирріу ѕоигсеѕ Їог гам 
таѓегіаі$, маїег, ше, газ, 
ромег 

зедиепсе Гог Бгіпріпе ипіїѕ іпіо 
орегайоп 

ипдегогонп@ апа ипӣегуаїѓег 
соттипісайопѕ 

Гифиге ехіепѕіоп ої {ће ргојесі 


1аБоиг ргойисіуйу ої сопѕігиє- 
Ноп апа егесіїоп  Іароигег5 


ргодисНоп апа есопопис соор- · 
егайоп 
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разведанные и доказанные за- 
пасы полезных ископаемых 
размер административных, 
эксплуатационных и прочих 
накладных расходов 

размер амортизационных от- 
числений 

размер государственных нало- 
гов 

размер заработной платы и на- 
числений на зарплату 

размер портовых сборов 
размер процентов на капитал 
по долгосрочному и кратко- 
срочному кредитам 

размер страховых сборов 
размер таможенной пошлины 
размер транспортных расходов 
район строительства 

режим работы предприятия 


сведения о местных строитель- 
ных материалах 

сейсмичность района строи- 
тельства 

соображения о намечаемом 
способе осуществления строи- 
тельства 

стоимость откупа частных зе- 
мельных участков 
техиический уровень произ- 
водства строительных и мон- 
тажных работ в стране заказ- 
чика 

топография и геология района 


транспортная сеть страны, 
включая район строительства 


кабина саннтарно-техническая 


калькуляция 
є» трудовых затрат 


капитальные вложения 


каркас 
двухпролетньй — 
жесткий г» 
многопролетньй — 
сборно-монолитньй железо- 
бетонный безригельньй г» 
смешанный ~ 
трехпролетный ~ 
— здания 
верхняя обвязка деревянно- 
го ~а 


Ч1зсоуегей апа ргоуе@ ге- 
ѕоигсеѕ 

айтіпіѕігаіуе, орегайопаі, 
апа о ег оуегһеай ехрепѕеѕ 


дергесіайоп сһагсеѕ 
пайопаі іахе5 


\арез апа ѕаіагіеѕ апд раугоії 
сһагееѕ 

рогі іахеѕ, рогі Фне5 

іпіегеѕї оп Іопо-іегт апа ѕһогі- 
фегт сгедії5 


іпѕигапсе ѓееѕ 

сиѕіотѕ ащу 

їгапѕрогіайоп ехрепѕеѕ 

агеа ої сопѕігисііоп 

могКіпе сопіііопѕ ої ап 
епіегргізе 

Даа оп Іосаї Бий іпе таќегіаіѕ 


ѕеіѕтіс асНуНу іп {ће агеа ої 
сопѕігисйоп 

сопѕійегаіопѕ міїп гераг@ іо 
1һе ргорозей теіһой ої соп- 
ѕігисібоп 

со5і ої ргіуаїе Іапа 


іесппісаї Іеуеї ої сопѕігисіоп 
іп Ме сизіотег'я соппігу 


{юроргарНу апа реоору ої ће 
агеа 

а соипёгу’$ іпіга5ігисіиге іп Ше 
агеа ої соп5ігисйоп 


ий Шу соге 


саісшаііоп 
1абоиг іприї саісшаіоп 


саріїа! іпуеѕітепіѕ 


ігате 
їмо-Бау ігате 
гіріа їгатемогк 
тиїйріе-рау Гате 
геіпѓогсеа сопсгеіе сотроѕіїіе 
Нате мііһоиі соНаг Беагтѕ 
сотрозйе ігтате 
1һгее-Бау {гате 
Бийаіпе Нате, ѕіее! Ёгагпемогк 
єігі, он 
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жесткость ~а 
нагрузка ~а 
прочность ~а 
устойчивость ~а 


карта технологическая 


клетка лестничная 


колонн /а 

двухъярусная — 
защемленная опорная ~ 
негибкая ~ 
одноярусная г» 
составная ~ 
стальная ~ 

база стальной ~ы 
~ крестообразного сечения 
—, раскрепленная связями 
~, частично встроенная в стену 
~, частично заделанная в стену 
база (башмак) ~ы 
гибкость суб 
сетка колонн 
шаг колонн 


коммуникаци/и 
ииженерно-технические ~ 
подземные — 
разводка —й 
транспортные — 
давать разбивку гий 


прокладывать — 


комплекс: 
промышленный — 
физкультурно-оздоровитель- 
ный — 
— работ 


конструкци/я 
балочная ~ 
безбалочная ~ 
бескаркасная — 
бетонная ~ 

плоские бетонные —и 

висячая — 
гнутоклееная г» 
жесткие —и 
жесткопластичные —и 
каркасная ~ 
клееные —и 
комбинированная ~ 
крупнопанельная ~ 
легкие —и 
многослойная ~ 


їгате 51 пеѕѕ 
їгате Іоаа 

їгате ѕігепеїһ 
їгате за Шу 


ргосеѕѕ сһагі, ргосеѕѕ ѕһееі, Пом 
Ѕһееі 


зіаігса5е, 5іаїгмиау 


соїитп 
імо-іеуеї соїнтп 
Нхей ѕиррогі 
ѕһогі соіштп 
опе-Іеуе! соіштп 
сотроѕіїе соїіштп 
зіееї соїнтп 
зіапспіоп Базе 
сгоѕѕ-ѕһарей соїштп 
Ней соитп 
етреддед соіштп 
маі! соїіштп 
соїштп Базе 
соїштп $1еп4егпез$ гаНо 
пе! ої соіштпѕ, Бау зе 
соїштп ѕрасіпе 


иу зубіетя, зегусе Нпез 
епріпеегіпе Ипез 
ипдегетонпа иНШу ѕуѕіетѕ 
аггапретепі ої ѕегуісе Ііпеѕ 
ігап5рогіайіоп Ііпеѕ 
іо тар {Ве ѕегуісеѕ, іо зНо\м Пе 
1ау-ои{ ої Ме ѕегуісеѕ 
іо Їау ће ѕегуісе Ипез, {о гип 
1һе ѕегуісе Ііпеѕ 


іпдизігіаї сотріех 
Ѕрогіѕ апа НеаНН сепіге 


могК расКаре 


сопѕігисіоп, ѕігисіџге, сотропепі 


Беат сопѕігисіоп 
рігаегіеѕѕ 5ігисійге 
Гатеез$ зфгисфиге 
сопсгеїе ѕігисіцге 
Наїмогк 
ѕиѕрепѕіоп соп5ігисйїоп 
Бепа-єїшед сотропепі 
гісіа зігисійгеє 
гіріа ріаѕііс 5ігисійге5 
ѕКеІеіоп сопѕіғисіоп 
сие ѕігисіцгеѕ 
сотрозНе сопѕігисііоп 
1агое рапеї ѕігисіцге 
Ноћі-меіећі ѕігисіџгеѕ 
ты рЕе-НЕ сопѕігисіоп 
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несущая ~ 
несущая ~~ крыши 
несущая ~ покрытия 
несущие ограждающие —и 

оболочные —и 

ограждающие —и 
многослойные ограждаю- 
щие —и 
ограждающие -—и здания 

опорная ~ 

панельная ~ 

пространственные —и 

рамная — 

рамно-связевая — 

решетчатая ~ 

свободно опертая — 

связевая ~ 

серийно выпускаемая ~ 

сквозная г» 

складчатая ~ 

составная ~ 

сотовая ~ 

стандартная ~ 

стеклобетонные гей 

строительная ~ 

типовая ~ 

унифицированная 7» 


устойчивая ~ 

шарнирные —и 

ячеистая ~ 

~ здания 

— с деревянным каркасом 

— с несущими внутренними 
стенами 

— с несущими наружными 
стенами 

безопасность —и 

влагостойкость ^—и 


возгораемость ^—и 
жесткость —и 
коррозийная стойкость —и 


морозостойкость —и 
надежность —и 
огнестойкость —и 

расчетная прочность —и 
степень заводской готовнос- 
ТИ Уй у 
узлы (соединения) строитель- 
НЫХ ^й 


контора 


зиррогіїпе ѕїгисіџге, гате\м/огК 
гоої Нате, гоої їгатіпр 
гоої ітате, гоої ЇгатіпЕ 
сіаддіпе 

ѕһеН сопѕігисіопѕ 

епсіозіпе ѕігисіигеѕ 
тиййауегед епсіоѕіпр ѕїгис- 
{итеѕ 
\аП$ ої ће Бийате 

Беагіпе ѕиррогї 

рапе! сопѕігисіоп 

зрасе 5ігисінге5 

їтатед ѕігисіцге 

Ьгасей їгате 5ігисійте 

Та се \огК, іги55ед ѕуѕіет 

їгееіу ѕиррогіед з8ігисійте 

Ьгасей 8ігисійге 

ѕегіеѕ-ргойисей %гисиге 

сотрагітепі 

іоідед рае соп5ігисіїоп 

сотровзіїе сопѕігисііоп 

ВопеусотЬ 5ігисійге 

зіапдага дезірт 

21аз$ сопсгеіе сопѕігисіїопѕ 

Биаіпр сопѕігисіоп 

5іапдагі сотропепі 

Запдаг@ тойшаг сотропепі, 

ипійед ѕігисіиге, ппійед сот- 

ропепі 

ѕїаЫе дезірп 

һіпреа 5ігисіцте5 

ВопеусотЬ 5ігисійге 

ри Міпе ѕїгисіиге 

їгате сопгисНоп 

сго$$-маН сопѕїгисііоп 

Ісад-Беагіпо маі! зігисінге 

5ігисійга! заїеїу 

тоїізійге геѕіѕіапсе ОЇ а 5ігис- 

фиге 

сотБи$НЫЙНу ої а ѕігисіцге 

5ійїпе55 ої а гие ге 

соггоѕіоп геѕіѕіапсе ої а ѕігис- 

ішге 

їгоѕї гезізіапсе ої а 5ігисіцге 

гейабіїйу ої а 5ігисіцге 

Нге геззфапсе ої а ѕігисіцге 

деѕірп ѕїгепріһ ої а ѕігисіцге 

девтее ої ѕїгисіџге ргеїабгіса- 

боп 

згисшга! соппесіїоп5 


ої їїсе 
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передвижная ~ прорабского 
участка 
передвижная строительная — 


контракт 
проект ~а 
выполнить — 
заключить — 
подписать ~ 
расторгнуть ~ 

кооператив 
потребительский ~ 
производственный — 
сбытовой — 


кооператор 
кооперация 


коробка дверная 
вертикальный брус дверной 
коробки 
верхний брус дверной коробки 
нижний брус дверной коробки 
периметр примыкания дверной 
коробки в проеме 
периметр примыкания дверной 
коробки с полотном 


коробка оконная 
вертикальный брус оконной 
коробки 
верхний брус оконной коробки 
нижний брус оконной коробки 
корпус 
административно-бытовой ~ 


главный — 
производственный — 


коэффициент 
~~~ естественной освещенности 


~ застройки 


— условий работы 


кран пожарный 
кровля 
крыш/а 
арочная — 
бесчердачная — 
вальмовая — 
двухскатная — 
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тобіїе зіїе оНсе 


тобіїе зііе оНсе 


сопігасі 
агай сопігасі 
їо їиНі а сопігасі 
їо сопсішде а сопігасі 
їо ѕірп а сопігасі 
їо сапсе|! а сопігасі 


соорегайуе 
иѕегѕ’ соорегайуе 
ргойисегѕ’ соорегайуе 
їгадіпе соорегайуе 


соорегайуе тетБег 
соорегаНоп 


доог {тате 
јатЬ 


ћеаа 
доог 5111 
регітеїег іп һе јоіпі Беїмееп 
1ће доог тате апа Не доог мау 
регітеїег іп Ше јоіпі Беїмееп 
Че доог рапе! апа іће доог 
гате 

міпдом Нате 
јатЬ 


Һеаа 
міпдом $Ш 

бийдіпе 
адтіпізігайуєе апа ѕегуісе 
Ьиаіпе, оНсе апа ме[ѓаге 
Бийаіпе 
тат Бийате 
ргодисйїоп Би|Нате 

сое ісіепі 
соеївісіепі ої паїига! итіпа- 
Ноп 
гайо ої бий ир агеа їо їоїіа! 
агеа 
ѕресіїіс-сопӣійопѕ-ої-иѕе 
Їасіог, сое сет! ої іће сопаі- 
Нопѕ ої могК 

бге розі 

гооїїпе 

гоої 
агсһей гоо! 
ореп гоої 
Пір гоої 

саЫе гоо, зад Е гоої, зрап гоої 
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двухскатная г» со стропила- 
ми без затяжек 

железобетонная — 

зонтичная г» 

купольная — 

мансардная — 

многоскатная — 
многоскатная ~ с разже- 
лобками 

односкатная г» 


пилообразная ~ 

плоская ~ 

полувальмовая — 

сборная железобетонная ~ 
сводчатая ~ 

скатная ~ 

складчатая ~ 
стропильная — 

чердачная — 
четырехскатная ~ 
шатровая ~ 

шедовая ~ 

щипцовая ~ 

У-образная 

— без потолка 

— из стропильных ферм 
— с висячими стропилами 


~ сложной формы 

~ со встроенными термозле- 
ментами 

~ со световым фонарем 

~ с парапетом 

устойчивость гей 

фронтон ги 

часть —и 
несущая часть ~~и 
ограждающая часть ^~~и 


кубатура здания 


купол 

лестниц/а 
аварийная — 
винтовая о» 
вспомогательная ~ 
двухмаршевая — 
деревянная — 
маршевая ~ 
междузтажная ~ 
подвальная ~ 
пожарная ~ 
служебная ~ 
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соире гоої 


сопсгеіе гоої 
итбгеНа гоої 
доте гоої 
тапзаг@ гоої 
Пір-апа-уаПеу гоої 
уаПеу гоої 


ѕһед гоої, Іеап-іо гоої, топо- 
ріїсі гоої, репігоої, 5іпріе ріёсћ 
гоої 

зНеб гоої, ѕам-іооїһ гоої 

Наї гоої, іеггасе гоої 
Батбге! гоої 

ргесазі геіпѓогсей сопсгеїе гоої 
агсһей гоої, уаціїед гоої 
ріїсн(ед) гоої 

іо дед-ріаїе сопсгеїе гоої 
гаНег гоої, гате гоої 
раггеї гоої 

Пір гоої, Шррей гоої 

їепі гоої, Пір гоої 

ѕһеа гоої 

вабіе гоої 

уаПеу гоої 

ореп гоої 

гаНег гоої 

соПаг Беат гоої, їігиѕѕей- 
гаНег гоої 

һр-апӣ-уаеу гоої 
50Їаг-еЇесігіс гоої 


топіїог гоої, с[еагѕіогеу гооѓ 
ПаЁ гоої УИ а рагареї маі 
гоої За бу 
гоої ітопіоп, рабіе 
рагі ої а гоої 
Беагіпе рагі ої а гоої 
Биагӣіпе рагі ої а гоої 


сибіс уоште, сибіс БшК ої а 
Бий діпе 
доте 


зіаїгсазе, ѕїаіг (5) 
етегрепсу Затсазе 
зріта! зіаіг5, міпдіпр ѕіаігѕ 
ѕегуісе 5іаїг5, Баск${а!т$ 
рагайе! ѕїаіг ($). 
уоодеп ѕїаігѕ 
ШТОБ з8іаїг5 
5іаїгса5е 
Баѕетепї 8їаїг5 
етегрепсу ѕіаігѕ 
ѕегуісе 5іаіг5, БасК5іаїг5 
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смешанная ~ 

спиральная ~ 

стальная ~ 

цокольная — 

чердачная ~ 

марш ~ы 

перильное ограждение —ы 
концевая опорная стойка 
перильного ограждения —ы 

пропускная способность ~~ы 

ступень —ы 
забежная ступень —ы 
подъем ступени ев 
ширина ступени —ы 


лимиты сметные 


линия 
красная ~ 
красная ~ застройки 
уступ от красной ~ 
~ лицевого фасада 
лист 
титульный — 
чертежный ~ 
лифт 
грузовой ~ 


грузопассажирский ~ 


пассажирский ~ 
кабина ~а 

лебедка —а 

машинное отделение --а 
шахта ~а 


марш лестничный 
сборный ~ 
высота г» лестничного марша 
заложение — лестничного 
марша і 
мастерская 
авторемонтная — 


ремонтная г» 


материал 
строительный — 
местный строительный ~ 


материалоемкость 
— здания или сооружения 


медицинский пункт 
мероприятия противопожарные 
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сотрозіїе 5іаіг5 

эра! ѕїаігѕ 

Зее! ѕіаігѕ 

5осіе з{айсазе 

аніс Уайз 

ірћі ої зіаіг5, 5іаїгмау 

Вапбгай, Баїи5ігаде 
пемеї! 


Зфайтсазе сарасіїу 
зіер, ігеад 
соттоде ѕіер 
гіѕег 
геад ат 
е5іїтаїе Іітіїѕ 
іпе 
Бийаіпр Ппе, ма! Іпе 
їгопіаре пе 
ѕеі-Баск 
пеаї Іїпе 


зПееї, раве 
іе раре 
дтаміпе ѕһееї 
ІН, еіеуаїог 
оаа НИ, 2004$ Їй, ігеїріі 
еіеуаїог 
2004$-раззепеег ПН, ѓгеірћі- 
раѕѕепрег е!еуаюг 
раѕѕепеег ІН 
НЕ сабіп, еІеуаїог саг 
ИЯ дгіуе, еіеуаїог дгіуе 
і тасһіпе гоот 
НИ знан, НИ ме, тасһіпе- 
зраїї 
ПОВ ої зіаїг5, 5іаї гм ау 
Пієбі зіаб 
гіѕе 
роїпЕ 


ѕһор, могк5Пор 
тоїог гераїг ѕһор, тоїог 
уогк5Пор, ігиск таіпіепапсе 
ѕһор | 
тераіг ѕһор, таіпіепапсе ѕһор 


таїегіа! 
Биаіпе таїегіаї 
1оса! БиЙдте таїегіа! 
зрес с сопѕштрііоп ої таейа[$ 
таена! сопѕитрііоп ої а 
Бийате ог 5ігисійге 
тедіса! сепіге, Фізрепзагу 


біте ргоїесійоп 
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микрорайон 


мощност/ь 
временная — 
производственная — 
ввод ^-ей 


навес для автомобилей 
надбавка к стоимости 


надзор 
авторский — 
технический — 
~ заказчика 
~ за качеством работ 


номенклатура 
широкая — 
— унифицированных кон- 
струкций 
норм/а 
действующие —ы 


комплексная — 
производственная — 
сметная — 

строительные -—лы и правила 


укрупненная — 

~ водопотребления 
— времени 

— выработки 


^— трудоемкости 


определить --у 
пересмотреть ~у 
разработать —у 


норматив 
планировочные —ы 
сметные ~~ы 
строительные -—ы 


< обмер Е 


контрольный — 
— выполненных строительных 
работ 


оборудовани/е 

® инженерное — 
вентиляция 

- водоснабжение 
противопожарное водоснаб- 
жение 
технологическое водоснаб- 
жение 
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тісго-4ізігісі, гезепйа! пеіеһ- 

Боигћооа 

сарасіїу 
їетрогагу сарасНу 
іпдизігіаї сарасіїу 
соттіѕѕіопіпр ої іпдизітіа! 
сарасійеѕ 

аціотобіїе ѕһед 

аддійоп іо со5і 

ѕирегуіѕіоп 
дезірпег'є ѕирегүіѕіоп 
їесппісаї ѕирегуіѕіоп 
сиѕіотег”'ѕ ѕирегуіѕіоп 
тзресНоп 

гапее, потепсІіаіиге 
уіде гапее (ої ргойисіѕ) 
1151 ої ипійед сотропепіѕ 


погт 
ехіѕіпе погтѕ, сиггепі ѕіап- 
дагд5 
сотргеһепѕіуе погт 
ргодисйоп погт 
езНтае погт 
сопѕігисііоп гиіе5 апа гери- 
1аНопз, 5МІР 
епіагеед погт 
гаїе ої маїег сопѕштріоп 
зіапдагді Ите, Ите гаїе 
зіапдагд оиіриї, 5іапдага рег- 
Гогтапсе, гаїе ої могК 
Іабойг іприї погт, могКіпр 
Воиг$ погт 
іо деїегтіпе а погт 
їо гесопѕійег а погт 
іо могК оиї а погт 
ѕресійсайоп, погт 
ріаппіпе 5іапдагд ѕресіїісаїіоп 
еѕіітаїе погтз 
сопзігисіїоп гершШаНопз 


теаѕиге, теаѕигетепі 
іпзресіїоп теаѕигетепї 
диапійу ѕигуеуіпр 


едиіртепі 
епріпеегіпе едиїртепі 
уепаНоп ѕуѕіет 
маїег ѕирріу зузіет 
Нге-НонійпЕ маїег ѕирріу 
ѕуѕіет 
ргосеѕѕ маїег ѕирріу ѕуѕїет 
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хозяйственно-питьевое водо- 

снабжение 

канализация 

отопление 

охранная сигнализация 

пожарная сигнализация 

радиофикация 

телефонизация 

теплоснабжение 

часофикация 

электроснабжение 

электрочасофикация 
подъемно-транспортное ~ 
слаботочное — 
теплосиловое ~ 
технологическое 7» 


устаревшее — 
электросиловое ~ 
монтаж —я 
стоимость —я 


обоснование технико-экономи- 
ческое 
обшивка 
дощатая ~~ 
вертикальная дощатая ~ 
диагональная дощатая ~ 
стеновая 7» 
~ досками 
— досками внакрой 
— досками в четверть 
— стен 


объект 
временный ~ 
построенный — 
проектируемый — 
строительный — 
строящийся — 
— основного производства 
~ подсобного производства 


объем 
строительный ~ 


ограничения проектные 
озеленение застройки 


окно 
глухое — 
деревоалюминиевое ~ с двой- 
ным остеклением 
деревянное ~ с тройным остек- 
лением 
открывающееся — 
раздвижное — 


иНШу апа агіпкіпо маег 
зирріу ѕуѕіет 
маѕіе маїег 415роза! ѕуѕіет 
реаїіпе 
ѕесигйу зірпа! ѕуѕіет 
Яге зієпа! ѕуѕіет 
Ьгоадсазіїпе ѕуѕіет 
іеіерропе ѕуѕїет 
һеаі зирр!у зузет 
сіосК ѕуѕіет 
еіесігісіїу зурріу ѕуѕіет 
еіесігіс сіосК зузет 
Шнпе-апд-сопуеуїпр тасШпез 
меак-сиггепі едиіртепі 
Зеат ромег едшртет 
1есппоор1са! едиіртепі, рго- 
сеѕѕ едиіртепі 
оБѕоІеѓе едиіртепі 
ромег едиіртепї 
егесіїоп ої едиіртепі 
со5і ої едиіртепі 


іеазібййу зішду, Іеазібійу герогі 


епуе!оре, Іїпіпе 
Боагдіпе, ИтЬег Боагӣіпе 
раїйпе 
діаропа! ѕһеаіћіпр 
ма! ѕКіп 
Ғиггіпр 
хеаїһег-Боагӣіпе 
геБаіеӣ  меаїнег-Боагдіпе 
ѕһееііпр 
ргојесі 
іетрогагу ргојесі 
Бий ргоіесі 
деѕірпей ргојесі 
сопѕігисіоп (а!) ргојесї 
ргојесі ипдег сопѕігисііоп 
таїп ргодисіїоп ргојесї 
аихШагу ргодисНоп ргојесї 


уоіите 
Бийаіпе уоіште 


дезієп ИтйаНоп$ 


ріапіїпе ої ігееѕ апа ѕћгиЬѕ іп ре 
агеа ої сопѕігисііоп 
міпдом 
деад зіпдом 
\004-аштиит доцбіе-ріахед 
міпдом 
моодеп ігіріе-ріахед міпдом 


орепіпр міпдом 
5ідіпр міпдом 
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створчатое ~ 
торцовое ~ 

эркерное ~ 

~ в верхней части стены 
верхнего света 

во фронтоне 

высотой от пола до потолка 
двухстворчатое спаренной 
комбинированной конструк- 
ции с двойным остеклением 
с двойным остеклением 


1111 


і 


с двумя переплетами 
с одинарным остеклением 


11 


размещение окон по фасаду 
здания 


опора 
защемленная — 


организация подрядная 
организация проектная 
оснастка технологическая 


основани/е 
естественное г» 
естественное грунтовое ~~ 
искусственное г» 


искусственно-улучшенное г» 
надежное ~ 

прочное — 

выбор —я 

деформация —я 

несущая способность —я 
осадка —я 

уплотнение —я 


остов 
несущий — 
^— здания 
~ сооружения 
устойчивость —я 


ось 
разбивочная г» 


откос оконный 


отметк/а 

абсолютная ~ 
красная — 
нулевая ~ 
проектная ~ 
рабочая ~ 
угловая ~ 
черная ~ 


18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 
18. ЕСМ МОВК АМО РВЕРАВАТЕОМ ОЕ ЕЅТІМАТЕЅ 


саѕетепі міпдом 

епа міпдом 

ји міпдом, Бау міпдом 
сІеагѕіогеу міпдом 
сІеагѕіогеу міпдом 

ва е міпдом 

Поог-іо-сеїйпе міпдом 
їмо-сазетепі міпдом ої а 
їміппед сотЫпаНоп іуре міїн 
доцЫе ріагіпе 

міпфом міїһ доџЫе єІаліпе, 
доиЫе-рапе міпдом 

доиЫе міпфом 

міпдом мії) зіпріе ріагіпе, 
ѕіпр1е-рапе зіпдом 
іепезігайоп 


зиррогі 
Би-іп ѕиррогі 


сопігасіог 
дезіпе ограпігаћоп 
оці 


-Базе, ѓіоипдайоп, зиб5ігисійге 


паішга! Базе, пашга! їоипдайоп 
зи зой 

іосипдаїоп, агНйса! ѕиБѕігис- 

їшге 

сопѕоіідаіеа Базе 

генаЫе Базе 

зігопе Базе 

Базе з@есНоп, Базе сһоісе 

Базе деїогтайіоп 

Базе Ісад-Беагіпе сарасіїу 

Базе зе Шетепт 

сотргеѕѕіоп ої а Базе, ѕїаЫІ- 

ігайоп ої а Базе 


їтате, сагсаѕѕ 
Ісад-Беагіпо Їгате 
Бийате ігате 
ігате ої а 5ігисійте 
Пате зіабійу 

ахіѕ 
Іауіпр оиі ахіѕ 

јатЬ 

тагк 
абзоішіе ејеуайоп 
Би|ато Нпе 
2его тагК, сего даёт 
деѕірп еіеуаїїоп 
могКіпр тагК 
апеїе ої ееуаНоп 
стаде 





18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 


18. ОЕЅЕСМ МОВК АМО РВЕРАВАТЮМ ОР ЕЗТЕМАТЕ5 


г репера 
~ чистого пола 
увязать —и 
пандус м 
панель 
глухая ~ 
перфорированная ~ 
перфорированная ~ под- 
весного потолка 
пустотелая железобетонная ~ 
перекрытия 
сборная ~ с оконным проемом 
стеновая г» Р 
наружная стеновая г» 
стеновая 27» высотой в ОДИН 
этаж 
стеновая навесная ~ с ме- 
таллическим каркасом 
~ заполнения каркаса 
~ ограждения 
— перекрытия 
— с проемами 
— стенового заполнения 
перегород/ка 
внутренняя — 
каркасная — 
деревянная стойка каркас- 
НОЙ ^—кн 
каркасно-листовая ~ 
ненесущая — 
неполная ~ 
несущая ~ 
переставляемая ~ 
поперечная ~ 
продольная ~ 
сборная ~ 
верхняя обвязка деревянной 
яки 
металлическая обвязка карка- 
са —ки 
металлическая стойка ~~ок 


перекрыти/е 
балочное — 


безбалочное — 


межэтажное — 
несущее — 
панельное — 
подвальное — 
ребристое — 
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Бепсһ тагк 
їліѕһеа Поог @еуаНоп 
їо Не ир ееуаНоп тагК$ 


гатр 
рапе! 


ѕ01іа рапеї 
регіогаїед рапеї 
регіогаїед сейпте Боага 


геіпѓогсей сопсгеїе ПоПо\и $1аБ 


ргеѓаБгісаїей хлпдом-\маН ипії 
ма! рапеї 
ехіегпа! маШіпр рапеї 
зіогеу-Пеї РН май! рапеї 


теїа! сигіаїп маїї 


сіаддіпе рапеї 
сіаддіпе рапеї 
Ноог 51аб 

рапе! міїп орепіпр5 
іпіїйег рапеї 


рагіїйоп 


іпѕіде рагіїйоп 
{тате рагіййоп, ѕїид рагіііоп 
диагіег 


їгатеа ѕһееї рагіййоп 
поп-Іоад-Беагіпе рагіййоп 
дуагі рагИНоп 
Ісад-Беагіпе рагійййоп 
тоуаЫе рагіййоп 
ігап5уег5е рагіййоп 
Іопріїидіпа! рагіййоп 
геаду-таде рагіїйоп 
реад ріесе 


теїаї гиппег 


теїа! зіша 


Поог, сеїйпе 
Беат сеШпе, оігдег Поогіпе, 
јоіѕіед Поог 
БігдегІеѕѕ Поог, рігӣегіеѕѕ Поог 
сопѕігисііоп, Паї 51аб Поог, 
Паї $1а6 сопѕігисііоп 
іпіег-Поог соп5ігисіїоп 
Ісад-Беагіпе сеЙтя 
рапе! сепа 
Баѕетепі сете 
Беат-апӣ-ѕ1аЬ Поог, гЬБед- 
51аЬ Ноог 


без промежуточных опор 
из железобетонных насти- 
лов 

— из листовой стали по карка- 
су из стальных прокатных и 
гнутосварных прямоуголь- 
ного сечения профилей 


из плит 

из сплошных сборных же- 

лезобетонных плит 

— со встроенными инженер- 
ными сетями 

конструкция —й 

слой засыпки —й 


перепланировк/а 
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г» здання 
~ этажа 


работы по ~е 


переплет оконный 
створка оконного переплета 
ннжний брусок створки 
оконного переплета 
персонал 
дежурный — 
инженерно-технический г» 
обслуживающий ~ 
младший обслужи- 
вающий ~ 
ремонтный ~ 
эксплуатационный ~ 


пилястр/а 
угловая ~ 
боковая грань ~~ы 
лицевая грань ~ы 


план 
генеральный ~ 
КОМПОНОВОЧНЬЙ ~ 
топографический ~ 
~ застройки 
— расположения 
г- участка 
~ фундаментов 
план-график производства 
строительных работ 
планирование 
сетевое — 


— реконструкции 
~ строительства“ 


18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 
18. ОЕЅЕСМ МОВК АМО РВЕРАВАТЮМ ОЕ ЕЅТЕМАТЕЅ 


зизрепаей Ноог 

Поог мїїћ ргесазі Беатѕ р!асей 
сіо5е іовеіћег 

сеПіпрѕ тайе ої ѕіее! ѕһееіѕ 
гезіед оп {Те ігатемогК аз- 
зетЫе4 ої ѕїее! гоЦей апа 
меІдеа Варез ої а гесіаприіаг 
сгоѕѕ-ѕесііоп 

зіаб Ноог 

зоН4 рапе! оог 


іпіергаіеа дізігібшіїоп Ноог 
зузіет й 
Поог зузіет 

Ноог ИП 


агспіїесіига! геріаппіпе, аПега- 
їоп5 


агсһіїесіигаі геріаппіпе ої а 
Бийате 

агсһіїесіигаі геріаппіпе ої а 
Поог 

аПегаїїоп5 


міпдом саѕетепі, зазН 


сазетепі 
Бойот гаї! 


регзоппе! 
дифу регзоппе! 
епріпеегіпр регзоппе! 
айепаіпр регзоппе! 
итог ѕегуісе регзоппе| 


таіпіепапсе регѕоппеі 
орегайпе регѕоппеі 


рег, ріїазіег 
апіа 
рііазіег ѕіде 
ріПаѕїег Гасе 


ріап 
та5зіег ріап, репега! Іауоиё 
Іау-оці, Іаусиї 
іоровтарбіс ріап 
ріап ої деуеіортепі 
Іауоиї 
ріап ої а йеуеіортепі агеа 
Гоипдайоп ріап 


Бийате сопѕігисіоп ргортат- 
(те) 
ріаппіпе 
сгійса! рагіћ ѕсһейше, пеімогк 
раппте 
гесоп8ігисіїоп раппте 
сопѕігисіоп ріаппіпе 





18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 


18. ОЕЗІСМ МОВК АМО РВЕРАВАТІОМ ОР ЕЅТЕМАТЕЅ 


планировка 
(внутренняя) ~~ зданнй 
свободная ~ 
— микрорайона 
— помещения 
— района застройки 
~ этажа 


плановые накопления 


площадк/а: 

лестничная ~ 

резервная ~ 

строительная ~ 
очистка строительной —и 
подготовка строительной —и 

— для мойки автомобилей 

— для собраний 

выделить —у 


площад/ь 

жилая ~ 

занятая ~ 

общая ~ 
общая ~ застекленных 
оконных проемов 
общая ~ этажа здания 

подсобная ~ 

полезная г» 

производственная — 

рабочая ~ 

складская ~ 

~ застройки 


комнаты 

основных цехов 
помешения 

предприятия (в пределах 
ограждения) 

единица —и 

измерить — 

подсчитать ~ 
эксплуатировать ~ 


подоконник 
внутренний ~ 
наружный ~ 

подрядчик 
представитель ~а 

пол 
гидроизоляционный слой —а 
подготовка га 
покрытие —а 
стяжка ~а 
теплоизоляционный слой ~а 


полоса отвода, отчуждения 


1111 
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Іауоиї, ріаппіпе 
Боизе ріаппіпеє 
ітее 1ауоиї 
тісго-геріоп раппте 
Іауоиї ої ргетіѕеѕ 
ѕйе ріаппіпо 
Поог Іаусиї 

ріаппей ѕауіпеѕ 


Іапдіпе 
гезегуе агеа 
соп5ігисіїоп зЦе, јоБ-ѕе 
јоЬ сіеапир 
Це ргерагаііоп 
аціотобіїеє уаз агеа 
аззетЫу агеа 
їо аої ап агеа 


агеа 
гезідепіїа! агеа, Ййуїпр агеа 
оссиріей агеа 
ї5оїаї агеа, рго85 агеа 
міпдом ѕрасе 


єго85 Ноог агеа 
аихШагу агеа 
изабіе Йоог агеа, изей! агеа 
іпдизітіа! агеа 
уогКіпе агеа 
ѕіогаре агеа 
агеа ої БиЙате, БиЙ@то агеа, 
Ьийй-ир агеа, соуегаре 
гоот агеа, пеё гоот агеа 
агеа ої тай ѕһорѕ 
Поог агеа 
ріапі агеа (ѓепсей т) 


ипії ої агеа 

їо теазиге ће агеа 
їо сасшае Ше агеа 
їо иѕе. ће агеа 


уіпдом $Ш 
іпѕіде $Ш 
оиїѕіде 5111 
сопігасіог 
сопігасіог'ѕ гергезепіайує 


Поог 
Поог датр-ргоої соигѕе 
Поог ргерагаііоп 
Поог соуегіпр 
Поог сетепі ѕсгеед 
Поог іћһегта! іпѕшайоп Іауег 


еазетепі 
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полотно дверное 
вертикальный брус каркаса 
дверного полотна 
нижний брусок обвязки двер- 
ного полотна 


помещение 
техническое — 


— администрации 

универсального назначения 
потолок 

гладкий ~ 

звукопоглощающий ~ 

панельный подшивной г» 

подвесной — 


правила 
действующие — 
— планирования 
— техники безопасности в 
строительстве 
~ финансирования 
предприяти/е 
состав —я 


представитель 
— государственного технадзо- 
ра за строительством 
— заказчика на стройплощад- 
ке 


^— технадзора за строитель- 
ством от заказчика 


привязка 
— зданий 


— рабочих чертежей 
прогон 

карнизный ~ 
программа пронзводства 
проект 

архитектурный ~ 

индивидуальный ~ 


рабочий ~ 
стадия разработки рабочего 
~а 

технический — 


техно-рабочий ~ 


типовой ~ 


18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 
18. БЕБІСМ МОВК АМО РВЕРАВАТІОМ ОЕ ЕЅТЕМАТЕЅ 


доог Ісаї 
доог $Ше 


БоНот гаі! 


гоот, ргетіѕеѕ 
епріпеегіпр едиіртепі ргет- 
іѕеѕ 
оїїїсе гоот ($) 
сепега!-ригроѕе гоот 
сете 
взтооіїй сейпе 
абзогЫте сете 
рапееа сейта 
ѕиѕрепдеа сете 
гшез 
гиеѕ іп Гогсе 
гшеѕ ої ріаппіпе 
сопзігисіїоп ѕаїеіу гевшаНопз 


гиіез ої їіпапсіпе 
ріапі, 
зеї-ир ої а ріапі, сотрозійоп 
ої а ріапі 
гергеѕепіайуе 
Бийате іпѕресіог 


сегК ої могК$, сиѕіотег”ѕ 
гергеѕепіаїіе оп ће сопѕігис- 
ноп зЦе 

омпег'ѕ іпѕресіог 


е, геїегепсіпе 
5ійпе ої һоиѕеѕ, іуре-еѕісп 
айјиѕітепї, їуре еѕірп Не-т 
могКіпр дгаміпоѕ айјиѕітепі 
Беат, Беагег, бігдег, ригііп 
маі ріаїе 

ргодисНоп ргоргат (те) 

деѕірп 

агсріїесіига! дезієт 
іпдімідца! дезідп, поп-ѕіап- 
Чаг4 дезірт 
могКіпр деѕірп 

деѕісп деуеїортепі рһаѕе 


ргоіесі герогі, іесһпіса! деѕіеп, 
ргеїйтіпагу дезісп, деїаїей 
ргојесі герогі 

іесппісаї могКіпе дезірп, 
зіпріе-5їаре деѕівп 

зіапдага деѕірп 


18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 


18. ОЕЗЮМ \ОВК АМО РВЕРАВАТЮМ ОР ЕЅТІМАТЕЅ 


привязка типового ~а 
утвержденный ~ 
экспериментальный ~ 


ЭСКИЗНЫЙ ^— 
— в стадии разработки 


— застройки 
— организации работ 
~ организации строительства 


— производства работ 
разработка --а организации 
строительства 

строительная часть ~а 


технологическая часть ~а 


экспертиза —а 
изменить ^— 


разработать ~ 
согласовать ~ 


утвердить ~ 


проектировани/е 
одностадийное — 
— строительных конструкций 
(разработка конструктивных 
систем зданий) 
вторая стадия ~я 
задачи —я 
основные принципы —я 
первая стадия ~я 


проем 
временный ~ 
дверной ~ 
обрамление дверного ~а 
оконный ~ 
обрамление оконного ~~а 


производительность труда 
рост производительности труда 


пронзводство промышленное 
сборных железобетонных изде- 
лий 
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адаріайоп ої а ѕїапдага деѕівп 


арргоуед дезірп, арргоуей 
ргоіесі герогі 

ехрегітепіа! дезівп, ргоїоїуре 
дезірп 

сопсеріша! дезієп 

ргоіесі герогі іп пе феуеіор- 
тепі 5іаре 

дезієп ої деуеіортепі 

ріап ої огвапігайоп ої могк 
ріап ої соп5ігисіїоп ограпіга- 
боп 

ріап ої ргодисіїоп ої могК 
ргоіесі ріаппіпе 


СУ епріпеегіпр рагі ої а рго- 
јесі герогі, сімії епріпеегіпе 
азресі ої а дезірп 
іесһпоІорісаІ рагі ої а ргоіесі 
терогі, епеіпеегіпе аѕресі ої а 
деѕірп 
ргојесі аргайза! 
іо іпігодисе аНегайопз іп ће 
дезієп, іо іпігодисе аНегаНопз 
іп Ше ргоіесі герогі 
іо могК ош деѕієп, іо могі оці 
а ргојесі герогі 
іо реї арргоуа! Гог їће ргоіесі 
герогі 
їо арргоуе а дезієп, іо арргоуе 
а ргојесі герогі 

деѕіспіпе 
опе-5іаре деп 
агсһіесіигаі епріпеегіпи 


зесопі ѕїаре ої еѕівпіпе 
дезієпіпе роаіѕ 

сепега! ргіпсірІеѕ ої деѕіспіпр 
Нг5і 5іаре ої дезівпіпр 


орепіпе 
ма! гип 
доог орепіпе, доог мау 
саѕіпе 
хміпдом орепіпе 
саѕіпе 


ІаБоиг ейісіепсу 
іпсгеаѕе ої 1аБоиг е аепсу 


ргесазі сопсгее іпдизігу, 
іпдизітіа! ргодисіїоп ої геіногсей 
сопсгеїе ргойисіѕ 
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пролет 
консольно-балочный г» 
^- здания 
~ свода 
~ сводчатого покрытия 
размеры ~а 
число —ов 

простенок 
межоконный ~ 


проходная 


процесс технологический 


пункт диспетчерский иентраль- 
ный 


работ/а 
арматурные ~ы 
бетонные —ы 
буровые —ы 
выполненная — 
геодезические —ы 
гидрологические —ы 
дноуглубительные ~ы 
дорожно-строительные —ы 
землечерпательные —ы 
земляные —ы 


изоляционные —ы 
изыскательские ~~ы (см. 18. 
нзыскательские работы) 
инженерно-геологические —ы 
кабельные —ы 

камеральные —ы 

кровельные —ы 

малярные —ы 
мобилизационные —ы 
монтажные гені 
непредвиденная ~ 
неучтенная — 
общеплощадочные, обще- 
строительные ~~ы 
опытно-конструкторские ~ы 
основная г» 

отделочные —ы 
погрузочно-разгрузочные ~ы 
подготовительные ~~ы на стро- 
ительной площадке 
подземные —ы 

поточные —ы 

проектные ~ы 

прочие ~ы 

пусконаладочные —ы 


ремонтные ~ы 
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ѕрап, Бау 
ѕиѕрепдей зрап 
Ьийаіпе Бау 
сотрагітепі 
уаи! Бау 
Бау дітепзіоп5 
питрег ої Бауз 
ріег 
міпдом рег 
епігапсе сопёго! розі, епігапсе 
ойісе 


ргодисНоп ргосеѕѕ 
сепігаї сопго! гоот 


\огК 
т$фаНаНоп ої геїіпіогсетепі 
сопсгейпр, сопсгеїе ріасетепі 
дгійіпо апа МазНие орегайопѕ 
ехесшей могК 
сеодейс могКѕ 
Пудгоіоріса! могк 
дгедріпе 
гоад-Ьийдіпе 
дгедоїпе 
еагій-томіпе, ехсауаїіоп, 
дієвіпе 
іпѕшШайоп могк 
зигуеу могК 


веоіорісаї-5игуву могк 

саЫе Іауіпр 

Чаїа ргосеззіпр, оїїїсе могКіпр 
гооїїпр, гоої могК 

раїпіїпе могк 

то ИзаНоп могК 

егесіїоп \огК 

ипГогезееп уогК 

1ће могі пої їаКеп іпіо ассоипі 
репега! сопѕігисііоп могК 


деуеїортепі 

таіп могК 
Нпіѕһіпр могК 
таїегіаіѕ һапаііпе 
ѕійе ргерагайоп 


ипдеготоипа сопѕігисііоп могК 
Ііпе ргодисіоп 

деѕісп могК 

зипагу могК 

ѕіагі-ир апа айјиѕітепі ор- 
егаіопѕ, соттіѕѕіопіпр 

гераїг могК 


ванню ——— Ш ыЫыо5—о5о5—5к5кдкдк5к—к————д—————_А 
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сантехнические —ы 
скальные —ы 
строительно-монтажные —ы 
строительные —ы 


планирование строительных 
работ 

приемка-сдача 
строительных работ 

темп производства стро- 
ительных работ 


топографические ~ы 
штукатурные —ы 
электромонтажные —ы 
вид —ы 
единица измерения —ы 
объем ~ы 
организация —ы 
перечень работ 
контрольный перечень работ 
продолжительность работ 
трудоемкость работ 
удорожание работ 
условия производства работ 
безопасные условия произ- 
водства работ 
выполнять гу 
делать —у 


рабочая сила 

рабочий 
вспомогательный 7» 
высококвалифицированный ~ 
квалифицированный ~ 
малоквалифицированный ~ 


подсобный ~ 
производственный — 


рабочий день 
8-часовой ~ 


рабочий поселок 
радиовещание по проводам 


разработки проектно-исследова- 
тельские 
разрез 

— здания 

~ узла 
район сейсмический 
районирование климатическое 
рама 

деревянная — 

металлическая ~ 


запіїагу епріпеегіпр могК 

госК ехсауаНоп 

соп5ігисіїоп апа егесНоп могК 

сіуії епеіпеегіпе могкК, сімії 

могК, соп5ігисіїоп могК 
ргоргаттіпе ої сопѕігисіоп 


ассеріапсе ої сопѕїгисііоп 

могК 

гаїе ої ргорте55 ої Ше 

сопзігисіїоп могК 
ороегарћіс могк 
ріазіегіпе, зінссоїпе 
еіесігіс іпѕіаНаіоп (могК) 
Кіпа ої могк 
могК теазигіпр ипії 
уоіите ої могК 
ограпігайоп ої могк 
зв ої могК 

іпѕресііоп 1151 ої могК 
дигаіоп ої могК 
могК іаБоиг іприї 
іпсгеаѕе іп Че соѕі ої мог 
могКкіпе сопаіїіопѕ 

за!е могКіпе сопадійоп5 


іо ехесше ће могК, іо могК 
іо до Ше могКк 


ІаБоиг 


могКег 

аихіїїагу могКег 

рірбіу зКШе@ хуогКег 
зКШей могКег 

ипѕКШед могКег, 1ю\/-КШ 
могКег, 1аБоигег 

ѕһор һапа, һеІрег 
ргодисНоп могКег 


уогКіпе дау 
8-һоиг могКіпе дау 


сопѕігисіоп сатр 
міге Бгоайсаѕііпе 
деуеїортепі могК5 


зесйїопа! уіем 
5есйїопа! уіем ої а Бийаіпе 
зесійопа! уіем ої а шиї 


ѕеіѕтіс геріоп 
сНтаНс гопіпе 
ігате 
моодеп тате 
теїа! ігате 
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оконная — 


поперечная г» 
продольная — 
пространственная ~ 
— здания 

— с жесткими узлами 


расход (потребление) 
ГОДОВОЙ ~ 
суточный ~ 
— воды 
— горючего 
материалов 
пара 
сжатого воздуха 
топлива 
электроэнергии 
энергоресурсов 


расходы 
косвенные г» 
накладные ~ 


непредвиденные г» 
плановые — 
постоянные — 
текущие — 
фактические ~ 
цеховые г» 
эксплуатационные ~ 


~ на транспортировку 


расценка 
единичная г» 
укрупненная г» 


расчет 
СВОДНЫЙ ~ 
технико-экономический г» 
упрощенный — 


финансовый ~ 

~ с заказчиком 

— с подрядчиком 

— с субподрядчиком 

~ стоимости единицы работ 
предъявить ~ 

произвести — 

согласовать ~~ 

составить ~ 


режим 
технологический г» 
— работы предпрнятия 


ѕаѕһ, ҹіпдӢом Їгате, міпдом 
саѕіпе 

ігапзуег5е їгате 

Іопеіїндїіпа! Ёгате 

зрасе тате 

Ьийдіпе тате 

Ьгасей їгате 


сопзитріоп 
аппиа! сопзитрноп 
дау сопзитріїоп 
маег сопѕштрііоп 
ге! сопзитріїоп 
таїѓегіаіѕ сопзитрійоп- 
ѕіеат сопзитрноп 
сотргеззе4 ат сопѕштріоп 
Ге! сопзитр#оп 
еіесігіс  епегру сопѕштрііоп 
сопѕитрііоп ої ѕегуісеѕ, 
сопзитрНоп ої ційшйіе5 


со5і8, ехрепѕеѕ 
іпдігесі соѕіѕ 
оуегнеа@ сһагреѕ, 
ехрепѕеѕ 
ипГогезееп ехрепѕеѕ 
ріаппеа ехрепѕеѕ 
Нхе@ сһагреѕ 
гиппіпе ехрепѕеѕ 
асїџаі ехрепѕеѕ 
ѕһор соѕїѕ 
таіпіепапсе сһагреѕ, таіпіеп- 
апсе соѕіѕ, орегайпе соѕіѕ 
їгапѕрогіаійіоп ехрепѕеѕ 


оуегћеаа 


езнтае, еѕіігпаіоп 
ипії собі 
епіагоей соѕї 


саісшайоп, еѕіїтаїе 
ѕиттагу езНтае 
їесіпісаї апа есопотіс езНтае 
гаріа деѕіеп теїродй, ѕітріійеа 
саісшайоп 
йпапсіа! езНта{е 
раутепіѕ {гот а сиѕіотег 
раутепіѕ іо а сопігасіог 
раутепіѕ іо а зибсопігасіог 
со5ійпЕ 
іо зибтй ап езНтае 
іо таке раутепіѕ 
іо аргее ироп ап езНтае 
{о сасшае, іо езнта{е 


геріте, соп@ оп 
ргойисіоп сопайіоп5 
ріапі ѕсһедше 
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г- эксплуатации конструкций 


решени/е 
архитектурно-строительное ~ 


конструктнвное — 
объемно-конструктивное — 
основное — 
планировочное ~ 
предлагаемое ~ 
проектное — 
выбор проектного ~~я 
гибкость проектного ~~я 
технологическое — 
разработка архнтектурно-пла- 
нировочных. ~й 
обсудить ~ 


отменить ~ 
принять ~ 


ригел/ь 


междубалочный ~ 
~» фахверка 


направление —я 
шаг ~ей 


самоокупаемость 
самофинансированне 
санузел 

сауна 

свод здания 

сводка затрат 


связ/ь (система связей) 
вертикальные —и 
диагональная ~ 
перекрестные —и 
стальные —и 
~ жесткости 
~ каркаса 


связ/ь (линии связи) 
двухсторонняя ~ 
дуплексная ~ 
односторонняя ~ 
радиотелефонная ~ 
селекторная ~ 
телексная — 
телефонная ~ 


факсимильная ~ 
устанавливать — 
сейсмичность 


орегайпр сопдійоп ої а 
зігисійге 


зош#Ноп, сопсері, десіѕіоп 

агспіїесішга! ап@ сопѕїгисійоп 

сопсері 

зігисійга! сопсері 

вігисійгаї-5раїа! сопсері 

таїп зоиНоп 

ріаппіпеє сопсері 

ргорозед зошНоп 

дезірп сопсері, дезієп десіѕіоп 
сһоісе ої дезієп десіѕіоп 
дезієп Пехібійу 

іесппоіоріса! сопсері 

агспіїесіигаї ріаппіпо 


іо дізси55 а Фесізіоп, іо ді5си85 
а 50Їцііїоп, {о іѕсиѕѕ а сопсері 
іо сап оїї а десіѕіоп 

їо таКе а Фесізіоп 


сгоѕѕ-Баг, рігі, рігдег, соаг 
Беат 
реадег јоіѕї 
ѕрапаге! Беат, гатемогК 
сго$$-Баг 
сігдег дігесіїоп 
сігаег ѕрасіпр 
зеії-гераутепі, ѕеІ#-ѕиррогііпе 
5еїї Япапсіпе, 5е!ї-Їїпапсе 
угаїег-сіовеї, М. С. 
заипа 
уанії 
е5ії паїе5 герогі 


Ьгасіпе ($), Нез 
уегіїса! Нез 
діаєопа! Бгасе 
соищегЬгасте, Х-Бгасеѕ 
зфее! Нез 
Ьгасіпо 
Нате Бгасіпе 


соттипісайоп 
їмо-мау соттишсайоп 
диріех орегайоп 
опе-мау соппесіїоп 
гадіоіеіерпопе ѕегүісе 
іпіегсот іеіерһопу 
їеіех ѕегуісе 
теіерпопу, їіеіерһопе соттипі- 
саНоп, їеіерћопе ѕегүісе 
іеіеїах 
іо  езіабі5п соттипісаіоп 
зеізпіс асіуйу 
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сервис-кооператив 


сет/ь 

внеплощадочнье —и 

внешняя г» 

инженерные —и 
временные инженерные —и 

комплектная слаботочная ~ 

телефонная ~ 

— внутренних железнодорож- 
ных путей 

~ инженерных коммуникаций 


сигнализация 
охранная ~ 
пожарная ~ 


систем /а 
конструктивная г» 


монолитная 7» 
санитарно-технические ~ы 
— вентиляции 
водоснабжения 
газоснабжения 
канализации 
кондиционирования 
воздуха 
— отопления 
— пожаротушения 
стеновая — 
— перекрытий 
склад 
закрытый ~ 
инструментальный ~ 
открытый — 
центральный материальный — 
~ горючесмазочных 
материалов 
— готовой продукции 


смена 


смет/а 
объектная — 


111! 


сводная ~ 
составленная ~ 
— на строительный объект 
(составленная по единич- 
ным расценкам) 
дополнительные расходы по ~~е 
составление губі 
составление ~~ы по 
стоимости единицы площади 
здания 
откорректировать ~у 
согласовать гу 
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ѕегуісе соорегаНуе 


пеїмогК, таіпѕ 
оїї-ѕіїе таіпѕ 
ехіегпа! Нпе 
ини Нез 
іетрогагу ѕегуісеѕ 
сотрієїе Іом-сиггепі пеїмогк 
теіерпопе пемогК 
іпіегпа! гаїмау ігаск5 


иНННез зирр!у Нпез 
ѕіспаінпе 
ргоіесіїуе ѕіспаШіпе 
Ёге ярпаШия 
ѕуѕіет 
вігисійга! 
зузіет 
топоШћіс зузіет 
ѕапіїагу епріпеегіпро ѕуѕіетѕ 
уепаНоп ѕуѕіет 
маїег ѕирріу ѕуѕќет 
ваз зирріу ѕуѕіет 
ѕемегаре ѕуѕіет 
аіг-сопдііопіпе ѕуѕіет 


дезісп, зігисінгаї 


һеаіпр ѕуѕіет 
бге-боћіпе ѕуѕіет 
ма! ѕуѕіет 
сеййпр ѕуѕіет 
ѕїогеһоиѕе 
іпаоог ѕіогаре 
{ооЇ юге 
оиїоог 5іогаре 
сепіга! таїегіа! ѕїоге 
Гие! апа ІиБгісапіѕ 5іоге 


Япізред ргодисі ѕіоге 
впій 


езіїтаїе, ридреї 
деіаеа езНтайе ої сопѕігис- 
Ноп соѕіѕ 
ѕиттагу е5іїтаїе 
ргерагей езНтае 
деїаіїед езНтайе ої соп$гис- 
Ноп соѕіѕ 


аддійоп 
со5і езййтайпе 
агеа теіһоа 


іо айјиѕі ап езії таїе 
їо артее ап езнтае 
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составить ~у 
утвердить ~у 


снабжение 
~ материалами 
— строительства 


совместное предприятие 


согласовани/е 
— смет 
— чертежей 
порядок —я 


сооружени/е 

бетонное ~ | 
массивные бетонные —я 

внеплощадочные —я 
временное г» 
глубинное — 
деревянное — 
долговечное ~ 
железобетонное — 
инженерные —я 
каменное — 
капитальное — 
каркасное — 
легкие —я 
линейное — 
многопролетное — 
наземное — 
нетиповое — 
площадочное ~ 
подземное — 
построенное — 
прочное — 
сейсмостойкое — 


безопасность —я 
компоновка —я 
надежность —я 
оседание —я 
ТИПЫ Уй 

часть ~я 
посадить г» 
привязать — 
проектировать — 
сносить — 
строить ~ 


спецификация 
заготовительная ~ арматур- 
ных стержней 
монтажная — 
— арматуры 


іо таке ап езіїтпаїе 
іо арргоуе Ше езіїтаїе, їо 
арргоуе ће Бийғеї 

ѕирріу 
таїегіа! ѕирріу 
сопѕігисіоп ѕирріу 


јоіпі епіегргіѕе 


соп5ідеганоп 
соп5ідегайоп ої е5ії таїе5 
сопѕідегайоп ої йгаміпеѕ 
соп5ідегай оп ргосейиге 


зігисійге, БиЙ@те, сопзгисНоп 

сопсгеїе сопѕїгисіїоп 
таѕѕіуе сопсгеіе $гиигез 

оїї-ѕіїе Гасійіе5 
іетрогагу 5ігисійге 
еагіһ-ѕһейегеӣ сопѕігисіїоп 
моодеп з8ігисійте 
дигабіе ѕігисіцге 
геіпіогсей сопсгеіе 5ігисійге 
епріпеегіпо могКк5 
ѕіопе 5ігисійге 
їипдатепіа! ѕїгисіиге 
зкееюп 5ігисійге 
Пепі-меїріі 5ігисіцте5 
іпе 5ігисійге 
тире ѕрап зігисінте 
абоуе-втоипа 8ігисійте 
ипизиа! 8ігисійге 
оп-8іїе 5ігисійге 
ипдегетонпд 5ігисійге 
соп5ігисівд ѕїгисіцге 
дигабіе 5ігисійге 
еагіһдиакКе-геѕіѕіапі 5їгисішге, 
диаКе-ргоої 5ігисійтге 
вігисійге заїеїу 
Іауои ої а Биідіпе 
зігисіцте заїеїу 
ѕиБѕідепсе ої а 5їгисійге 
зігисійге їуреѕ 
рагі ої а 5ігисійге 
їо 8іїе а 5ігисійге 
їо Іосаїе а 5ігисійге 
іо дезірп а 5ігисійге 
їо ри! домп а ѕігисіиге 
їо Бий а 5їгисійге 


зресіййсайоп, 1151, зспедиіе 
Бепдіпе ѕсһейше 


егесіїоп ЫП 

Баг Из ѕшптагу ої геіпѓогсе- 
тепі, геіпѓогсіпе Баг Беп@ те 
зспедиіе 
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дверей 

деталей 

конструктивных деталей 
конструктивных элементов 
материалов 

на пиломатериалы 
оборудования 

оконных блоков 


111121111 


срок 
контрольный ~ 
кратчайший — 
расчетные ~~и возведения 
объектов 
— выполнения работ 
начала работ 
окончания работ 
по графику 
службы 
эксплуатации 


станция 
ацетиленовая — 
кислородно-распределитель- 
ная ~ 
компрессорная ~ 
насосная ~ 
~ зарядки аккумуляторов 
— оборотного водоснабжения 


старший производитель работ 


1111) 


стен/а 
внутренняя ~ 
каркасная ~ 
кирпичная ~ 
массивная — 
многослойная ~ 
наружная ~ 
ненесущая (навесная) на- 
ружная ~ 
несущая ~ 
панельная ~ 
поперечная г» 
продольная ~ 
самонесушая ~ 
консольный выступ —ы 


стенка подоконная 


стоимост/ь 
базисная ~ 
контрактная ~ 
общая г» 
окончательная — 
ориентировочная ~ 
предварительная г» 
сверхнормативная г» 
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доог зспедше 

да! ѕһееї, патеѕ ої рагіѕ 
деїаї! ѕһееі 

деїаїї ѕһееї 

Н${ ої таїегіаї5 

сийіпе 1151 

едиіртегі 111 

улпдо\ ѕсһейиіе 


їйте, регіод 
сресК їте 
ѕһогіеѕі Нте, ѕһогіеѕї регіой 
гаїед Нте гедиігей Гог 
сопѕігисііоп 
регіод ої могК ехесиНоп 
біте ої соттепсетепі ої могК 
бте ої сотріеїїоп ої могК 
зспедиіе Нте 
(ѕегуісе) Ше 
(зегуїсе) Ше 

зіайоп 
асеїуІепе 5іайіоп 
охуреп Яіѕігібиїїпе $аНоп 


сотргеѕѕог һоиѕе 
ритріпе ріапі 

БаНегу спагріпе заНоп 
сігсшайпо маег 5іабіоп 


сепега! Гогетап, |об ѕирегіпіеп- 
депі 
маі 

іпіегіог маН 

їгатед ма! 

Ьгіск май 

501іа маі! 

запфуісі ма! 

ехіегіог маі 

сигіаїп ма 


Іоаа-Беагіпе ма! 
рапеї ма 
ігап5уег5е ма 
Іопрійцдіпа! ха! 
поп-Беагіпр маі! 
согБеі 


аргоп, Бгеаѕі, зрапаге! 


со5і 

Баѕіс соѕі 

сопігасі соѕї 

іоѓа1 соѕі 

Нпа! с0${ 

1ещаНуе собі 
- іпійа! со5і, огідіпа! собі 
ехіга со5і 
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сметная — (строительства) 


уточненная — 
„~ единицы измерения 
конструкций 
материалов 
оборудования 
продукции 

рабочей силы 
содержания 


11111) 


строительства 

эксплуатации машин 
определение "и строительства 

по единичным показателям 

откорректировать ~ 

столовая 

стоянка автомашин и велосипе- 

дов 

строительств/о 
гражданское ~ 
индустриальное — 


1) 


незавершенное г» 
панельное ~~ 
поэтажное ~ 
промышленное г» 
сборное г» (из бетона) 


сборное ~ (домов из объемных 

блоков) 

— на условиях технического 
содействия 

— под ключ 

индустриализация ~а 


метод —а 
наиболее экономичный 
метод ~а 

начало —а 

окончание ~а 

очередность —а 

очередь —а 

планирование ~а 

подготовительный период ~а 


программа —а 
комплексная программа —а 


продолжительность —а 


срок ~а 
стадия ~а 
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езНтае@ соѕі, сопзігисііоп 
Ьндреї, езНтае ої сопѕігис- 
Поп собі 

зрес ей собі 

соѕї рег ипії 

соѕЇ ої ѕігисіцгеѕ 

со5і ої таіегіаіѕ 

со5і ої едпіртепі 

созі ої ргодисіїоп 

соѕі ої ТаБоиг 

соѕїі ої таіпіепапсе, соѕї ої 
иркеер 

сопѕігисііоп соѕі 

соѕі ої тасһіпеѕ орегаНоп 
агеа теіһод 


іо айјиѕї ће соѕї 


сапіееп 


рагКіпе агеа Гог апіотоЫі1еѕ апа 
ЫсусІеѕ 
сопѕігисіоп 
сУЙ епріпеегіпр 
іпаиѕігіаіхед теіһойѕ ої 
соп5ігисноп 
саггу-оуег сопѕігисііоп 
рапе! сопѕігисііоп 
фаре сопѕігисііоп 
іпдизігіа! сопѕігисііоп 
ргесазф сопсгеіе сопѕігисіїоп, 
ргеїабгісайїоп 
інгее-дітепзіопа! тодше һоиѕе 
Бий діпе 
сопѕігисіїоп оп іесіпіса! аѕѕіѕі- 
апсе іегтѕ 
їигп-Кеу сопѕігисііоп 
іпдизігіайгайоп ої сопѕігис- 
ноп іпдизігу 
сопѕігисіоп теїнод 
тозі есопописа! теїпой ої 
сопѕігисіїоп 
соттепсетепі ої сопѕігисііоп 
сотріейоп ої сопзфгисНоп 
ргіогіііеѕ ої сопгисНоп 
зіаєе ої сопѕігисііоп 
соп5ігисййоп ріаппіпе 
тобійгайоп регіод ої соп5ігис- 
боп 
Ьийдіпо ргоэгатте 
раскаєедй Бшіаіпе рго- 
ргатте 
дигайоп ої сопзігисіїоп, 
соп5ігисійоп регіод 
регіоа ої сопѕігисііоп 
фаре ої сопѕігисііоп 
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стоимость ~а 
темп ~а 


территория ~а 
финансирование ~а 
ход ~а 
этап ~а 

сумм/а 
возвратная ~ 
выплаченная — 
полученная — 
— затрат 
оплатить `~~у 
получить —у 


схема 
безкаркасная ~ 
каркасная ~ 
конструктивная 7» здания 


рамная ~ 
рамно-связевая ~ 


связевая ~ 
технологическая — 

~ монтажа 

~ с несущими стенами 


съемка топографическая 


территория благоустроенная 
техник-строитель 
технология 


— проектирования 
— производства работ 
— производства строитель- 
ных работ 
— строительного производст- 
ва 
— строительства 


требования конструктивные 
"труд 
единица ^—а 
оплата ~а 
производительность —а 


трудоемкость 


условия 
внутренние — помещения 
геологические г» 
климатические — 
конкретные — 
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созі ої сопзёгисНоп 

гаіе ої ргортеѕѕ ої не сопѕігис- 
Ноп могК, расе ої сопѕігисіоп 
іоб зНе, сопзфгисйоп ѕйе 
йпапсіпе ої сопѕігисііоп 
могК ргортеѕѕ 

зіаєє ої соп5ігисіїоп 


зит 
геигпае зит 
раій зит 
гесеіуей зит 
зит ої ехреп5е5 
ќо рау а зит 
іо гесеіуе а зит 
ѕігисіига! діаєгат 
ігатеїіез5 `ѕігисішга! Фартат 
їгатед згисига! фіаєтат 
зігисіига фіаргат ої а БЬиіа- 
іпе 
ітатед ѕігисіџга! фіартат 
Бгасей їгате з5ігисіигаї 
фаргат 
бгасей ѕігисіџга! Фаотат 
ргосеѕѕ Пом іаргат 
егесіїоп йїаргат 
Іоаа-Беагіпс ма! 
Фасгат 
сопѕігисіоп ѕигуеу, іорортарһіс 
ѕигуеу 


ітргоуед Іапі 
Бийате іесіпісіап 


іесһпоІову, ргодисНоп епотеег- 
іпе, ргодисНоп ргосеѕѕ 
деѕісп іесһпідиеѕ 
јоЬ ргасіісеѕ 
соп5ігисіїоп іесһпідиеѕ, соп- 
зігисіїоп іесһпоіору 
Ьийдіпє іесһпоіобу, сопѕігис- 
боп епеіпеегіпо 
соп5ігисіїоп іесһпідиеѕ 
зігисіига! гедиігетепіѕ 


Іабоиг 
ипії ої 1аБоиг 
раутепі {ог могК 
1абоиг ргойисііуйу 


Іабоиг іприї, ІаБоиг сопіепі, 
могкіпе һоигѕ 


сопаНюп$ 
іпіегпа! соп@ Нюп$ 
єеоіобісаї сопіїнопѕ 
сИтайс сопдійоп5 
5ресіїїс сопаінопѕ 


8ігисіита! 
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местные — 
основные — 
особые ~ 
санитарные — площадки 
сейсмические — 
стесненные г» (ограниченное 
рабочее пространство) 
технические — 
технические г» на проектиро- 
вание 
типовые технические — 


разработка технических 
условий 
составление технических 
условий 


услуги типа «инжиниринг» 
оказание услуг типа «инжини- 
ринг» 


устройства контрольные и 
сигнальные 


участок 
земельный г» 
— застройки 
— земли в частном владении 


фасад 
— здания 


выступ —-а 
рабочий чертеж ~а 


ферма (см. 1., 6., 7., 15.) 


финансирование 
— в кредит 
начать — 

фонарь 
азрационньй ~ 
световой ~ 


форма архитектурная 


фундамент 
гибкий — 
ленточный ~ 


монолитный 7» 

плавающий ~ 

свайньй ~ 

сейсмический г» 

сплошной ~ 

столбчатый г» 

— глубокого заложения 

— на естественном основании 
- на опускных кольцах 

~ неглубокого заложения 


Іоса! сопдаїйоп5 

таіп сопаНюп$ 

зресіа! сопіійопѕ 

запЙагу сопдййоп5 оп {һе 5іїе 
ѕеіѕтіс сопіііопѕ 

Нов уогКкіпе ѕрасе 


зресіїїсайїоп5 
іесппіса! гедиігетепіѕ ог 
дезієпіпр 
сие зресіїїсайїопз, 
5іапдагд ѕресіїісаііопѕ 
зресіїїсанйоп5 мгііпе 


зресШсаНоп$ мтійїпе 


епріпеегіпе ѕегуісеѕ 
гепӣегіпе ої епріпеегіпе 
ѕегуісеѕ 


сопігої апа аіагт еуісеѕ 


агеа 
ріої ої Іапа 
деуеїортепі агеа 
ргімаіе рІої ої 1ап@ 


іасаде 
еІеуаііоп ої а Бит, ѓасайе 
ої а БиїЧіпе 


ауап{-согрз 
іасаде могКіпр агампе 


ігиѕѕ, рігдег 
йпапсіпє 
сгейії їїпапсіпє 
іо Беріп їїпапсіпє 
ѕКкуіені 
аегаНоп ѕКуіеВі 
КУН 
агспйесіига! югт 


гоипдайоп 
Лехібіе Їонпдайоп 
зігір Іоцпдаайоп, сопііпиоиѕ 
іонпдайоп 
топоїійНіс Їоипдайоп 
Ноайпеє іонпдаайоп 
рИе Гоипдайоп 
еагівднаке-ргоої Їоипбайоп 
таї Гоипдайоп 
ріег Їоипдаіоп 
Пеер іонпдайіоп 
дігесі ГгоипдаНоп 
зна_ іонпдайоп 
знаЦом юипдаНоп 
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— с уширенным основанием 


величина уширения ~а 
глубина заложения ~а 


хозрасчет 


цен/а 
внутренняя — 
прейскурантная — 
сметная — 
смешанная — 
экспортная — 
—ы на местные материалы 
определить —у 
уточнить —у 


циклограмма 


черта 
красная ~ 
— города 
~ застройки 


чертеж 

архитектурный — 

габаритный — 

деталировочный ~ 
разработка деталировоч- 
ных ^ей 

исполнительные —и 

КОМПОНОВОЧНЬЙ ^— 

координирующие —и 

монтажный — 

натурный ~ 

рабочий ~ 

схематический — 

ТИПОВОЙ ~ 

эскизные —и 

— деталей конструкций 

— крыши 

— не в масштабе 

— перекрытия 

—-план фундамента 

— рабочего места 

— разреза здания 

~ сопряжений 

— узлов 

комплект -ей 

изучить ~ 

начертить — 

передать — 


шефмонтаж 
стоимость ~а 
вести ~ 


шкаф встроенный 
шов антисейсмический 


зргеа@ ѓоойпе 
зргеад ої а іонпдаїїоп 
ПеріВ ої а іонпдайіоп 


ргоїїй-апд-1055 Баз1$, 
со5і ассоипііпе 


ргісе 
іпіегпа! ргісе 
ргісе-Іїзі ргісе 
е5ійтаїе ргісе 
тіхеа ргісе 
ехрогі ргісе 
ргісеѕ ої Іоса! таїегіа!з 
іо деїегтіпе а ргісе 
іо зресНу а ргісе 


сусіоєгат, йтіпе діартат, 


зедиепсе фіаргат 
іпе 
Бий діпе пе 
сЦу Боипӣагіеѕ 
Чеу@ортеп{ агеа Боипйагіеѕ 


дгаміпр 
агсһійесіџга! гаміпе 
оиііпе дгаміпр 
Чеа! дгаміпе 
ЧеаЙтя 


аз-БиЙ{ дгаміпрз 

єепега! аггапретепі дгаміпе 
соогдіпайоп дфгаміпе5 
егесНоп дгаміпе 

теазигей дгаміпеє 

могКіпе фгаміпр 

ѕКеісһ дгаміпе 

ѕќапдага ріап 

дезірп дгаміпе5 

дгаміпе ої зігисійга! тетбегѕ 
гоої дгаміпе 

дгаміпє пої іо зсайе 

Поог дгаміпе, сейте дгаміпеє 
юипдаНоп дагаміпє 

могКкіпе ріасе Ффгаміпє 
зесйопа! мем ої а Биїдіпе 
абиітепі дгаміпе 

дгаміпе ої ипіёѕ 

ѕеі ої фгаміпрз 

іо ѕіџӣу а фгаміпє 

іо таКе а дгаміпеє 

іо Напа іп а дгаміпе 


егесііоп ѕирегуіѕіоп 
соѕі ої егесіїоп ѕирегуіѕіоп 
іо саггу оці егесНоп ѕирегуіѕіоп 


маі сапе 
аѕеіѕтіс јоіпі 
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штатное расписание 


составить ~ 
эксплуатаци/я 


временная ~ 
гарантийная ~ 
— сооружения 
ВВОД В тю 
сдать в ~ю 


элемент 

® архитектурно-конструк- 
ТИВНЫЙ 7» 

балкон 

деформационный шов 

карниз 

лоджия 

перемычка 

пилястра 

поясок 

простенок 

ЦОКОЛЬ 

эркер 
вертикальный — 

вертикальный ~ жесткости 
изгибаемый ~ 
конструктивный ~№ 


вертикальный конструктив- 
НЫЙ — 
горизоитальный конструк- 
ТИВНЬЙ — 
кенесущий конструктив- 
НЫЙ — р 
несущий конструктивный — 
сборный конструктивный — 
сбориый несущий конструк- 
ТИВНЬЙ 7» 
составной конструктив- 
НЫЙ ~ 

® конструктивный -— здания 


колонна 
кровля 
лестница 
лифт 

окно 
перегородка 
перекрытие 
подвесной потолок 
покрытие 
стена 

столб 
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регзоппе| іпуепіогу, регзоппе! 
ограпіганоп 
іо таке ощ а регзоппе! іпуеп- 
югу, {о регзоппе! 
орегайоп, иѕе, иѕаре, танщеп- 
апсе 
іетрогагу орегаНоп 
ємагапіее таіпіепапсе 
изаре ої а Биїшдіпе 
соттіѕѕіопіпе 
іо соттіѕѕіоп 


тетђег 
агсһіїесішгаї апа ѕігисіџгаі 
тетБег 
Ба!сопу 
сопігасіїоп јоіпі 
согпісе 
Іорріа 
Ііпіеі, ѕігаірћіё агсһ 
ріїазіег, соїитп 
согіеі, ѕігіпв соигзе, Бапа 
рагіййоп маїї, рег 
рііпіћ жаі, Баѕетепі, ріїпіћ 
Бау міпдом 
уегіїса| тетрег 
уегіісаі меб тетрег 
Пехе тетрег 
еіетепі ої сопз#гисНоп, 
зігисіигаї тетрег 
уегіїса! ѕігисіџгаі тетБег 


Ногігопіа! 5ігисіигаї тетБег 
поп-ѕігисішгаї сотропепі 


Беагіпе зігисішгаї тетБег 
Бийдіпе ипії 

ргеїабгісаїей 5ігисіига! 
еіетепі 

сотроѕіїе тетБег 


вігисіига! тетђег ої а Ьш!а- 
іпє 

соїнтп 

гоої 

Зайсазе 

ВИ 

міпдом 

рагіййоп 

Поог, сете 
ѕиѕрепӣей сеіпе 
соуегіпе 

ма! 


розі 
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фонарь - 
нагруженньй г» 
напряженный ~ 
нетиповой — 
сборный ~ 


П-образный сборный желе- 
зобетонный — 

сборный г» заводского изго- 
товления 

стеновой сборный ~ 
типовой сборный ~ 


тонкостенные сборные желе- 
зобетоннье ев 
сварной ~ 
строительный ~~ 
модульный строительный — 
~ каркаса 
— конструкции 


эркер 
консольный г» 
— с несущими стенами 


этаж 
верхний — 
нижиий о» і; 
первый — 
подвальный г» 
технический — 
цокольный 7» 


высота ~а 
количество -^ей 
предельное количество --ей 
ширина ~а 
этажерка 


СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА 


акватория 
акустика архитектурная 
анализ 
— острого воздействия проек- 
та или мероприятия на 
окружающую среду 
~ сточных вод 
архитектура ландшафтная 
атмосфера 
агрессивная ~ 


18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 
18. 0Е516№ МОВК АМО РВЕРАВАТІОМ ОЕ ЕЅТІМАТЕЅ 


зкуйені 
ѕігеѕѕей тетрег 
5ігеѕѕеі тетрег 
поп-Запдаг4 сотропепі 
рге-аззет е тетБег, ргеѓаЬ- 
гісаіеі тетБег 

іпуегіед 0О-ѕһареі ргесаѕі 

сопсгеїе ипії 

Ѓасіогу ргесазі ипії 


жа сотропепі . 
зіапдагдїгед ѕігисіџга! е|- 
етепі 

іһіп-ѕһеі1 ргесазі ипіїѕ 


меїдтепі 
Бийаіпе ипії 

тойшаг БиЙдте ипії 
Нате еіетепі 
тетђег, 5ігисіига! сотропепі, 
зігисіигаї еїетепі, ипії 


Бау міпдом 
ое! міпдом 
Бау міпдом 


Поог, ѕіогеу 
иррег Поог, иррег ѕіогеу 
Іомег 5іогеу 
Нгзі зюгеу, огоип@ оог 
Базетепі 
іесіпіса! Ноог, нцегз# а! ѕрасе 
Атегісап Баѕетепі, ЕпеїїзН 
Баѕетепі, Баѕетепі 
зіогеу пер 
питБег ої зюгеуз 

тахітит питіег ої ѕіогеуѕ 

5іогеу м4 


іпаерепӣепі ѕіаск-їгате 


СОМТЕКОСТІОМ АМО 
ЕМУТКОММЕМТАЇ, 
РКОТЕСТІОМ 


адиаїогу 
агспійесіигаї асоизіїся 


апаїузіз 
епуіїгоптепіа! ітрасі апа|уз1$ 


мазіемаїег апа|уз!$ 
Іапёѕсаре агсһіїесіџге 


аїтоѕрһеге 
авогеззуе аітоѕрһеге 


М 





18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 
18. ОЕЅІСМ МОВК АМ” РВЕРАВАТІОМ ОҒ ЕЅТІМАТЕЅ 


взрывоопасная ~ 
загазованная ~ 


загрязненная — 
запыленная ~ 
пожароопасная ~ 


баланс 
ВОДНЫЙ 7» 
водохозяйственный гу 


составление водохозяй- 
ственного ~~а 

тепловой 7» 

экологический ~~ 
нарушение экологичес- 
кого ~а 

энергетический — 

веществ/о 

загрязняющее ~ 
газообразное загряз- 
няющее 7» 
загрязняющее г», пере- 
носимое речной водой 
опасное загрязняющее — 
особо опасное загрязня- 
ющее — 
радиоактивные загрязняю- 
щие ~а 
стойкое загрязняющее — 
токсичное загрязняющее — 
совокупное воздействие 


нескольких загрязняющих 
веществ 
вод/а 
сточные ~ы (см. 18. сточные 
воды) 


качество сть 
обобщенный показатель 
качества ~ы 
составной показатель ка- 
чества ~ы 

воздух 
атмосферный ~ 
загрязненный г» 


застойный ~ 
иссушенный ~ 
кондиционированньй ~ 
наружный — 
озонированньй ~ 
окружающий — 
приточный — 

ПЫЛЬНЫЙ 7» 


30* 
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ехріоѕіуе антозрНеге 

баѕѕей ай, раѕ-Іайеп аї- 
тозрнеге 

сопіатіпаїей аш, ро|ще4 аїг 
диз5і-Ісадед ат 

Нге дапрегоц5 аітоѕрћеге, Нге 
Вағага аітоѕрћеге 


раїапсе 
маїег БаІапсе, маїег Биде 
маїег гезоигсез Баіапсе, маїег 
ридєеї 
маїег Бидреї апаїузіз 


һеаі Бидєеїі, һеаї Ба!апсе 
есоїорісаї! Баіапсе 
есоіоєіса! дізшшгбапсе 


епегру Ба!апсе, епегру Бидреї 
зибЗ{апсе, таїегіаї, таіег 
роЙщап+ 
сазеоиз роїіїціапі 


гіуег-ігапѕрогіеёӣ | ройиіапі 


дапеегоц5 роїйиіапі 
ргіогіїу роійшіапі 


гайіосопіатіпапіѕ 


регѕіѕіепі ройшіапі 
іохіс ройиіапі 
аддійує еїїесіє 


маег 
мазіе еШиеп{$ 


маїег анаШу 
маїег днаїйу сотроѕіќе іпдех 


маїег диаШу арргераіей 
іпдфех 
аіг 
аїтоѕрһегіс аіг 
сопіатіпаїей аш, ройиіед а, 
ройціапі-Іоадед аіг 
5іарпапі ат 
деһитійійеа аи 
сопіійопей аіг 
оцівіде аіг 
огопігед аіг 
атЫеп{ ат 
іпсотіпе ат 
051-Іоайеа аіг 
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свежий — 

спертый — 

чистый 7» 

— в производственных 
помещениях 


воздушный бассейн 
— населенного пункта 


выброс 
контролируемые —ы в 
окружающую среду 


грунт 
смыв ла 


дивергеиция экологическая 
дозатор 


загрязиени/е 
радиоактивиое — 


случайное — 

сопутствующее — 

— воздуха известковой пылью 

— окружающей среды 

— среды городскими сточ- 
ными водами 

— среды промышленными от- 
ходами 

— среды строительными от- 
ходами 

ИСТОЧНИК ^—я 

уровень —я 

фоновый уровень —я 


загрязненность 
местная — 
закон 
—, запрещающий выброс 
видимых отработавших 
газов 


~ о борьбе с загрязнением 
— о борьбе с загрязне- 
нием среды 
~ об охране окружающей 
среды 
— 0б охране природы 
законодательство 
водное — 
лесное ~ 
~ об охране окружающей 
среды 
— о жилищном строительстве 
затраты 
капитальные — на борьбу 
с загрязнением воздуха 


зона 


18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 
18. ОЕЅІСМ МОВК АМО РВЕРАВАТІОМ ОЕ ЕЅТІМАТЕЅ 


{тезВ ай, сгіѕр аіг 
деад аи 

сіеаг ай, риге.ат 
оссирайопа! ат 


ай 
соттипйу ай 
дізснагее 
сопігоеа епуїгоптепіаї 
дізспагее 
50Й 
ааНоп 
есоїорісаї діуегрепсе 
Баїсһ теег 
роПиіоп 
гайіоасііуе роПиНоп, гадіосоп- 
їатіпаійоп 
ассідепіаї роПи#оп 
аддед роЙиНоп 
іте ай роПићоп 
епуігоптепіа! роПиНоп 
типісіраї роПиіоп 


іпаиѕігіаі ройийоп 
сопѕігисіоп роПиіоп 


роЙщег 
роЙиНоп Іемеї 
Баскогоџпа роПийоп Іемеї 


роНиНоп 
1юса! роПиіоп 


Іам 
апііѕтоКе Їам/ 


роПиійоп сопігої Іа 
апНроПиноп Іам/ 
епуїгоптепіа! Іам 


пафиге сопѕегуаіоп Іам 


ІеріѕІаіоп 


маїег сое 
Ѓогеѕі Іам 
апНроПиНоп соде 


һоцѕіпо сое 


ехрепійиге 


апіїаіг ройийоп іпуеѕітепі 


агеа, топе 








18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 


18. ОЕЗІСМ МОВК АМО РЕЕРАВАТІОМ ОҒ ЕЅТІМАТЕЅ 


защитная — 
— окружающей среды 


излучение 
альфа-^— 
бета-— 
длинноволновое — 
жесткое — 
инфракрасное — 
нонизирующее — 
обратное ~ 


измеритель радиоактивности 


нивентаризация природных 
ресурсов 


нидекс 
— загрязнения воздуха 
— качества воздуха 
— качества воздуха, 
осиованный на оценке 
крайних значений 
иидивидуальный пакет со 
средствами улучшения качества 
воды 


индикатор радиоа КТИВНЫЙ 


инженер 
— коммунального хозяйства 
— по благоустройству 
ландшафта 


инженер-мелиоратор 


инженерные средства и методы 
охраны водных ресурсов 


ииженерные средства и ме- 
тоды охраны окружающей среды 


инженерные средства и методы 
охраны почв 


инженерные средства и методы 
охраны природы, почв, 
водных ресурсов 


кадастр 
ВОДНЫЙ ~ 


водохозяйственный г» 


— выбросов 
— подземных вод 
— природных ресурсов 


карта 
гидрографическая — 
гидрологическая ~ 
кадастровая ~ 
лесная ~ 
почвенная 7» 
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ргоїесіїоп гопе 
агеа ої епуїгоптепі 


гайіаііоп 
аірһа-гайіайоп 
Беѓа-гайіаіїоп 
Іопе-мауе гадіайоп 
Нагд гайіаііоп 
іпігагедй гафайоп 
юп тя гайіайоп 
Баск гайіаііоп 

сопіатіпайоп тёег 


іпуепіогу ої паіџгаі геѕоигсеѕ 
й 9 


іпдех 
аїг ройшіоп т4ех 
аіг диаїну іпдех 
ехігете уаїце ш4ех 


маїег раск 


гайіоігасег 


епеїпеег 
типісіраї епеіпеег 
Іапазсаре агсННес{ 


гесіатайоп епріпеег 
маїег сопзегуаНоп епріпеегіпе 


епуігоптепіа! епріпеегіпе 
50Й сопзегуаноп епеїпеегіпе 


сопзегуаНоп епріпеегіпр 


садазіге 
маїег геѕоигсеѕ іпуепіогу, т- 
уепіогу ої маїег геѕоигсеѕ 
іпуепіогу ої маїег гезоигсез 
апӣ изегз 
етіѕѕіоп іпуепіогу 
сгоџпімаіег іпуепіогу 
іпуепіогу ої пайига! гезоигсе$ 


тар 
дгаїпаре тар 
ВуйгоІоріса! тар 
садазіга! тар 
іогезі тар 
зої! тар 
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18. ОЕЗІСМ \МОВК АМО РЕЕРАВАТІОМ ОЕ ЕЅТІМАТЕЅ 


синоптическая — 


экологическая г» 
— затопляемости 
— землепользования 
— ландшафтов 
— осадков 
— рельефа 
— стока 
катастрофа экологическая 


контроль 
диагностический — 
полевой — 
систематический — 


коэффициент 
— вредности производства 


ландшафт 
окультуривание ~а 
планирование —а 
уход за ~~ом 


лесовозобновление 
лесонасаждени/е 


полезащитное — 
почвозащитное г» 
противоэрозионное ~ 
возраст ^я 


мероприятия санитарно- 
профилактические 
насаждение древесное 
норм/а 
гигиенические —ы 
допустимая ~~ загрязнения 
окружающей среды 
санитарные —ы 
строительные —ы 
технологические —ы 
исходных компонентов 
экологические —ы 
— выброса газообразных 
отходов 
~~ы практики (напр., сброса 
отходов) 
— сброса загрязненного 
у стока 


— содержания твердых частиц 


в дымовых газах 
гу содержания токсичных 


веществ в отработавших 


газах 


— удаления твердых отходов 


обезлесивание, вырубка леса 


теїеогоіоріса! тар, меаїпег 

тар 

есоіоріса! тар 

іпипдайоп тар 

Іапа изе тар 

ѕйе тар 

гаи! а! тар 

геіеї тар 

гип-оїї тар 
есоозка! іѕаѕіег, епуїгоптепіаї 
дізазіег | 
іпѕресііоп 

фіарпоѕііс іпѕресііоп 

Не!4 іпѕресіоп 

ѕуѕіетаіс шзресНоп 
соеѓѓісіепі 

етіѕѕіоп Їасіог 


Іапӣѕсаре 
Іапіѕсаре демеїортепі 
Іапӣѕсаре рІаппіпе 
Іапіѕсаре таіпіепапсе 


айогеѕіаііоп 
айогеѕіаіїоп 


Неї4 айогеѕіаіоп 
соп5егуайоп аЙогезфаНоп 
сопѕегуаііоп айогеѕіаіоп 
аре ої ѕїапӣ 


запйагу аггапоетеп{$, запНаНоп 


їгее ріапіаййоп 
погт 
Веа{В з{ап4ага$ 
роЙийоп Запдаг4 
запйагу соде 
Бийаіпе соде 
три зфапдаг@5 


есоіоріса! зфап4аг45 
етіѕѕіоп зіапдагі 


соде ої ргасіісе 
е оиепіѕіапдага 
рагіїсшаїе зіапдагаі 


ехһаиѕі раѕеѕ зфапдага 


діѕсһагре зіапдагі 
Піѕаїѓогеѕіайоп 
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18. РЕЗІОМ МОВК АМО РВЕРАКАТ!ОМ ОБР ЕЅТІМАТЕЅ 


обесцвечивание (изменение 
цвета воды или воздуха в ре- 
зультате загрязнения) 


облесение 
— оврагов 
— склонов 


облучени/е 
— нейтронами 
допустимая доза ~~я 


окружающая среда 
воздействие на окружа- 
ющую среду 
непосредственное воздейст- 
вие на окружающую среду 
отрицательное воздей- 
ствие на окружаюшую среду 
положительное воздействие 
на окружающую среду 
предотвратимое воздействие 
на окружающую среду 
экологическое воздействие 
на окружающую среду 
загрязнение окружающей 
среды 
влияние загрязнения на 
окружающую среду 
методы борьбы с загрязне- 
нием окружающей среды 


защита окружающей среды 
проектирование защиты 
окружающей среды 

охрана окружающей среды 


деятельность по охра- 
не окружающей среды 
мероприятия по охране 
окружающей среды 


политика в области охраны 
окружающей среды 
долгосрочная политика 
в области охраны окружа- 
ющей среды 

состояние окружающей среды 
оценка состояния окру- 
жающей среды 

загрязнять окружающую среду 

опасность 
радиационная ~ 


отход/ы 
промышленные, производ- 
ственные — 
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дізсоїоиганоп 


аНогезфаНоп А 
єму аНогезфаНоп 
51оре аНогезфаНоп 


гадіайоп 
пецігоп гайіаііоп 
гадіайоп ѕіапдага 


епуїгоптепі 
епуїгоптепіа! ітрасі 


дігесі епуїгоптепіа! ітрасі 


айуегѕе епуігоптепіа! 
ітрасі 
Бепеїїсіа! епуїгоптепіаї 
ітрасі 
ауоїдабіе епуігоптепќѓаі 
ітрасі 
есоіоріса! епуігоптепіа1 
ітрасі 

епуігоптепіаї роПиНоп 


роШийоп еїїесі 


роШийоп сопігої теіһойѕ 


епуігоптепќаі ргофесНоп 
епуігоптепіа! деп 


епуїгоптепіа! сопз5егуаноп, 

епуїгоптепіа! ргоїеснїоп 
епуїгоптепіа! асііоп, епуі- 
гоптепіаі асНУЦу 
епуїгоптепі сопігої 
теаѕигеѕ, епуїгоптепі 
ргофесНоп теаѕигеѕ 
епуїгоптепіа! ройсу 


Іопе-іегт епуігоптепіаі рої- 
ісу 


епуїгоптепі сопаййоп 
епуїгоптепіа! аѕѕеѕѕтепі 


іо ройшіе? епуігоптепі 
һағага 
гайіайоп Һағага 


мае 
іасіогу мае, іпдизігіа! уаз е, 
ргосеззтя мае, тапи- 
іасішгіпе мае 
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радиоактивные — 
строительные — 


утилизируемые — 

— общественных учреждений 

захоронение —ов 
захороиеиие —ов в землю 


незаконное захоронение ~~ов 
удаление —ов 
удаление опасных —ов 
удаление ~~ов в океан 
централизованное удале- 
ние —ов 
утилизация —ов 


очистные сооружения 


паводок 
катастрофический ~ 
парк 
национальный — 
океанский г» 
природный — 
пестицид 
площадь 
застроенная ~ 
перенаселенная ~ 


пожар 
последствия экологические 

предприятие 

приборы для контроля сточ- 
ных вод 

процессы экологические 


нарушение экологических 
процессов 


пыль радиоактивная 
равновесие экологическое 


нарушение экологического 
равновесия 

радиаци/я 
активизирующая — 
остаточная — 
падающая ~ 
повреждающая ~ 
рассеянная — 
фоновая ~ 
градиент ян 
повышеиная чувствитель- 
ность К ям 
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гадюасНуе мазіе, гадіоасіїує 
еїйшепіє 
сопзігисіїоп мазіе, детоїйіоп 
мазіе 
іп-ріапі мазіе 
шзШиНопа! мазіе 
мазіе дитріпє 
Бигіа! огоип@ дізрозаї, 
ипдегетоцпа діврозаї, 
Іапа дізрозаї 
Шей аитріпе 
дізрозаї, геѓиѕе дізрозаї: 
Һағагӣоиѕ-маѕіе дізрозаї 
осеап дізрозаї 
агеа-уійе геѓиѕе дізрозаї 


маѕіе иігаіоп 
ігеаітепі Іасіїйе5 


Пооа 
саіаѕігорһіс Пооӣ 
рагк 
паііопаі рагК 
осеап рагк 
пага| рагк 
реѕіїсійе 
агеа 


Бий#-ир агеа 
сопеезіедй агеа 
бге 
есоіорісаї сопѕедиепсеѕ 
ріапі 
деусез Їог \азе майег сопігої 


есоІорісаі ргосеѕѕеѕ 


епуїгоптепіа! Яіѕїипсііоп 


гафоасНуе дизі 


есоЇоріса! Баїапсе, есоїорісаї 

еду гит 
дізгирноп ої есоіобісаї 
Баіапсе 

гадіайоп 
асНуаНпе гафайоп 
пеї гафаНоп 
іпсідепі гайіаііоп 
іпјигіоиѕ гафаНоп 
дійи5е гадіайоп 
БасКогоип4 гадіайоп 
гадіайоп ргадіепі 
гайіоапарћуІахіѕ 
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18. ОЕЅІС№ МОВК АМО РВЕРАВАТ!ОМ ОР ЕЅТІМАТЕЅ 


радиоактивност/ь 
— в воде 
— в воздухе 
~ окружающей среды 
непроницаемый для ^^и 
проницаемый для —и 


радиоэкология 


район 
густонаселенный ~ 


ЖИЛОЙ ~ 

населенный ~ 

промышленный — 

— комплексного жилищного 
или хозяйственного 
строительства 

^ обследования 

— сброса отходов 


растение почвоукрепляющее 


расходы 
— на борьбу с загрязнением 
— на охрану окружаюшей 
среды 
санитарная инспекция 
санитарный надзор 
сброс 
незаконный ^— 
незакониый ^ сточных 
вод 
неорганизованный ~ 
периодический — 
преднамеренный — 
промышленный ~ 
— охлаждающей воды 
— сточных ВОД 
— промышленных сточных 
вод 
— сточных вод в эстуарии 
~ токсичных сточных ВОД 
полное прекращение ~а 
сточных вод 


свалка 
открытая — 


специалист 

— по вопросам ландшафтной 
архитектуры 

— по вопросам охраны 
окружающей среды 

— по охране почв 

— по охране природы и ра- 
циональному использова- 
нию природных ресурсов 
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гафоасНуЦу 
угаїегрогпе гайіоасіїуйу 
аігБогпе гаФоасНуЙу 
епуїгоптепіаї гадісасіїмійу 
гадіорадце 
гайіоігапѕрагепі 
гайіоесоіову 
геріоп, дізігісі, агеа 
Чепзе!у рорша{4 агеа, 
рієп-деп5йу агеа 
4ме тя агеа 
роршаїей агеа 
іпдизігіа! агеа 
деуеїоредй агеа 


зигуеу агеа 
дитріпе агеа 

5оїї їїхіпр ріапі 

со5і5 
ройийоп сопіго! соѕіѕ 
епуїгоптепіа! сопігої соѕіѕ 


запНагу іпѕресііоп 
запНагу іпѕресіїоп 
діѕсһагее, дитріпр 
ипіамтіиі діѕсһагре 
Шісії аитріпе 


попроїпі дізспагре 
іпіегтійепі дїзспагее 
іпіепіїопа! діѕсһагее 
іпдизігіа! дізспагре 
{Негта! дізспагре 
уаз{ез дізспагре 

{Гаде мазіе дізспагее 


еѕіџагіпе уаѕіеѕ дізрозаї 
іохіс дізснагее 
гего іѕсһагбе 


. дитр 
ореп дитр 


ѕресіаіїѕі 
1ап4зсаре агсһіїесі 


епуігоптепќаі епеіпеег 


5011 сопзегуайоп епеіпеег 
сопѕегуайопіѕі 
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стандарт 
временный г» 
минимальный ~» качества 
(воды) 
производственный — 
^— использования земель 
и противоэрозионных 
мероприятий 
— качества 
~ качества воздуха 
— качества окружающего 
воздуха 
^ качества питьевой воды 


~ на сброс токсичных стоков 


станция 
лесная пожарная ~ 
наблюдательная ~ 


сточные воды 
промышленные очищенные ~ 
доочистка сточных вод 
закачка сточных вод в 
скважины 
закачка сточных вод в 
глубокие скважины 
очистка сточных вод 
биологическая очистка 
сточных вод 
система отвода, сбора и 
очистки сточиых вод 
удаление очищенных 
сточных вод 
удаление сточных вод в 
водоем или водосток без 
очистки 


территория 
городская ~ 
заповедная г» 
охраняемая г» 
~, лишенная растительного 
покрова 


технология 
безотходная ~ 
«грязная» ~ 


требовани/е 
соблюдение —й экономии воды 


услови/я 
благоприятные ~ 
естественные — 
климатические — 
неблагоприятные ~ 
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5іапдага 
іпіегіт ѕёапдагӣ 
тіпітит ригіїу зіапдагі 


ргодисі 5іапдагі 
сопзегуаНоп ѕіапдага 


диаШу зіапдагі 
ат диаШу зфапдага 
атріепі а! диаШу зіапдага 


дгіпкіпе-маїег ѕіапдага, ро- 
іабіе маїег зіапдага 
іохіс ѕіапдага 


ЗаНноп 
іогезі Нге зфаНоп 
ІсоКоці з8іабіоп 


мае ейішепіз 
іпдизігіа! еїйепіз 
{егНагу ігеайтепі 
іпіесіїоп 4ізроза! 


деер-меії дізроза! 


мазіемаїег ігеаїтепі 
Біоїоріса! мавіемаївг 
ігеайтепі 

мазіемаїег Їасіїйе5 


еНиеп{$ 415роза| 


дізроза! Бу АЙиНоп 


агеа, феггЦогу 
игБап агеа 
сопзегуайоп дізігісі 
ргоїесівд агеа 
Баггеп агеа 


іесһпоІову 
попмаѕіе іесһпоіобу 
ашу іесһпоІіову 


гедиїгетепі 
маїег дізсіріїпе 


сопдійоп5 
іауоигабіє сопӣїііопѕ 
пайшга! сопдаїйоп5 
сії таіоіоріса! сопайіоп5 
айуегѕе сопаййопя, ип- 
Г{ауоигае соп@Йюопз 


| 
1 
і 
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^ 


нормальные ~ 
окружающие — 


санитарно-гигиеничес- 
кие — 
санитарные — 

улучшение санитарных —й 
технические — 
экологические — 


установка 
я ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧИЬХ ВОД 
— для сжигания мусора 
~~ для сжигания отходов 


утилизация отходов 
ущерб 
экологический — 
—, связанный с загрязне- 
нием окружающей среды 


фактор экологический 


шкала качества окружающей 
среды 
штраф 

~, налагаемый за сброс 

неочищенных сточных вод 

шум 

борьба с ~ами 
шумомер 


Необходимо определить 
примерную стоимость 
строительства 


Надо произвести расчет 
ориентировочной стоимости 


Сбор исходных данных 
необходим для... 
обоснования технико- 
экономической целесообраз- 
ности строительства 
подготовки технического про- 
екта 
принятия решения о 
мощности объекта 


При определении ориентировоч- 


ной стоимости учитываются... 
общий объем капиталовло- 
жений 

- стоимость строительно- 
монтажных работ 
затраты на реконструкцию 
предприятия 


погтаі сопіііопѕ 

атЫеп{ сопіііопѕ, епуігоп- 

теща! сопаійіопѕ 

Вуріепе апі запйагу сопӣі- 

Ноп5 

запійагу сопӣііопѕ 

запЦаНоп 

ѕресіїісайопѕ 

есоіоріса сопіііопѕ 
ш$фаНаНоп 

мае ігеаїтепі Їасіїйіе5 

геѓиѕе іпсіпегаііоп шз{аПаНоп 

мазіе іпсіпегаіог 


маѕіе инійгайоп 


батаре 
есоЇоріса! датаре 
дізесопоту ої роПиНоп 


есоіобіса! іасіог 
Епуїгоптепіа! Фиаїійу Іпдех 


йпе, репаНу 
еНшеп{ Гее 


поіѕе 
поіѕе аБаіетепі 


аи ю-по!зе теїег 


П із песеѕѕагу іо деїегтіпе 
іһе арргохітаїе сопѕігисііоп 
соѕї 


Ц іѕ песеѕѕагу іо сасшае 
{Не ќепіаііуе -сопѕігисіїоп 
СоѕЇ 


СоПесНоп ої шШа| Чаїа іѕ 
гедцігед... 
{о еуашае ехрейіепсу ої Ше 
ргојесі 


іо могК оці ће Яеіаіеа 
ргојесі герогі 
{о есійе оп ће сарасіїу ої Ше 
ргојесі 
Меп саісшайпе Фе іепіайує 
собі ... тиѕі Бе аПомей їог 
ће їоїа! іпуеѕітепі 


{Не соѕі ої Не сопѕігисіїоп апа 
г егесіїоп \огК 
Ше ріапі гесоп5ігисіїоп созі 
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затраты на инженерные 
коммуникации 

местные условия 

цены на местные материалы 
уровень заработной 

платы местной рабочей 
силы 

климатические и сейсми- 
ческие условия 

характер работ по освое- 
нию площадки 


Стоимость строительства 

проектируемого объекта 

определена исходя из... 
предполагаемой мощности 
предприятия 
программы производства 
состава намечаемого к 
строительству предприятия 
предполагаемой технологии 
предполагаемой сменности 
работы предприятия 
предусмотренного уровня 
кооперированных поставок 
характера работ по 
инженерной подготовке терри- 
тории 


На стадии проектирования 
необходимо учесть... 
состав вспомогательных 
служб 
состав предприятия 
предусматриваемые 
решения по энерго- и тепло- 
снабжению 
потребность в собственных 
котельных 
необходимость понизитель- 
ной подстаиции 
предлагаемые решения 
генерального плана предприятия 
коэффициент застройки 


блокировку производствен- 
ных зданий 
блокировку цехов 


условия освоения площадки 


особенности площадки, 
отведенной под строитель- 
ство 

необходимость искусствен- 
ных оснований 
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һе созі ої Че ибіїйу ѕуѕіетѕ 


{ће Іосаї! сопаїйоп5 
ће ргісеѕ ої ће Іосаї таїегіаїз5 
{Ве 1оса| маєє гаїе5 


сій таніс апа ѕеіѕтіс сопаййоп5 


паїџге ої ће могК оп Не 5іїе 
деуеїортепі 


Тһе ргојесі сопзігисіїоп соѕі 15 
деіегтіпед оп ће Баѕіѕ ої Ще... 


ргороѕей ргојесі сарасіїу 


ргодисіїоп ргоргат (те) 
ѕеі-ир ої {һе Їшіиге ріапі 


ргороѕеа іесһпоіову 

ргорозед пштђБег ої $НИ{$ аї 
{пе ріапі 

ріаппей дертеєе ої деіуегіеѕ 
соорегаНоп 

пафиге ої іһе могК оп ће зНе 
деуеіортепі 


АЕ һе йеѕірп Заре И’з песеѕѕагу 


іо {аке іпіо ассоипё Ше... 
ѕеі-ир ої аихШагу ГасИШез 


ріапі ѕеі-ир 
` ргороѕеі зош#опз оп ромег 
у апа Веай ѕирріу 


пеед Гог {те ргоіесі Бойег 
Воцзе5 

пееі Їог а зіер-фомп ігапѕ- 
Гогтег ѕиБѕѓаоп 

ргороѕеа зоиНопз оп {Не ріапі 
тазіег ріап 

гаіо ої бе БиЙЕ-ир агеа іо ће 
їоіа! агеа 

юсаНоп ої Ше ргодисНоп 

рий діпез іп Ыоскѕ 

іосайоп ої Че ѕһорѕ іп опе 
Бийдіпє 

сопдайїоп5 ої Ње 5іе ЧеуеЮр- 
тепі 

зресіїїс Ғеаішгеѕ ої Че зНе 
аПойеа {ог Не 

сопѕігисііоп 

пеей Гог һе сопѕігисіоп ої 
агіййсіа! ѕиБѕігисіцгеѕ 
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тай 


а ое о ОЙ о 


реконструкцию существую- 
щих внутрицеховых сани- 
тарно-технических систем 
улучшение освещениости в 
зданиях 

переустройство и расширение 
бытовых помещений 

замену и усиление от- 
дельньх конструктивных 
элементов здания 

замену устаревшего обо- 
рудования 

автоматизацию и механиза- 
цию действующего произ- 
водства 

доставку строительных 
материалов на строительную 
площадку 


Технический проект находится 
в стадии разработки 


В ходе проектирования 

будут составлены... 
ведомости объемов 
строительно-монтажных 
работ 
смета затрат, производи- 
мых в мобилизационный пе- 
риод 


Ведомости объемов работ 
будут составлены по черте- 
жам 


Отдельно будет указан... 
расход арматуры 
объем опалубки 


Номенклатуру конструк- 
тнаных элементов можно 
укрупнить 


В цену будут 

включены затраты на... 
возведение временных 
зданий 
приобретение оборудования 
и инструментов 


Для подготовки проекта 
нам нужиы исходные дан- 
ные, включая цены местного 
рынка 


З При реконструкции предприя- Меп гесопѕігисііпе а ріапі ії/5 
74 тия необходимо учесть песеѕѕагу іо іаКе шю 
3 затрать на... ассонпі е соѕі ої ће... 


гесопѕігисііоп ої ће ехізніпр 
ѕһор запНагу-епотеегтя 
ѕуѕіетѕ 

ітргоуетепі ої {ће іеһііпе іп 
ће Би аіпеѕ 

аПегаНноп5 апа ехрапѕіоп ої {Ве 
уеіїаге гоотѕ 

геріасетепі апа ѕігепріћепіпе 
ої зоте згиига| тетрег5 
ої Ше Биїідіпе 

геріасетепі ої обзоїєіе едиір- 
тепі 

аціотайоп апі тесфапізайоп 
ої Ме ргодисіїоп ргосеѕѕ 


ЧеЙуегу ої БиЙ4те таїегіаіѕ 
іо Ше сопѕігисіоп Це 


Тһе деїаїїед ргоіесі герогі іѕ 
Беіпе могКей оиї \ 
... МШ Бе ргерагей іп ће соигзе 
ої Ше дезієп 
Зспедиіе5 Гог Че уотез ої 
{ће сопѕігисіоп апа егесіїоп 
могК 
Ап езНтае ої {Не соѕіѕ Гог Ше 
тобійгайоп регіо 


Віз їог һе могк уоіитеѕ мії! 
Бе ргерагед оп {Не Баѕіѕ ої 
гауіпеѕ 


... МШ Бе 5іаїей ѕерагаїеју 
Тке геіпіогсетепі гедиігетепіѕ 
Тһе югтмогК уоіите 


ТВе сопѕігисііоп еїетепіз 13+ 
сап Бе ртопред іпіо 
Іагрег саіерогіеѕ 


Тһе ргісе уі] шсш4е ће 
собі ОЇ... 
сопѕігисіїпе аі ће іетрогагу 


Бціїіпрѕ | 
{Не ригсвазез ої едиіртепі апа 
+0015 е 


То ргераге ће ргојесі герогі ме 
пеед па! даёа, іпсіидіпе ће 10- 
са! тагКеі ргісеѕ 
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В строительных нормах 

даются... 
нормы выработки на 
одного рабочего по каждой 
квалификации 
необходимое количество 
строительных машин 
количество машино-смен 
на каждую машину 
расход материалов и 
изделий на производство 
всех видов работ 


"Для определения 
стоимости строительства 
уточняются... 
объемы работ 
единичные расценки 
выполнения работ 


Это ведомость выполненных 
объемов работ 


Здесь дано процентное 
соотношение стоимости кон- 
структивных элементов 


Просим произвести оплату вы- 
полненного объема работ 


Это сводка затрат по видам 
работ 


Просим подтвердить объемы 
выполненных работ 


Для подсчета объемов работ 
необходимо изучить... 
комплект чертежей 
пояснительную записку 
проект организации 
работ 


В разбивке основных строитель- 
ных работ к разделу... 
«Земляные работы» отно- 
сится планировка площади 
застройки 
«Основания и фундаменты» 
относятся свайные осно- 
вания и другие типы фунда- 
ментов 
«Фундаменты» относятся 
фундаменты с разделением 
по видам материалов 
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Тһе Сопзігисіїоп Кез апа Кеви- 
Іайоп5 зресйу Не... 

гафез ої мог Їог могКег5 

ої еасн дпаїйісабіоп 


гедиігед питег ої сопѕігис- 
боп тасһіпеѕ 

гедиігед питБег ої тасбіпе- 
зніїі5 рег тасһіпе 
сопзитріїоп ої таїегіаї5 Гог 
{Не ехесийоп ої {Не уагіоиѕ 
{уреѕ ої могК 


То езнтае Ше сопѕігисііоп собі 
й із песеѕѕагу іо зресИу Пе... 


уогК уоіитеѕ 
гаїе5 Гог іһе могК 


Тһіѕ із а ЫП їог Не ехесщед 
мог 


Тһе регсепіаре соѕі Їог еасһ 
сопѕігисііоп еіетепї із ріуеп 
һеге 


Ріеазе рау Їог Ше могК ћаї Ваз 
Бееп опе 


Тһіѕ 15 {һе соѕі герогі ИН а 
Ьгеакдомтп ої ће ехрепѕеѕ 
Гог еасһ Кіпа ої могк 


Ме азК уои іо сопіїгт ће уоите 


ої {Не могК опе 


То саІсиіаѓе {ће уоите ої могк 
й із песеѕѕагу іо зи4у һе... 
дгаміпез 
ехріапаїогу пое 
ріап Гог ће огеапігаііоп ої 
мог 


Іп бе Бгеакдомп ої Че тат 


сопѕігисіїоп могКк Не 


зесНоп еа... 
“Еагіһ МогК" іпсіидез іће 
ІсеуеШпр ої {ће сопѕігис- 
Ноп. 5іїе 
“ЅиБѕігисіџгеѕ апа Роипда- 
Ноп5” шсш4ез ріїе 
іоипдайіопз апа не юипдабопз$ 
ої фе офег іуре5 
“РоипдаНоп$” шсш4ез аП ће 
іоипдайоп фурез %ИВ Бгеак- 
бомпѕ ої Не таїегіаїз іо 
Бе изей 


18. ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ РАБОТЫ 


18. ОЕЗІСМ МОВК АМО РЕЕРАВАТІОМ ОЕ ЕЅТІМАТЕЅ 


«Стальной каркас здания» 
относятся все стальные 
конструкции 

«Стены» относятся все 
виды наружных и внутрен- 
них стен 

«Перегородки» относятся 
все виды перегородок 
«Перекрытия» относятся 
межэтажные и чердачные 
перекрытия 

«Полы» относятся подсти- 
лающие и изоляционные слои 
«Лестницы» относятся 
ограждающие решетки с 
поручнями 

«Кровля» относятся вырав- 
нивающие слои стяжки 


Подсчет объемов... 
земляных работ исчисляется 
по объему в плотном 
теле 
работ производится в соот- 
ветствии со способами 
разработки 
работ по забивке свай опре- 
`деляется в метрах кубн- 
ческих в деле 


Проектная документация... 
содержит перечень всех 
работ, необходимых для 
создания объекта 
содержит перечень строи- 
тельного оборудования и 
механизмов 
определяет продолжитель- 
ность выполнения работ 
устанавливает последова- 
тельность выполнения работ 


Основу технологических карт 
составляют... 
чертежи рабочих мест 


план расположения техни- 
ческих средств 

указания последователь- 
ности работ 

указания о приемах вы- 
полнения работ 


Необходимо согласовать график 
выполнения работ 
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“Зее! Вийдіпр Егате" т- 
си4ез аі] ѕіее! ѕігисіџгеѕ 


“\М/а!$” іпсіидез аї! Ше ехіегіог 
апа іпіегіог ма!15 


“Рагіійопѕ” іпсіџӣеѕ аі] Фе 
рагійіоп5 

“СеПіпеѕ” іпсіийеѕ іпіег-Йоог 
сопѕігисііопѕ апӣ раггеї 
Поогѕ 

“Е1Іоогѕ” пси4ез Базе соигзез 
апа іпѕшаіпе Іауегѕ 
“Ѕіаігсаѕеѕ” іпсіийеѕ ће 

га 18$ 


“Воойпе” шо и4ез Че зсгее4 
1еуе Шт соигѕеѕ 


Тһе диапіїу ої... 
еагіһ-тоуіпе могК 1$ саіси- 
Іаїей оп һе Баѕіѕ ої Ше 
уоіите ої депзе таѕѕ 
могК із саісшаќѓей уатіоц5іу 
дерепдіпе оп їбе теіһой 
ої ехесийоп 
ріїе гіуіпе 1$ саїсиіаїей оп 
{пе Баѕіѕ ої Не могК опе 
іп сибіс теігеѕ 


Тһе дезієп доситепі8... 
сопіаїп а 1151 ої ай {һе могК 
песеѕѕагу Їог {ће ргојесі 
сопѕігисііоп 
сопіаіп а 13 ої һе сопѕігис- 
боп едиіртепі апі тасһіпегу 


зресйу {Не атоипі ої те 
аПосаїед ѓог іће могК 
зресйу {һе јоБ зедиепсе 


Тһе Ном ѕһееіѕ аге Баѕей оп... 


{Ве дгаміпез ої іһе могК(іпр) 
р!асез 

{Не Іауоні ої іһе іесіпісаї 
ГасЙШез = 

{пе јоБ ѕедиепсе 


{Не іоб іесһпідоеѕ 


Ц із песеѕѕагу іо артее оп ће 


ѕсһеаше Гог ехесніїпе {Не могК 
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По условиям контракта 
фирма должна... 
обеспечить строительство 
рабочей силой 
перечислить аванс 
для мобилизационных работ 
обеспечивать строитель- 
ными материалами 


По условиям контракта 
датой иачала работ 
считается... 
день передачи проектной 
документации 
день перечисления 
аваиса подрядчику 


До начала возведения зданий 

и сооружений необходимо... 
провести геодезические 
работы 
обозначить точки, лежащие 
на красных линиях 
плаиировки города 
установить реперы 


вынести на реперы отметки 
нивелирным ходом 

вокруг будущего здания 
сделать обноску 
теодолитным ходом на 
обноске закрепить 


проектиые оси здания в Я 


виде рисок 
между рисками натянуть 
проволоку 

перенести на основанне 
оси 


Для определения вьсотного 
положення частей здания закре- 
пите времениые реперы 


Исполнительные чертежи 
составлены на все подземные 
сооружения 


Глубиной заложения фунда- 
меита является расстояние 
от проектной отметки 

до подошвы 


Глубина заложения фундамеита 
зависит от... 
расположения скальных 
пород 
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Опаег {Ве сопігасі ће йгт 1$ іо... 


ргоуіде іће соп5ігисіїоп 
1аБоиг 

рау ап адуапсе юг ће тобіїіг- 
айоп могК 

ргоуіде ће БиЙ4те таїегіа15 


Опаег һе сопігасі Ше сот- 
тепсетепі даїе юг ће могК іѕ 


соп5ідегед іо Бе ће даїе... 


У\Пеп {Не дезієп іоситепіѕ аге 
Вапдей оуег 

\Веп {Не айуапсе іѕ раїд 

іо {һе сопігасіог 


Веїоге сопѕігисііпе {ће Биш! аіпеѕ 
апа ѕігисіџгеѕ Й 1$ песеѕѕагу... 
іо саггу оці а реойеііс ѕигуеу 


іо тагК е роіпіѕ Іуіпр оп пе 
БиЙате Ііпеѕ ої пе сіїу 

р!ап 

іо ѕеі ир Ше гедцігед Бепсһ 
тагК5 

іо тагК Ше ејеуаііопѕ оп {ве 
Бепсћ тагКкѕ. Бу Іеуеіпе 

іо ѕеі ир ргоїїе5 агоип@ 

пе Бийаіпе 

іо тагК {ће дезісп Ііпеѕ оп 
БаНег Боагӣѕ мії 

а Не!4 ігауегзе 


іо Их міге Беіжееп Ше тагК$ 


{о ргојесі {Не ахез оп е Базе 


5еї ир іетрогагу Бепсћ тагК$ 
іп огдег іо деегтте іһе еіеу- 
аНопз$ ої діїїегепі рагіѕ 


ої Не Рриідіпе 


Аз-Риїй дгам'іпрз аге ргерагей 
іог ай ипдегегоип@ соп- 
зігисійоп5 


Тһе іоипдабіоп деріһ і5 {һе 45- 
їапсе Беїмееп һе Пеѕісп 
еіеуайоп апі е ЮипдаНоп’з 
Бойот ` 


Тһе {оцпдабоп дер 4ереп4$ оп 
ре... 
госК розійоп 


а _— 
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проектной отметки 
почвенных условий площадки 


Верхний обрез фундамента 
располагается на ... мм 
ниже уровня пола 


Деформационный шов является 
архитектурно-конструктив- 
ным элементом стены 


Проектировщики приступили 
к разработке технического 
проекта 


Приняты наиболее рациональ- 

ные... 
архитектурно-планировоч- 
ные решения 
конструктивные решения 


Определена общая 
стоимость строительства 


Архитектурно-строительная 
часть проекта содержит... 


планы неповторяющихся 
этажей 

размеры и фасады с ука- 
занием всех отметок 
конструктивную схему здания 


схему инженерных сетей 


Технико-экономическая 
часть проекта содержит... 


пояснительную записку 
основные технико-эконо- 
мические показатели 
данные об источниках 
снабжения проектируемого 
объекта 


В техническом проекте раз- 
работан генеральный план 


Передаем на согласование 
заказчику технорабочий 
проект 


При привязке здания необхо- 
ДИМО... 
разместить здание на 
генеральном плане 
определить основные 
планировочные отметки 
определить абсолютную 


31-116 


дезієп еіеуайоп 
ѕ0і1 сопӣііопѕ аї ће ѕйе 


Тһе іоипдайоп ойѕеі ѕћоша Бе 
... тт Беїом ће Йоог [еуе! 


А сопігасіїоп јоіпі 1$ ап агсһі- 
іесішгаї апа 58ігисіига! еї- 
етепі ої а ма! 


Тһе беѕіспегѕ һауе ѕіагіей могК 
оп 1һе Яеіаей ргојесі герогі 


Тһе тоѕі гайопаІ ... Вауе Бееп 
айоріеа 
агсһіесіџгаі апі рІаппіпе 
сопсеріѕ 
ѕігисіџга! сопсеріѕ 


Тһе іоіа! сопѕігисйоп соѕі һаѕ 
Бееп саїсиіаїед 


Тһе агсһйесіџга! апа БиЙ4те 
зесіїоп ої Че ргојесі герогі 
сопіаїп5... 

Поог Іауоиіѕ 


дітепзіоп5 апа Ѓасайеѕ \ИВ 
ай {Ве е@еуаНопз$ 

{һе эгисига! Фаргат ої {те 
Бийатя 

а иеѕ діаєгат 


Тһе іесіпіса! апі есопотіс ѕес- 
боп ої ће ргојесі герогі 
сопіаїпз... 
ап ехріапайогу поїе 
їһе таіп іесіпіса! апа есо- 
потіс рагатеег$ 
іпѓогтаіоп абоці {ће ргојесі'ѕ 
зирріу ѕоигѕеѕ 


Тһе дебаїїед ргојесі герогі 
іпсіџӣеѕ іће тазег ріап 


Ме аге зибтійіпе {һе іесіпісаї- 
уогКкіпе ргојесі герогі іо ће 
сиѕіотег Гог сопзідегайіоп 


Мһеп іуіпеє ир а БиїіЧіпє 105 
песеззагу... 
іо Іосаїе Ње БиЙаше оп ће 
таѕіег ріап 
іо Пеіегтіпе Ме таіп дезірп 
@еуаНопз 
іо деїегтіпе Че арбзоіїціє 
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отметку чистого пола 
уточнить глубину 
заложения фундамента 
разработать присоединение 
к существующим сетям 


В соответствии с исходными 

данными сейсмичность района 

строительной площадки не 
более... баллов 


При строительстве объекта 
иам потребуются услуги 
специалистов... 
по вопросам охраны окру- 
жающей среды 
по охране почв 
по охране природы и ра- 
циональиому использованию 
природных ресурсов 


Наши специалисты распола- 

лагают достаточным опытом... 
доочистки сточных вод 
закачки сточных вод в 
скважины 
закачки сточных вод в 
глубокие скважины 
очистки сточных вод 
создания систем отвода, 
сбора и очистки сточных 
вод · 
удаления очищенных сточ- 
ных вод 


В соответствии с вашими 
пожеланиями при разработке 
проектной документации 
нами было предусмотрено 
сохранение экологического 
равновесия на ... территории, 
выделенной для строитель- 
ства объекта 

городской 

заповедиой 

охраняемой 


До начала строительства 
нам необходимо изучить... 
водный кадастр 
водохозяйственный 
кадастр 
кадастр выбросов 
кадастр подземных 
вод 
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бпіѕћеа Ноог еіеуаіоп 

іо бпаііте Ше юипдаНоп 
деріћ 

іо могК оці Ном їо соппесі ії іо 
{Не ехіѕііпе таіпѕ 


Ассогдіпр іо Ше та! даѓа, ће 
ѕеіѕтіс асіуйу аї Ше 
сопзігисіїоп 5іїе 1$ ипфег... 
роіпіѕ 


"Ригіпе іће сопѕігисііоп ої ће 
ргоїесі ме ѕһа!1 пее е 
зегуісе5 ої... 

епуігоптепіа! епріпеегѕ 


5011 сопзегуаНоп епріпеегѕ 
сопѕегуаіопіѕіѕ 


Оиг зресіа!іѕ1$ һауе а міде ех- 
регіепсе іп... 

ЧегНагу ігеайтепі 

іпјесііоп дізроза! 


деер-меі! діѕроѕаі 


мазе маг ігеайтепі 
деуеіоріпе мазіє маг 
фас Шез 


еїйшепі 415роза! 


Аз гедиеѕіеі Бу уои ме һауе 
таде ргомізіоп іп ће 

деѕірп досштепіѕ Гог һе тат- 
{їепапсе ої {ће есоіоріса! 
Баїапсе іп Не... а|оНед Гог ће 
ргоіесі"5 сопѕігисііоп 


играп агеа 
сопзегуаНоп агеа 
ргоесе4 агеа 


Веїоге {ће сопугисНопз{аг ме 
пееа іо 5іцфу Не... 
маїег гезоигсез іпуепіогу 
іпуепіогу ої ће маїег ге- 
ѕоигсеѕ апа иѕегѕ 
етіѕѕіоп іпуепіогу 
егоцпамаїег іпуепіогу 
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кадастр природных 
ресурсов 


Мы предлагаем собирать отхо- 

ды временно на открытой 

свалке с последующим... 
захоронением отходов в землю 
централизованным удалением 
отходов 


У вас есть законы регламентиру- 
ющие вопросы охраны окру- 
жающей среды? 


Необходимо проверить соот- 
ветствие проектной 
документации требованиям 
закона... . 
о борьбе с загрязиением 
среды 
об охране окружающей среды 
об охране природы 


Какие инженерные средства 
и методы охраны ... будут 
примеиены при строительстве 
объекта? 

водных ресурсов 

окружающей среды 

почв 
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іпуепіогу ої пашга| гезоигсез 


Ме ѕисреѕі дитріпе {ће соп- 

ѕігисіоп маѕіе аї а іетрогагу 

Не ѓоПомеа Бу... 
ипдегртоцпа дізрозаї | 
агеа-міде геѓиѕе дізрозаї 


Із еге апу епугоптей а! Іеріз- 
Іайоп іп уоцг соцпігу? 


Тһе сотрНапсе ої Ше деѕірп 
доситепіѕ міїй Ше гедшгетет 
ої Ше ... тизЁ Бе спескед 


апНроНиНоп Іам 


епуігоптепіа! Іам 
пашге сопзегуаНоп Іам 


Маё епутгоптепёа! епріпеегіпр 
{есһпідиеѕ м Ш Бе иѕей 
іо ргоїесі Ше ... дигіпр 
Ше ргојесі? 
маїег геѕоигсеѕ 
епуігоптепі 
50Й 
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А 


абразив 274 


авария на линии электропередачи 


377 
автобаза 62 
автобетоновоз 62 
автобетономешалка 62 
автобетононасос 62 
автобетоносмеситель 62 
автобус 62 
автовышка телескопическая 62 
автогрейдер 62 
автогудронатор 62 
автокар 62 
автокран 62 
автомат сварочный 62, 201 
автоматизация 432 
автоматика защитная 377 
автоматика релейная 377 
автомобиль 62 
автопогрузчик 62 
автосамосвал 62 
автотопливозаправщик 62 
автотранспорт 62 
автоцементовоз 62 
автоцистерна 62 
аглопорит 7 
агрегат 62, 330 
агрегат окрасочный 221 
агрегат сварочный 201 
акватория 466 
акустика архитектурная 466 
алебастр 7 
алюминат натрия 7 
алюминий 7 
алюминосиликат 7 
аммиак 7 
аммоний 7 
аммонит 7, 103 
амперметр 377 
анализ 466 
ангидрит 7, 100 
андезит 100 
анкер 132, 150, 258 


анкер ванты 90 

анкеровка 150 

аитисептик 7 

антисептированне 7 

аппарат 63 

аппаратура защитная 377 

арболит 7 

арка 432 

арка нз каменной кладки 132 

арка стальная с'марчеванами 63 

арматура 7, 150, 330, 377 

арматурщик 151 

армирование 151 

армопенобетон 7 

армоцемент 7 

архнтектор 432 

архитектура 432 

архитектура ландшафтная 466 

архитрав 258 

асбест 7 

асбестоцемент листовой”8 

асбобумага 8 

асбозурит 8 

асбокартон 8 

асботекстолит 8 

асбофанера 8 

асбоцемент 8 

асидол-мылонафт 8 

асснгнования на непредвиденные ра- 
боты 432 

асфальт 8 

асфальтобетон 8 

асфальтобетоносмеситель 63 

асфальтоукладчнк 63 

атмосфера 466 

атмосферостойкость 54 

ацетилен 8, 201 

ацетон 8 


Б 


баба 103 
баба копра 63 
баббит 8 
бабка 302 
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бадья 132, 151 

база 432 

"базальт 8, 100 

бак 331 

бак траисформатора расширитель- 
иый 377 

бакелит 8 

балаис 467 

баланс подземных вод 103 

балка 8, 151, 190, 274, 302 

балка из кнрпичной кладки 132 

балласт 103 

баллон 201 

балюстрада 258 

балясина 432 

бандаж 302, 377 

бандаж термоусадочный 331 

барабан бетоносмеснтеля 63 

барабан кабельный 377 

«барашкн» (петли в разматываемом 
проводе) 377 

баржа 63 

барий 8 

барит 8 

батарея 377 

бачок 331 

бачок для краски 221 

башмак стальной колонны 191 

башня водонапорная 331 

белила 8 

бензин 9 

бензол 9 

бензосульфокислота 9 

берма 103 

бетон 9, 152 

бетонирование 153 

бетонная смесь 153 

бетоновод 154 

бетоновоз 63 

бетонолом 63, 154 

бетономешалка 63 

бетононасос 63 

бетонопоезд 63 

бетоноразлатчик 154 

бетоносмеситель 63 

бетоноукладчик 64, 154 

бетон-шприц-машина 64 

бетонщик 154 

биде 331 

бисульфат натрия 10 

битум 10, 302 

бнтумизацня грунта 302 

битуминирование 302 

битумовермнкулит 10 


485 


битумовоз 64 

битумокерамзит 10 

битумоперлит 10 

благоустройство 

блеск 54 

блок 10, 90, 132, 154, 258 

блок здания объемный 432 

блок-квартира объемная, открытая с 
двух сторон 432 

блок оконный 432 

блок санузла объемный 432 

блокнровка 377 

бойлер 331 

боксит 100 

болт 11, 155, 191 

болт-заклепка 12 

болт-скоба 12 

бордюр 12, 103, 236 

бородок 64 

борозда 103, 132, 258 

бороздодел 64 

бороздодел с электроприводом 378 

борт 90 

бот водолазный 64 

бревно 12 

брезент 90, 155 

бригада 433 

бригадир 433 

бризол 12 

бровка 103 

бросок 378 

брус 12, 64, 274, 302 

брус охранный 103 

брусок 12, 155, 274 

брусок абразивный 64 

брусок шлифовальный 246 

брусчатка 12, 103 

бугор 103 

буксир 64 

бульдозер 64 

бумага 12 

бумага для укрытия выдерживаемо- 
го бетона 155 

бумага защитная 258 

бункер 64, 90, 155 

бур 64, 103 

бура 12 

бурав 64 

бурение 103 

буртик 331 

бут 12 

бутобетон 12 

бутовый камень 132 

буфет 433 


территории 432 


486 


бухта 155 
бучарда механизированная 64 


вагонетка 64 

вазелии 12 

вакуум 64 

вакуум-присоска 246 

вакуумметр 331 

вал 103 

валик 201 

вальма 302 

вальцовка 191 

ванна 201, 331 

вантуз 331 

вата 12 

ватерпас 64 

ватерпас каменщика 133 

ваттметр 378 

ввод 378 

ввод водопроводный 331 

вдавливание под фундамент 103 

ведомость 433 

ведро 64 

вентиль 331 

вентилятор 332 

вентилятор потолочный 378 

веитиляция 332 

веревка 12 

вермикулит 13 

вермикулитобетон 155 

верста 133 

верстак 64, 155 

верхний растительный слой (почвы) 
103 

вес 54, 64, 90 

вестибюль 433 

весы 64 

ветошь 13 

вещество 467 

вещество взрывчатое 103 

взлохмачивание (оплетки) 378 

взрыв 103 

взрывание 103 

взрывать 103 

взрывник 103 

вибратор 64, 155 

вибрирование 155 

вибробадья 155 

вибробрус 65 

виброгрохот 65 

виброжелоб 155 

виброкаток 65 
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виброкорчеватель 65 

вибромолот 65 

виброплощадка 65 

вибропогружатель свай 65 

виброрейка 65 

вибросито 65 

вибротрамбовка 65 

виброуплотнитель высокочастотный 
65 

вид в плане 433 

вид на жительство 433 

внд сбоку 433 

вид спереди 433 

визирка 156 

визирование 103 

винипласт 13 

винт 13, 191 

вкладыш 274 

включение 378 

влагоотдача 54 

влагопоглощение 54 

влажность 54 

влажность относительная внутрен- 
иего воздуха в помещении 433 

вместимость 65 

вода 13, 103, 333, 467 

вода затворенная (на / замес) 133 

водовяжущее отношение 156 

водомер 333 

водомер-интегратор 333 

водонагреватель 333 

водоиепроницаемость 54, 302 

водообеспеченность 333 

водоотвод с кровли 302 

водоотлив (из котлована, траншеи) 
104 

водопоглощение 54 

водоподогреватель 333 

водопонижение 104 

водопотребность 54 

водопровод 333 

водопроницаемость 54 

водораспределитель 334 

водораспылитель 334 

водосброс 104 

водоснабжение 334 

водостойкость 54 

водосток 302, 334 

водоуказатель 334 

водоцементное отношение 54 

возведение 433 

воздух 334, 467 

воздуховод 334 

воздуходувка 334 
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воздухонагреватель 65 

зоздухообмен 334 

воздухоотвод 334 

воздухоотводчик 334 

воздухоотделитель 334 

воздухоочистнтель 334 

воздухоподогреватель 334 

воздухопровод 334 

воздухопроницаемость 54 

воздухосбориик 65, 334 

воздухоуловитель 334 

воздушный бассейн 468 

возможность многократного исполь- 
зования 65 

возобновление маркировки 156 

войлок 13 

вольтметр 378 

воронка водосточная 303 

вороика кабельная 378 

ворота 433 

воск 13 

время 65, 156, 378 

времянка бытовая для рабочих 
433 

врубка 156, 302 

вскрыша 104 

вставка стекла 246 

втулка 334, 378 

выброс 468 

выверка 156 

вывод 378 

выгрузка 90 

выдергивание 156 

выемка (углубление) 104 

выемка грунта 104 

выключатель 378 

выкрашивание (бетона) 156 

вылет стрелы 65 

выпрямитель 201 

выпрямлеиие 156 

выпуск (выходное отверстие) 335 

выпуск (воздуха, газа) 335 

выпуск (стержень) 156 

выравнивание 104 

выравннвание (поверхности) 210 

высота 65, 90, 433 

выступ в кирпичной кладке (кирпич- 
ный кронштейн) 133 

высыхание 221 

вытягивание штукатурных карнизов 
210 

выцвет 258 

вяжущее 13 

вязкость 54, 221 


487 


г 


габаритные размеры 66, 90 

габбро 13, 100 

газ 13, 201, 335 

газобетои 13 

газозолобетон 13 

газонокосилка 104 

газопровод 335 

газопроницаемость 54 

газошлакобетон 13 

гайка 13, 191 

гайковерт 192 

галтель 274 

гараж 433 

гарнитура 14 

гвозди штукатурные 210 

гвоздь 14 

гвоздь кровельный 303 

гвоздь обойный 236 

гексаметиленднамин 14 

гелиополигон по производству же- 
лезобетонных нзделий 156 

генератор 201, 380 

геофизические методы исследования 
грунтов 104 

герметизация стыков, швов и примы- 
каний 303 

герметик 14, 246 

герметнчность 336 

гибка 192 

гибкость 54 

гигроскопичность 54 

гидрант пожарный 336 

гидровибратор 66 

гидродомкрат 156 

гидроизол 14 

гидроизоляция 303 

гидроизоляция стыка 156 

гидромолот 66 

гидромонитор 66 

гидроподъемник 66 

гильза 380 

гипс 14, 100 

гладилка 66 

глазурь 258 

глет свинцовый 14 

глина 14, 100 

глубина 66, 104 

глухари (ванты для дерева) 15 

гнездо для укладкн балки 133 

гнейс 100 

гиутье арматуры 156 

головка душевая 336 
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головка подкранового рельса 156 
гонт 303 

горбыль 15 

горелка 201, 336 

гореть вполиакала 380 
горизонт водоносный 104 
горшок конденсационный 336 
горючее и смазочные матерналы 15 
ГОСТ 54 

гравиенагнетатель 66 

гравий 15 

градирня 336 

гранит 100 

грань 133, 259 

график 433 

графит 15, 336 

гребень 275 

гребень (листа) 303 

грейдер 66 
грейдер-бульдозер 66 
грейдер-элеватор 66 

грейфер 66 

грохот 66 

грохоченне 156 

груз 90 

грузозахват 90 
грузоподъемность 66 

грунт 100, 104, 210, 468 
груитовать 210, 221 
грунтовка (материал) 15, 210, 221 
грунтовка (вид работ) 210 
грунтовка (процесс) 221 
грунтовка бнтумная 303 
грунтосмеситель 66 

` группа трансформаторная 380 
грязевик 336 

грязь 105 

губка 221 

гудрон 15 

гудронирование 105 

густота 55 


д 


давленне 55, 66, 336 
дальность 67 

дамба 105 

даммара 15 

данные 434 

датчнк 380 

дверь 15, 434 

двнгатель 67 
двигатель-генератор 380 
деготь 15 
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декстрин 15 

дело сметное 434 

демонтаж 156, 192 

дерево 105 

держатель 133, 201 
дерматин 15 

детали крепежные 380 
деталь 15, 156, 259 

деталь фасонная, асбоцементная 303 
детонатор 105 

дефект 157, 192 

дефекты (при окраске) 221 
дефекты (оклейки) 236 
дефекты сваркн 201 
дефекты штукатурки 210 
диаграмма 434 

диаметр 67, 337 

диаммофос 16 

диатомнт 16 

днафрагма 16, 337 
дибутилфталат 16 
дивергенцня экологическая 468 
дизель-молот 67 
динитрофенол 16 

диоксид тнтана 16 

диск 105 

дисперсность 55 
днфманометр 337 
днхлорэтан 16 

длина 67, 91 

дннще 157 

дно 157 

добавка 16, 157, 210 
добавка окрашивающая 222 
добойннк 67 

договор 434 

дозатор 67, 157, 468 
дозирование, дозировка 157 
дозировать 157 

дозировка 16 

докумеитация проектная 434 
документация сметная 434 
долбежник 67 

доломит 17 

долото 67 

долото каменщика плоское 133 
домкрат 67, 157 


домостроение промышленное 434 
допуски строительные 434 

дорога 105 

дорожка 17 


дорожная одежда (жесткая) 105 
доска 17, 157, 275 
доска карнизная 303 
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доска катальная 91 
доска коньковая 303 
доска подоконная 434 
дощечка паркетная 275 
драглайн 67 

дрань 17, 210 
древесина 17, 275 
дрель 67 

дрена 105 

дренаж 106 
дреноочиститель 67 
дреноукладчик 67 
дробилка 67 

дробь 17 

дрова 17 

дуга 202 

душ 337 

душевая 434 

дымосос 337 

дюбель 17 
дюбель-гвоздь 18, 380 
дюралюминнй 18 


Е 

ендова 303 

ерш (зазубренный гвоздь) 18 
ж 


жалюзи 434 
жгут 18 
желатин 18 


желатннизацня (загустеванце) краски 


222 
железо 18 
железобетон 18, 157 
желоб 133 
желоб водосточньй 304 
желоб в стене 337 


желоб для подачи бетонной смеси 


158. 
жердь 18 
жесткость бетонной смеси 55 
жесть 18 
жидкость 18 
жила 380 
жнлка 276 


з 


забой 106 
забутка 133 
завод бетонньй 68 
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заводка гнпсовая (гипсовый раст- 


вор) 158 
заглаживание 106 
заглушка 158, 337 
заготовка 158 
загрязненне 468 
загрязненность 468 
загустеванне (краски) 222 
загустевать 222 
заданне 435 
задвнжка 337 
заделка 133, 380 
заделка концов балок 158 
зажим 338. 380 
зажим бьстродействующий 192 
зажим клиновой 246 
заземление 381 
заземлитель 381 
заземлять 381 
зазор 134, 158, 276 
заказчик 435 
заклепка 18, 192 
закольник 134 
закон 468 
законодательство 468 
закорачивать 381 
закреп 259 
закрепление стекла 246 
закрепы 18 
залнвка 134 
залом (загиб провода) 381 
замазка 18, 246, 304 
замедлитель 19 
замена 106 
замес 134 
замок врезной 19 
замоноличиваине 158 
замыкание (включение) 382 
замыкание (неисправность) 381 
замыкать 382 
запасные части 68 
запассовщик 247 
записка 435 
заполнение 134 
заполнение оконное 435 
заполнителн 210 
заполнитель 19, 158 
заработная плата 435 
застройка 435 
засыпка 106 
затвор 338 
затвор-ревизия 339 
затвор-сифон 339 
затирка 211 
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затраты 435, 468 

захват 91, 158 

захват для труб 339 

захватка 106, 304 

зачеканнвание 158 

зачистка 106 

зачищать 106 

защнта релейная 382 

звено 91 

звукоизоляция 304 

звукопоглощаемость 55 

звукопоглощение 304 

здание 436 

зеленый хром 19 

землекоп 107 

земля 107 

земляное полотно 107 

зенкер 68 

зенковка 68 

зеркало 19 

змеевик 339 

знаки предупреждающие 437 

зола-унос 19 

золотник 339 

зона 134, 437, 468 

зонироваиие территории промыш- 
ленного предприятия 438 

зуб 68 

зубило 68 

зубья 107 


иглофильтр 107 

известемешалка 68 

известняк 19, 101 

известь 19 

известь гашеная для кладки 134 

известь-кнпелка 19 

известь-пушонка 19 

изделие 19 

изделия 158 

изделия керамическне и фаянсо- 
вые для санитарно-технических 
устройств: 339 

излив с азратором 339 

излучение 469 

измеритель заземления 382 

измеритель радиоактивиости 469 

изол 20 

изолятор 382 

нзоляция 304, 383 

изразец 20, 259 

изыскательские работы 438 
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«изюм» (наполнитель) 158 

импост 247 

инвентаризация природных ресурсов 
469 

ингнбитор 20 

индекс 469 

индивндуальиый пакет со средства- 
ми улучшения качества воды 469 

индикатор радиоактивности 469 

инжектор 339 

ииженер 438, 469 

инженер (инженерная фирма) 438 

инженер-архнтектор 438 

инженер-мелиоратор 469 

инженер-сметчик 438 

инжеиер-строитель 438 

инженерная подготовка территории 
к застройке 438 

инженерные средства и методы охра- 
ны водных ресурсов 469 

инженерные средства и методы охра- 
ны окружающей среды 469 

ннженерные средства н методы охра- 
ны почв 469 

инжеиерные средства и методы охра- 
ны природы, почв, водных ресур- 
сов 469 

инструмент 68, 259, 339, 383 

инструмент кровельный 305 

ннструмент малярный 222 

инструмент монтажный 192 

инструмеит обойный 236 

инструмент штукатурный 211 

исполнение 384 

испытание 158, 438 

истирание 55 

источник 384 

исходные данные 439 

исходные даиные (информация) 439 


К 


кабелепровод 384 
кабель 20, 202, 384 
кабина окрасочная 223 
кабииа санитарно-техническая 440 
каболка 20, 339 
кавальер 107 

кадастр 469 

калий 20 

калорифер 339 
калькуляция 440 
кальций 20 

каменщик 134 

камеиь 20, 134, 260 
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камень бордюрный 107 
камень бортовой 107 


‚ камера глубинная 107 


камнедробилка 68 

камии гидроизоляционнье 305 

камышит 21 

канава 107 

канавокопатель 68 

каиавоочиститель 68 

канал 107 

канализация 339 

канализация кабельная 386 

канат 91, 91, 159 

канифоль 22 

кантователь 192 

кантовать 92, 192 

каолин 22 

капитальные вложения 440 

капитель 260 

капсуль-детонатор 107 

карабин 92 

карборунд 22 

каретка буровая 69 

каркас 159, 192, 440 

каркасная часть полового покрытия 
276 

карниз 135, 260, 305 

карта 469 

карта намыва 107 

карта раскроя 247 

карта технологическая 441 

картииа (кровельная) 306 

картон 22, 260, 306 

картон-прессшпан 22 

карьер 107 

кассета 92 

катанка (проволока) 22 

катастрофа экологическая 470 

катер 69 

каток 69 

катушка 386 

кафель 260 

кварц 22 

кварцит 22, 101 

квасцы 22 

кельма 135 

керамзит 22 

керамика строительная 22 

кернер 69 

керосин 22 

кипятильиик 339 

кирка 107 

кирка-мотыга 107 

киркование 107 
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кирковщик 69 

кирочка каменщика 135 

кирпич 22, 135 

кирпич облицовочный для пола 276 

кислород 202 

кислотостойкость 55 

киянка 193 

кияика камиетесная 135 

кладка 135 

клапаи 340, 387 

клапан-бабочка 341 

клеенка 23 

клей 23, 223 

клей (обойный) 236 

клемма 387 

клеммник 387 

клепать 193 

клепка 193 

клепка паркетиая 24, 276 

клетка лестинчная 441 

клещи 69, 247 

клещи заклепочиые 193 

клещи токоизмерительные 387 

клин 92, 137, 260 

ключ 69, 193 

кляммер 306 

кляммера 247 

кнопка 387 

киопка противоветровая 306 

кобальт 24 

ковер 24, 276, 306 

ковш 107 

ковш (лодъемно-транспортных ма- 
шин) 69 

ковш загрузочный (опрокидной) 159 

когти (монтерские) 387 

кожух 387 

кокс 24 

колено 341 

колер 223 

колея 69 

количество 69 

коллектор 342 

коллектор дренажный 107 

коловорот 69 

колодец 107, 342 

колодец кабельный 387 

колодка 387 

колонка 342 

колонка заправочная 69 

колонна 24, 159, 193, 441 

колониа дорожио-строительная 69 

колоина кирпичная 137 

колонна транспортных средств 92 
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колорист 223 

колпак 342 

колышек 107 

кольцо 92, 342 

кольцо опалубки 159 

ком 107 

командоаппарат 387 

коммуникации 441 

коммутатор 387 

компенсатор 24, 342 

комплекс 387, 441 

комплект 388 

композиция битумно-резиновая 306 

компрессор 69 

конвейер 70 

конвектор 342 

конгломерат 101 

конденсатоотводчик 342 

конденсатор 388 

конднционирование 
мышленное 342 

кондуктор 159, 193 

конек асбоцементный 24 

конек крыши 306 

конопатить 260 

конопачение швов 260 

консистенция 55 

консоль 193, 306 

конструкция 137, 160, 193, 306, 441 

контакт 202, 388 

контактор 388 

контейнер 70, 92, 194 

контейнер для стекла 247 

контора 442 

контракт 443 

контргайка 194, 342 

контроль 470 

конусность 160 

концентрат 24 

кооператив 443 

кооператор 443 

кооперация 443 

копание 107 

копер 70 

корень (шва) 202 

короб 160 

короб для спуска строительного му- 
сора 70 

коробка 388 

коробка дверная 443 

коробка окониая 443 

коронка буровая 70 

короткозамыкатель 388 

корпус 443 


воздуха про- 
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коррозиестойкость 194 

коррозия 55, 194 

корчеватель 70 

костыль (железнодорожный) 24 

костыль Т-образный 306 

котел 70, 342 

котел-цистерна битумньй 70 

котельная 343 

котлоагрегат 342 

котлован 108 

коуш 92 

коэффициеит 55, 70, 388, 443, 470 

кран 70, 343 

кран-путеукладчик 71 

кран-трубоукладчик 71 

кран-штабелер 71 

кран для обслуживания кровельньх 
работ 306 

кран пожарньй 443 

краснть 223 

краска 223 

краска (окрасочный состав) 24 

краскопульт 71, 223 

краскораспылитель 223 

краскотерка 71 

кратер (углубление в детали) 202 

крафт-бумага 25 

крахмал 25 

креозот 25 

крепеж 160, 260 

крепление 108, 160 

крепление стеновой облицовки 260 

крест 344 

крестовина 25, 344 

кровельщик 307 

кровля 307, 443 

кромка 236, 260, 277 

кромка скошенная неснмметричная 
247 

кромка скошенная 
247 

кронштейн 160, 345 

кронштейн кабельный 389 

кротователь 71 

крошка 25, 212, 277, 307 

кроющая способность (краски) 223 

круг абразивный 277 

кружало 161 

крутящий момент 71 

крыша 307, 443 

крюк 92, 261, 345, 389 

кубатура 108 

кубатура здаиня 444 

кубик 161 


симметричная 


ли. ИРИНЕ з ТРИ 
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кубик контрольный для испытания 
строительного раствора 138 

кувалда 71 

кузбасслак 26 

купол 444 

купорос 26 

кусачки 247 

кустариик 108 

кусторез 7! 

кювет 108 


л 


лага 277 

лазурь 26 

лак 26, 223, 277 

лакировка 224 

лакоткань 26 

лампа 389 

лампа паяльная 202 

лаидшафт 470 

латунь 26 

лебедка 71, 92 

лен 26, 345 

леита 26, 307, 390 

лента для уплотнення резьбовых 
соединений 345 

лента нивелирная 108 

лес 27 

леса 71, 161 

леса для каменной кладки 138 

лесенка 161 

лесовозобновление 470 

лесонасажденне 470 

лесс 101 

лестница 444 

лестница (приставная) 224 

лестница-стремянка 71 

лигронн 27 

лимиты сметные 445 

лимонит 27 

линейка 247 

линия 224, 277, 390, 445 

линия реперная 108 

линкруст 27, 236 

линолеум 27, 277 

лист 27, 161, 307, 445 

лист гипсовый (основание под шту- 
катурку) 212 

литопон 28 

лифт 445 

лобзик 71 

лодка 71 

ложемент 194 
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лом 71 

ломик 71, 194 

лопата 71, 108, 138 

лоток 108, 138, 391 

лоток водосточньй 308 

лоток для строительного мусора 92 
лузг 212 

люксометр 391 

люлька 161, 194, 224 


м 


магистраль 345 

магнезит 28 

магнетит 28 

магний 28 

мазут 28 

макулатура 237 

маляр 224 

манжета 345 

манифольд 345 

мановакуумметр 345 

манометр 345 

марганец 28 

марка 55 

марля 28 

марш 161 

марш лестничный 445 

маска-шлем 202 

масло 28, 391 

масса 38, 55, 72, 161 

массив 138 

массив бетонный 161 

мастерок 138 

мастерская 445 

мастерская для остекления 247 

мастерская малярная 224 

мастика 28, 278, 308 

мастика для крепления плиток 261 

мастика уплотняющая для заливки 
швов в бетониых конструкциях 
161 

мат 29, 308 

материал 29, 445 

материал изоляционный 308 

материалоемкость 445 

материалы взрывные 108 

материалы облицовочные 261 

материалы рулонные 237 

матрац 31 

маты стальные для укрепления грун- 
товых покрытий 108 

мауэрлат 308 

маховик 346 
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мачта 72, 391 

машииа 72, 109 

машина для затирки бетонных по- 
верхностей 161 

машина для нанесеиия штукатурно- 
го раствора 212 

машина для резки 
плиток 261 

машина сварочная 202 

машина электрическая 391 

машинист 109 

машино-смена 109 

машнно-час 109 

маяк 138, 212, 278 

мегомметр 391 

медицинский пункт 445 

медь 31 

мел 31, 101 

мембрана (гидроизоляционная) 308 

мероприятия противопожарные 445 

мероприятия  санитарио-профилак- 
тические 470 

металл 32, 202 

` металлолом 32 

метизы 32 

метр складной 73 

метчик 73 

механизм 73 

мешалка для красочных составов 
224 

мешалка для приготовления замаз- 
ки 247 

мешковина 32 

микрорайон 446 

миткаль 32 

модуль упругости 55 

мойка 32, 346 

молоко цементное 161 

молот 73 

молоток 73, 194 

молоток каменщика 138 

молоток-кирочка 138 

монолит 138 

монтаж 194, 391 

монтаж (конструкций) 162 

монтаж (способ) 161 

монтажник 162, 194 

морена 101 

морозостойкость 55 

мост перемениого тока 391 

мост постоянного тока 391 

мостики 162 

мостики для камеищика 138 

мотовоз 77 


керамических 
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мотодрезнна 77 
мотопила 77 

мочало 32 

мощение 109 
мощность 74, 391, 446 
мрамор 32, 101 

мука 32 

мумия 32 

мусор (строительный) 32, 101 
муфта 346 

муфта (кабельная) 392 
муфта-заглушка 347 
мыло 32 

мылоиафт 32 


набивка 347 

иавес для автомобилей 446 

нагреватель битума 74 

иагрузка 55, 194, 392 

надбавка к стоимости 446 

иадзор 446 

накат черного пола 278 

накатка (валиком) 224 

накладка 32, 202 

накладка коньковая соединительная 
309 

накладка стыковая 195 

наклейка рулонного ковра 309 

наковальня 74 

наконечник (кабельный) 393 

накрывка 212 

наладка 162 

налипаиие бетона 162 

намет 212 

намыв грунта 109 

напильннк 74 

наплыв 162 

наполнитель 32, 224 

напор 74 

напор ветра скоростиой 195 

напоромер 347 

направлеиие 74 

напряжение 74, 393 

напуск кирпичиой кладки 138 

наразцивать (сваю, канат) 162 

нарезка 109 

насадка водораспыляющая автома- 
тическая 347 

насаждение древесное 470 

насечка 212 

иасечка (поверхности) 261 
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насос 74, 109, 347 
насосная 348 

настил 109, 162, 309 
настил пола 278 
насыпь 109 

иатр 32 

натрий 32 

нахлест 237 
нахлестка 309 
нахлестывание 309 
нашатырный спирт 33 
нащельник 33 
негерметичность 348 
нейтраль 394 

нивелир 75, 109, 162 
нивелировка 162 
ниппель 348 
ннтролак 33, 224 
иитрозмаль 33 

ниша 138 

нога стропильная 309 
нож 75, 109 

нож (для остекления) 247 
нож линолеумньй 279 
ножниць 75, 195 
номенклатура 446 
норма 446, 470 

норма вьработки 75 
норма укладки бетона 162 
норматив 446 


о 


обвалованне 109 

обварка детали по периметру 202 

обезлесивание, вырубка леса 470 

обесцвечивание (изменение цвета 
воды или воздуха в результате 
загрязнения) 471 

обкатка 109 

облесение 471 

облицовка 138, 261, 309 

обломы архитектурные 212 

облучение 471 

обмазка 309 

обмазка цементная 212 

обмер 446 

обмотка 394 

обноска 109, 163 

обогрев 163 

обои 33, 237 

обойма 92, 163 

обойма металлическая 247 

оборудование 75, 348, 446 
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оборудование подъемно-транспорт- 
ное 92 

обоснование технико-экономическое 
447 

обработка 262 

обработка дробеструйная 195 

обработка (очистка) поверхности 
щеткой 224 

обрамление оконного или дверного 
проема 262 

обрез 138 

обрешетина 309 

обрешетка крышн (кровли) 309 

обрыв 394 

обрызг 212 

обхваты 33 

обшивка 163, 447 

обшивка (стенок траншей) 109 

обшивка из листов сухой штукатур- 
ки 212 

обшивка панельиая 262 

объект 447 

объем 76, 110, 447 

огнестойкость 55 

оголовник 163 

оголовок (стальной колонны) 195 

ограждение 110, 163 є 

ограждение звукопоглощающее 309 

ограничения проектные 447 

одернение 110 

однородность 55 

озеленение 110 

озеленение застройки 447 

озокерит 33 

окалина 202 

окапывание 110 

окись магния 33 

оклейка обоями 237 

окно 447 

околка природного камня: 138 

окраска (покрытие) 224 

окраска (процесс) 224 

окраска (цвет) 224 

окружающая среда 471 

олифа 33, 225 

олово 33 

омметр 394 

опалубка 76, 163 

опасность 471 

опилки 33 

опилкобетон 164 

опираине на стойки 164 

оплавление 395 

оплетка 395 
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оползень 110 

опора 164, 395, 448 

опора моитажная 195 

опора трубопровода 349 

оправка (инструмент) 195 

оправка отверстий 195 

опрессовка 349 

опрессовка (обжимка) 395 

органнзация подрядная 448 

организация проектная 448 

осадка конуса бетона 55 

осветление воды 110 

освещать 396 

освещенне 396 

оснастка 92 

оснастка для выполнения строитель- 
ных и монтажных работ 76 

оснастка технологическая 76, 448 

основа 279 

основа (обоев) 238 

основание 110, 279, 309, 448 

основание под штукатурку 212 

остекление 247 

остов 448 

острогубцы-кусачки 76 

ось 110, 165, 279, 448 

отвал (приспособление) 110 

отвал (породы, грунта) 110 

отвердитель 33 

отверстие 165, 263 

отвертка 76, 248 

отвес 76, 165 

отвес (для провешивания кладки) 
139 

ответвление 396 

отвод 349, 396 

отвод поверхностных вод 110 

отделка 225, 263 

отклеиваться 263 

отклонение 263 

отключение 396 

откол 279 

откос 110 

откос оконный 448 

откос проема (дверного или окон- 
ного) 212 

отметка 110, 165, 448 

отметка земли (черная отметка} 139 

отметка проектная 195 

отопление 349 

отрывка 111 

отстойннк 350 

отступ 350 

отсыпка 111 
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оттяжка 396 

отходы 471 

отщеп 279 

охладитель 350 
охлаждение 350 

охра 33 

очесы 33 

очистка 111 

очистка дробеструйная 195 
очистные сооружения 472 
очки (защитные) 225 
очкн сварщика 202 
ошиновка 396 
оштукатуривание 212 


паводок 472 

паз 263, 279, 310, 350. 396 

пазуха 111, 263 

пакет 92 

пакля 33, 263, 350 

палец 165 

паидус 449 

панель 33, 165, 263, 310, 350, 396, 
449 

пар 350 

парафин 34 

парк 472 

парк строительных машин 76 

паркет 34, 280 

паркетина 280 

паркетчик 280 

пароизоляция 310 

парообразователь 77 

паропрогрев (бетона) 166 

паропроницаемость 55 

парусина 34 

паста 34, 396 

пасынок 396 

патрон 396 

патрои сверлильный 77 

патрубок 350 

пек 34 

пемза 34, 238 

пемзовать 238 

пена мастики 280 

пенобетон 34, 166 

пенопласт 34 

пенополиуретан 35 

пеносиликат 35 

пеносиликатобетои 35, 166 

пеностекло 35 

пень 111 
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пенька 35 

пергамин 35, 310 

перевязка кладкн 139 

перегородка 139, 449 

перегрузка 397 

передвижка 111 

пережог 202 

переключатель 397 

перекрытие 166, 449 

перекусывание (проводов) 397 

перелив 351 

перемещение 92, 111 

перемычка 35, 139, 397 

перемычка стальиая, 
пт 

переноска 92 

перепилнвание 166 

перепиливать 166 

перепланировка 450 

переплет 195, 248 

переплет окоиный 450 

перепутывание 397 

переработка (переделка) 397 

переход 351 

переходник 351 

перлит 35 

перо стрелочиое 35 

персонал 450 

перфоратор механизированный 77 

перчатки резиновые 397 

пескогравиемойка. 77 

пескосушилка 77 

песок 35, 101 

пестицид 472 

песчаиик 35, 101 

петля 92, 166 

петля дверная 36 

петля оконная 36 

петролатум 36 

печь 397 

пигмент 36, 212, 225 

пила 77 

пила дисковая алмазная 248 

пиление 166 

пиломатериал 36 

пиломатериалы для изготовления 
полов 280 

пилон из камеиной кладки 139 

пнлястра 139, 450 

пирон 263 

писсуар 351 

пистолет 77 

пистолет-краскораспылитель 77, 225 

пистолет для забивки шпилек 248 


шпунтовая 


32-116 
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план 450 

план-график производства строи- 
тельных работ 450 

планирование 450 

планировка 451 

планировка (размещение) 111 

планировка (выравнивание) 111 

планировщик откосов 77 

планка 36, 280 

плановые накопления 451 

пластик 36 

пластикат 36 

пластина 37, 248, 397 

пластификатор 37 

пластификатор бетона 166 

пластичность 55 

платформа 77 

плафон 398 

плашка 77, 351 

пленка 37 

пленка поливииилхлоридная 238 

плеика солнцеотражающая для за- 
щиты бетона 166 

плинтус 37, 263, 281 

плита 37, 166, 263, 281, 310 

плита газовая 351 

плита трамбующая 77, 112 

плитка 38, 264, 281, 311 

плиточник 265 

плоскогубцы 77, 248 

плотник 281 

плотность 55 

площадка 93, 167, 451 

площадка монтажная 195 

площадка строительная 112 

площадь 55, 77, 451, 472. 

площадь дренирования 112 

плуг 77, 112 

плывуи 102 

пляска проводов 398 

пневмоиагиетатель для подачи бе- 
тонной смеси 77 

побелка (материал) 225 

побелка (процесс) 225 

поверхность 112, 167, 213, 225, 265, 
281 

поверхность (под оклейку) 238 


- повреждение 398 


погрузка 93 

погрузчик 77 
погрузчик-штабелер 78 
подборка 139 

подвеска (деталь) 167 
подвижность бетонной смеси 55 
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подвнжиость штукатурного раство- 
ра 55 

подводка 351 

подготовка бетонная 167 

поддон 93 

поддон душевой 351 

подкладка 93 

подкладка опорная под балку 140 

подкладка путевая 39 

подколонник 167 

подкос 167, 311 

подкос (сжатый элемент) 398 

подливка раствором 167 

подмости 78, 140, 167, 195 

подогреватель 351 

подоконник 451 

подошва фундамента 167 

подполье 281 

подрезка швов кирпичной 
кельмой 140 

подрядчик 451 

подстанция 398 

подтесать 140 

подтеска 140 

подтоварник 39 

подтраверсник 398 

подушка 112, 167 

подъем 78 

подъемник 78 

пожар 472 

пожарный рукав 352 

поковка 39 

покрытие 195, 213, 311 

покрытие антикоррозионное 168 

покрытие красочное 226 

покрытие пола 282 

пол 282, 451 

пол опалубки 168 

полигон для изготовления сборных 
железобетонных изделий 168 

полиизобутилен 39 

полнспаст 93 

полистирол 39 

политура 39 

полиэтилен 39 

полка 168 

половняк кирпичный 39 

полоса (зона) 112 

полоса отвода, отчуждения 451 

полотенцесушитель 352 

полотнище 284, 312 

полотнище (обоев) 239 

полотно дверное 39, 452 

полотно ножовочное 78 


кладки 
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полочка монтажная 168, 195 

полуприцеп 78 

полураскос 312 

полуфабрикат 39 

полуферма 195 

полуцилиндр 39 

помещение 452 

помещение с интенсивным нзносом 
полового покрытия 284 

понтон 78 

поражение током 399 

пористость 55 

порог 284 

порода 102 

порожняк 93 

пороизол 39 

пороки древесины 275 

поропласт 39 

порошок 40 

портлаидцемент 40 

поручень 40 

порядовка (инструмент) 140 

последствия экологнческие 472 

пост управления 399 

постель 140 

постель растворная 168 

посыпка 312 

потолок 452 

потребитель 399 

почва 102 

пояс (балки, фермы) 312 

поясок кладки 140 

правила 452 

правило каменщика 140 

предел текучести 55 

предохранитель 399 

предприятие 452, 472 

представитель 452 

преобразователь сварочный 202 

пресс 78 

прибивать 168 

прнбор 40, 352, 399 

приборы для контроля сточных вод 
472 

прнвязка 452 

призма дренажная 112 

приколка камия 140 

прилипание 168 

прнмесь 102 

примыканне 140, 312 

припой 40 

присос грузозахватный вакуумный 


прнспособление 93 
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прнспособление зажимное 195 

приспособление захватное 168 

приспособление сборочно-монтаж- 
ное 78 

прихватка 195 

прицеп 78 

причалка 140 

приямок дренажный 112 

пробег мостового крана 93 

пробка 168, 195, 352 

пробка деревянная 266 

пробой 400 

провар 202 

провешивать 213 

провод 40, 400 

проводнмость 401 

проводка 402 

проводник 402 

проволока 40 

проволока вязальная 168 

проволока электродная 202 

прогои 195, 312, 452 

прогон (деталь) 168 

программа пронзводства 452 

прогрев (бетона) 168 


продолжительность цикла работы 
смесителя бетона 78 
проект 452 


проектирование 453 

проем 140, 453 

прожектор 402 

производительность 78 

производительность труда 453 

производство промышленное сбор- 
ных железобетонных изделий 453 

прокладка 41, 248, 266, 312, 352 

пролет 454 

пролет здания 168 

пролет между опорами 402 

промоина 112 8 

просвет дорожный 79 

прослойка 312 

простенок 140, 454 

протрава масляная 226 

профилирование 112 

профилировщик откосов 79 

профиль 41, 248 

проходная 454 

процеживать 226 

процесс технологический 454 

процессы экологические 472 

прочистка канализацнонная 352 

прочность 55 

прут 202, 266 


12% 
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пруток 41, 168, 202 

прядь 41 

пудра 41 

пункт 402 

пункт диспетчерский 
454 

пускатель 402 

пустоты 140 

пустошовка 141, 266 

путеподъемиик 79 

путепровод пароперепускной 352 

пути подкрановые 195 

путь 93 

пучок 168 

пыление бетонных поверхностей 168 

пыль радиоактивная 472 


центральный 


Р 


работа 93, 112, 168, 312, 352, 402, 
454 

работы лепные 213 

работы облицовочные 267 

работы стекольные 248 

работы штукатурные 213 

рабочая сила 455 

рабочий 284, 455 

рабочий день 455 

рабочий поселок 455 

равновесие экологическое 472 

радиатор 352, 402 

радиация 472 

радиоактивность 473 

радиовещание по проводам 455 

радиоэкология 473 

радиус 79, 112 

разбавитель 41, 226, 312 

разбавлять (краску) 226 

развертка 79 

разводка 353 

разгрузка 93 

разгрузчик 79 

разделка альфрейная 226 

разжелобок 312 

разжижитель 41 

разметка 195 

разогрев 202 

разработка (грунта) 112 

разработка (грунта, способ) 113 

разработки проектно-исследователь- 
ские 455 

разравнивание 113 

разрез 455 

разрезка 141 
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разрядиик 402 

разъединитель 402 

разъем штепсельный 402 

район 473 

райои сейсмический 455 

районирование климатическое 455 

раковииа 353 

раковина (дефект) 169 

ракушечиик 41, 102 

рама 169, 195, 248, 455 

рама землечерпалки 113 

рама окоиная 41 

рама пильная (для распиловки кам- 
ня) 79 

раскладка 41, 267 

расклииивать 169 

раскос 169, 195, 312, 403 

раскрой стекла (резка) 248 

раскружаливать опалубку 169 

распалубить (снять опалубку) 169 

распалубливание 169 

распиловка 312 

распорка 169, 312 

распределитель 79 

распределять 169 

рассол 113 

расстояние 93 

раствор 41, 141, 213, 267 

раствор цемеитный 169 

растворимость 56 

растворитель 42, 226 

растворовоз 79 

растворомешалка 79 

растворонагиетатель 79 

растворонасос 79 

растворосмеситель 79 

растеиие почвоукрепляющее 473 

раструб 353 

растушевка 226 

растяжимость 56 

расход 56, 79 

расход (потребление) 456 

расходы 456, 473 

расцветка 284 

расцеика 456 

расцепитель 403 

расчаливание 93, 169, 195 

расчалка 93, 169 

расчет 456 

расчистка от кустарника 113 

расчистка площади 113 

расшивать 169 

расшивина 169 

расшивка (инструмент) 141 
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расшивка швов 141, 267 
расщебенка 141 
рашпиль 79 


ребро 141, 169 7 
ребро кровли 313 
ревизия 353 з 


регулятор 353, 403 
регулятор напряжения 403 
редуктор (газовый) 203 
режим 403, 456 

режим работь 79 

резак (газовый) 203 
резать 169 

резерв 113 

резина 42 

резка (металла) 195 
резьба 354 

рейка 113, 141, 169, 284 
рейка-гладилка 284 
рейка водомерная 354 
рейка маячная 214 
рейсшииа 249 

реле 404 

релни 42 

рельеф 113 

рельс 42, 169 
рельсорезка 79 
рельсосверлилка 79 
рельсошлифовка 79 
реостат ползунковый 405 
репер 113 

респиратор 226 
решеиие 457 

ржавчина 170 

ригель 42, 170, 313, 457 
риска 170 

рисунок 284 

рисуиок (обоев) 239 
рогожа 42 

розетка 405 

розлив (свойство лака) 56 
ролик 170 

ролик режущий (стеклореза) 249 
ромаицемеит 43 

ростверк железобетоиный 170 
рубанок 79 

рубанок-зензубель 80 
рубанок-калевка 80 
рубанок-фальцгебель 80 
рубанок-фуганок 80 
рубанок-шерхебель 80 

рубероид 43, 313 

рубильник 405 

рукавиць сварщика 203 
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рулетка 80 

рулон 313 

руст 214 
рустовка 142 
рым 94 

рыхление 113 
рыхлитель 80 
рыхлить 114 

ряд 267, 284, 313 
ряд (кладки) 142 
ряд свайный 114 
ряд шпунтовый 114 


с 


сажа 43 

сальник 354 

самоокупаемость 457 

самосвал 80 

самофинансирование 457 

сандрик 142 

санитарная инспекция 473 

санитарио-технический фаянс 43 

санитарный надзор 473 

сантехника (отрасль) 354 

сантехника (сантехнические прибо- 
ры) 354 

санузел 355, 457 

сауна 457 

сборка 170 

сборка укрупнительная на строи- 
тельной площадке 196 

сброс 473 

свалка 473 

сваривать 203 

сварка 196, 203 

сварщик 204 

свая 43, 114, 170 

сверление 313 

сверло 80 

свес 142, 313 

свет 406 

светильник 406 

светостойкость 56 

светофильтр 407 

свинец 43 

свод здания 457 

сводка затрат 457 

связн 142 

связующее 43 

связь 313 

связь (линии связи) 457 

связь (система связей) 457 

сгон 355 
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сегмеит 43 

сейсмичность 457 

секундомер электрический 407 

секция 170 

сера 43 

сервис-кооператив 458 

серпянка (ткань, проклеивающаяся 
в местах стыков) 239 

серьга 94, 170 

сетка 43, 170, 214 

сетка для просеивания песка 214 

сетка душевая 355 

сетка Рабица 214 

сеть 355, 407, 458 

сечение 170, 407 

сжим 94, 170, 249 

сжим (для сплачивания досок пола) 
285 


+ 


сигиал 94 
сигнализация 458 
сиенит 102 
сиккатив 44, 226 
сила 80 


силос для хранения цемента 170 

сильфои 355 

система 355, 407, 458 

система дренажа 114 

сито 226 

сифон 357 

скат кровли 313 

скважина 114 

скважина артезианская 357 

скипидар 44 

склад 94, 458 

склейка 313 

скоба 44, 94, 142, 249, 267, 313 

скоба захватная 357 

скобка 249 

скольжение опалубки 170 

скорлупа 44 

скорость 80 

скребок для разравнивания бетона 
170 

скрепер 80 

скрепер-волокуша 80 

скрепер-элеватор 80 

скрутка для крепления опалубочных 
щитов 170 

сланец 102 

сланец кровельный 314 

слань 115 

слезник 314 

слой 115, 170, 226, 285, 314 

слой (штукатурки) 214 
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слюда 44 

смазка 44 

смена 408, 458 

смеситель 80, 357 

сместить (панель в сторону) 171 

смесь 44, 171, 214, 285 

смета 458 

смешенне 171 

смола 45 

смывка 45 

снабжение 459 

снаряд землесосньй 80 

совместиое предприятие 459 

согласование 459 | 

сода 45 

содержание 171 

соединеине 196, 267, 285, 314, 358 

соедииеиие сварное 204 

соединитель 408 

солонец 102 

солончак 102 

сольвент 45 

сооруженне 171, 358, 459 

сооружения дренажные 115 

сопло 286 

сопротивленне 408 

сопротивленне качению 80 

сопротивление удару 56 

сопряжение 286 

сорт 56 

сортамент металла 196 

сортировка 171 

сортность 56 

состав 45, 171, 226, 315, 358 

состав клеящий для крепления пли- 
ток 267 

сосуд расширительный 358 

сотопласт 45 

софит 267 

спецналист 473 

спецнфикация 459 

спираль 408 

спирт 45 

7 сплав 45 

сплав алюмиииевый 196 

сплавление 204 

сплачивание в четверть 286 

способ кладки 142 

способиость 56 

спринклер 358 

спуск заземляющий иа опоре 408 

средства малой мехаинзации 80 

срезать 115 

срезка 115 
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срок 460 

стабилизация почвы 115 
сталь 45 

стамеска 80, 249 
стандарт 196, 474 
станок 80 

станция 81, 358, 408, 460, 474 
старшнй призводитель работ 460 
ствол пожарньй 359 
створка (окна) 249 
стеарни 46 

стекло 46, 249 

стекло водомерное 359 
стеклоблок 47, 250 
стеклобой 250 
стекловата 47 
стекловойлок 47 
стекловолокно 47 
стекломат 47 
стеклопакет 47, 250 
стеклопанель 47 
стеклопластик, 47 
стеклопрофилит 250 
стеклорез 250 
стеклорогожа 47 
стеклорубероид 48 
стеклотекстолит 48 
стеклоткань 48 
стеклофибробетон 48 
стеклофиброцемент 48 
стеклохолст 48 - 
стекольщик 250 

стеллаж 196 
стеллаж-накопитель 196 
стена 142, 267, 460 
стенка 115 

стенка подокоиная 460 ~ 
степень 56 

стержень 171 

стержень арматурный 250 
стирол 48 

стоимость 408, 460 
стойка 48, 171, 196, 408 
стойка креплення траншей 115 
стойка шпренгельная 315 
стойкость 56 

сток 115 

стол раскроечный 250 
столб 48, 143, 409 
столбик 286 

столовая 461 

столяр 286 

сточиые воды 474 

стояк 359 
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стояк водосточный 315 

стоянка автомашин и велосипедов 
461 

стрелка 48 

стремя водосточной трубы 359 

строительные машины и оборудова- 
ние для строительных площадок 
82 

строительство 461 

строп 94, 172 

стропила 315 

строповка 94 

струбцина (инструмент) 196 

струг для профилирования откосов 
82 

стружка 48 

стык 172 

стяжка 172, 286, 315 

суглинок 102 

сукно 48 

сульфохлорид 48 

сумма 462 

суперфосфат 48 

супесь 102 

сурик 48 

сухарик 172 

сухопарник 359 

сушилка дорожная 82 

схватка (щитовой опалубки) 172 

схема 409, 462 

схема трубопроводов 359 

съемка геодезическая 116 

съемка топографическая 462 


т 


тавот 48 

такелаж 94 
такелажиик 94 

талреп 359 

таль 94 

тальк 48 

тара 94 

тафта унитаза 359 
тачка 82, 94 

твердение бетона 172 
твердость 56 

творило 143 

текстолит 48 

тележка 82 
температура 56, 82, 359 
температуроустойчивость 56 
теодолит 82, 116 

тепло 359 


теплоемкость 56 

теплоизоляция 315 

теплоноситель 360 

теплообмен 360 

теплообменник 360 

теплоотдача 316 

теплопотеря 360 

теплопроводность 56, 360 

теплоснабженне 360 

теплостойкость 56 

теплотрасса 360 

тепляк 172 

терка камеищнка 143 

термит сварочный 48 

термозит 48 

термометр 360 

терракота архитектуриая 267 

территория 474 

территория благоустроениая 462 

тесто жндкое из гидрофобного це- 
мента 267 

тесто цементиое 143, 172 

тесьма 48 

техник-стронтель 462 

технические условия 56 

технология 462, 474 

тииктура 48 

тнокол 48 

типоразмер 56 

тиски 82 

титан 48 

ткань 48 

ток 82, 409 

ток электрический 204 

токометр вибрационный 410 

токоприемннк (потребитель электро- 
энергии) 410 

токоприемник 

токсичиость 56 

толщина 56 

толь 316 

толь кровельный 316 

топка 360 

топливо 49, 360 

топливозаправщик 82 

топор 82 

торец 172 

торкретированне 316 

торкретировать 316 

торф 49, 102 

торцевать 227 

траверса 49, 94, 410 

траверса (лодвемное устройство) 82 

трайлер 82 


(токосьемник) 410 
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трактор 82 

трактор-погрузчнк 82 
трактор-тягач 82 . 
трамбование 116, 172 
трамбовка 82, 116, 172 
транспорт 82, 95 

транспортер 82 
транспортировка 95 
трансформатор 204, 410 
траншеекопатель 82 

траншея 116 

трап 360 

трасса 360, 412 

требованне 474 

требоваиня конструктивные 462 
трепел 49 

трещина 172 

трещиностойкость 56 
трихлорэтилеи 49 

тройинк 360 

трос 172 

труба 49, 116, 172, 361 

труба водосточная 316 

трубка 50 

трубка водомериая 362 
трубогиб 362 

трубопровод 362 

трубоукладчнк 83 

труд 462 

трудоемкость 462 

туф 50, 102 

тюфяк теплоизоляционный 50 
тяга 50 

тяга «ушко--конец с резьбой» 363 
тяга штукатуриых кариизов 214 
тягач 83 

тяжение (протягивание кабеля) 412 


У 


уайт-спирнт 50 

убирать (вывозить) 116 
уборка разрыхленного груита 116 
угломер 83 

угол 83, 268 

угол здания или стены 143 
уголок 50, 172 

уголь 50 

угольннк 83, 143, 363 
удлинение 56 

узел 172 

указатель 412 

укатка грунта 116 
укладка 143 
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укладка в кучи 116 
укладка в штабель 116 
укладчнк 83 

укладывать в кучи 116 
укладывать в штабель 116 
уклон 83, 116 * 
уклон пола 286 

уклон ската 316 

укрепить 116 

укрепление 116 
укрывистость (краски) 56 


- ультрамарин 50 


умбра 50 Е 

умывальник 363 

унитаз 364 

уплотненне 143, 173 

уплотиенне груита 116 

уплотиитель бетоиной смеси 83 

уплотиитель резиновый 250 

уплотиять 143 

упор 196 

упругость 56 

уровень 83, 214, 286 

усадка 56 

усенок 214 

усилне 83 

усилитель релейный 412 

условия 462, 474 

услуги типа «инжинирннг» 463 

установка 83, 117, 173, 364, 412, 
475 

установка для наиесения клея 239 

устойчивость 56 

устройства контрольиые и снгналь- 
ные 463 

устройство 95, 173, 316, 412 

устройство автоматизированное для 
иаклейкн уплотняющих лент 84 

уступ 117, 143, 173, 286 

утеплнтель 316 

утилизацня отходов 475 

утюг дорожный 84 

ухват для креплення водосточных 
труб 316 

участок 117, 173, 463 

ущерб 475 


Ф 


фаза 413 

фазометр злектрический 413 
фазоуказатель 413 

фактор экологнческий 475 
фактура 143, 227, 268 
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фальц 251, 316 

фаиера 50 

фартук защитный кровельный 317 
фартук сварщика 204 
фасад 143, 463 

фаска 204, 317 

фаска (стекла) 251 
фахверк 143, 196 

фацет 251 

фацетнрование (стеклоизделий) 251 
ферма 50, 173, 196, 463 
ферма стропильиая 317 
фибра 51 

фибролит 51 

фиксатор 173, 251 
фильтр 365, 413 
финансирование 463 
фииишер 84 

фнтинг 365 

фланец 365 

флюс 51 

флюс сварочный 204 
фольга 51 

фонарь 463 

фонтаичик питьевой 366 
форма 173 

форма архнтектурная 463 
формалин 51 

форсунка 366 

фреза 84 

фриз 239, 286 

фронт работ 117 
фундамент 117, 143, 173, 463 
фурнитура 51 

фурфурол 51 

футляр 95 


х 


характеристики 85 

ход 95, 117 

хозрасчет 464 

холст 51 

хомут 174 

хомут для прикрепления трубопро- 
вода 366 

хром 51 

хрупкость 56 


Ц 


цвет 56 
цвет пигмента 227 
цвет штукатурки 214 
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цемент 51 

цемент-пушка 85 

цементно-водное отиошение 174 

цена 464 

цепь 413 

церезит 52 

цех укрупнительной сборки коист- 
рукций 197 

цикл 117 

цикличность 117 

циклограмма 464 

цилиндр 52 

циркуль 85 


Ч 


чан для варки битума 85 
части соедииительные 366 
частота 85 

частотомер 414 

чаша напольная 366 
чердак крыши 317 
черепнца 52, 317 
чернозем 102 

черта 464 

чертеж 197, 464 
четверть кирпича 144 


шаблон 144, 214, 251 

шаблои для разравнивания бетон- 
ной смеси 174 

шаблон коньковьй 317 

шабровка (отделка шабровкой) 214 

шаг арматуры 174 

шайба 52, 318 

шаланда 85 

шашка 52 

швабровка 144 

швеллер 52 

шеллак 53 

шефмонтаж 464 

шило 85 

шина 414 

шинопровод 414 

шип (черепиць) 318 

ширина 85, 95 

шифер кровельньй 318 

шкала качества окружающей среды 
475 

шкаф 414 

шкаф встроеиный 464 

шкурка 53 


` 
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шкурка шлифовальиая 227, 239 

шлак 53. 117, 204 

шлакоблок 53 

шлакопортлаидцемент 53 

шланг 204, 366 

шланг иагиетательный 85 

шлем 204 

шлем-щиток 204 

шлифовать 227, 239 

шлифовка 227 

шлямбур 85 

шнур 53, 117, 227, 239, 415 

шиур-причалка 144 

шнур замковый резиновый 251 

шов 144, 174, 197, 268, 318 | 

шов (сварной) 204 

шов антнсейсмический 464 

шпагат 53 

шпаклевать 214, 227, 239 

шпаклевка, шпатлевка 214, 239 

шпаклевка (материал) 53, 227 

шпаклевка (процесс) 227 

шпала 53 

шпат 53 

шпатель 251 

шпилька 251 

шпиигалет окоиный 53 

шпон 239 

шпренгель (шпренгельная система) 
318 

шприц 251 

шпунт 144 

шпунт (2пунтовое ограждение) 118 

шпунтовыдергиватель 85 

шпур 118 

штабелирование 95, 118 

штабель 95, 118 

штаигеициркуль 85 

штапик 53, 251 

штатное распнсание 465 

штольня 118 

штраба 144 

штраф 475 

штукатур 214 

штукатурить 215 

штукатурка 53, 215 

штуцер 366 

штыковаиие 174 

штыковать 174 

штырь 415 

штырь соедннительный 174 

штырь стальной 268 

шум 475 

шумомер 475 
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шуровка 174 
шуруп 53, 269 
шуруповерт 85 
шурф 118 


щ 


щебень 53, 102 

щека паза 286 

щелочестойкость 56 

щель 118 

щетка металлическая 205 

щетка стальная 174 

щипць обжимнье для капсюлей-де- 
тонаторов 118 

щнт 85, 118, 286, 318, 415 

щит (опалубочный) 174 

щитовая 415 

щиток 206, 415 


з 


зжектор 85 

зкзотермня 56 

зкскаватор 85 
экскаватор-драглайи 86 
экскаватор-обратная лопата 86 
экскаватор-отвалообразователь 86 
экскаватор-планнровщик 86 
экскаватор-прямая лопата 86 
эксплуатация 465 

эксцеитрик 175 

эластичиость 56 

элеватор 175, 366 

элеватор люлечный вертикальный 86 
электробетонолом 86, 175 
электровиброиожинцы 86 
электрод 206 

электрод заземляющий 416 
электродвнгатель 415 
электродетонатор 118 
электрододержатель 206 
электрозаклепка 206 
электромоитажиик 416 
электрообогрев 175 
электрооборудоваине 416 
электроосвещение 416 
электропила 86 
электропитание 416 
электропогрузчик 86 
электропотребление 417 
электроприемник 417 
электропроводка 417 
электропрогрев (бетона) 175 
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электросварка 175 

электросварщик 175, 206 

электросеть 417 

электроснабжение 417 

электростанция 86 

электростеклорез 251 

электротермос для битума 86 

электроэнергия 417 

элемент 197, 465 

элемент арматурно-опалубочиый 
175 

элемент сборный бетониый 175 

эмаль 54, 227 А 

эмульсия 54, 227, 318 

эмульсия для смазывания опалубки 
175 


энергия 86 
энергоснабжение 417 
эркер 466 

этаж 466 

этажерка 466 
этнлацетат 54 


я 


яма 118 

яма для гашения извести 144 
ямки для ограждения 118 
ящик 95, 418 

ящик стекольщика 251 
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